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MINISTERIO D3E DEFENSA NACIONAL 



DECRETO N? 24.104. — Es. As., 13111150 



CONSIDERANDO: Que por Decreto 
N? 8.456-50 se ha declarado aplicable 
en el Ministerio de Defensa Nacional la 
Reglamentación de Justicia Militar (R._ 
L.M. 2o). en cuanto ella sea compatible" 
con la estructura y organización de ese 
Departamento y sin perjuicio de las me- 
didas legiamentarias adicionales que re- 
sulte oportuno dictar; Que corresponde 
precisar las autoridades dependientes de 
dicho Ministerio, facultadas para orde- 
nar la instrucción de sumarios militares; 
Que la instrucción de sumarios dentro 
de la jurisdicción de la Secretaría de Es- 
tado de Defensa Nacional puede ser 
realizada — con economía de medios — 
por los jueces de instrucción permanen- 
tes de dicho Ministerio o del de Ejército, 
Marina o Aeronáutica, salvo cuando deba 
nombrarse juez "ad-hoc"; Que por ra- 
zones procesales y de subdivisión de ta- 
reas, resulta conveniente que cuando 
deba instruirse sumario a personal mili- 
tar dependiente del Ministerio de Defen- 
sa Nacional, que proviene del Ejército, 
la Marina o la Aeronáutica, se enco- 
miende su instrucción a un juez prove- 
niente o dependiente de la institución 
de la cual proceda el acusado y, cu caso 
de ser varios, el de mayor grado o 
antigüedad; Que cuando el acusado sea 
originariamente dependiente del Minis- 
terio de Defensa Nacional, como es el 
caso de los conscriptos de las unidades 
antiaéreas de este Departamento, resulta 
práctico encomendar la instrucción del 
respectivo sumario al juez dependiente 
de dicho Ministerio o del de Ejército, 
Marina o Aeronáutica, a quien se con- 
sidere en mejores condiciones de inter- 
venir; Que cuando proceda la elevación 
a plenano de un proceso instruido a 
miembros permanentes del Ejército, la 
Marina c la Aeronáutica, deberá enten- 
der el consejo de guerra que corresponda, 
según la jerarquía e institución de pro- 
cedencia del encausado de mayor grado 
o antigüedad; Que cuando el o los pro- 
cesados sean originariamente dependien- 
tes del Ministerio de Defensa Nacional, 
dada la categoría de los mismos deberá 
entender en la causa un consejo de gue- 
rra permanente para suboficiales y tropa 
y, en tal supuesto, conviene dejar a la 
decisión del Ministro de Defensa Nacio- 
nal su elevación al que considere en 
mejores condiciones para conocer. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

Decreta: 

Artículo 1? — Sin perjuicio de la atri- 
bución de ordenar la instrucción de su- 
marios que compete al Ministro de De- 
fensa Nacional y con excepción de los 
casos previstos por el artículo 1S1 del 
Código de Justicia Militar, están tam- 



bién facultados para impartir dicha cr- 
den el Jefe del Estado Mayor de Coor- 
dinación, el Jefe de la Secretaría del 
Consejo de Defensa Nacional, los Coman- 
dantes Generales, Directores Generales y 
Comandantes dependientes del Ministerio 
citado, 

Art, 2" — Cuando una de las autorida- 
des enunciadas en el artículo 1? ordene 
instruir un sumario, dispondrá, o solici- 
tará directamente a la autoridad militar 
de la cual tenga el juez dependencia 
inmediata, la actuación del instructor 
que corresponda según los artículos 3?, 
49 y 5? de este decreto. 

El juez que intervenga se entenderá 
en forma directa con la autoridad de 
Defensa Nacional que haya ordenado la 
instrucción y le elevará, el sumario una 
vez concluido, previo dictamen de audi- 
tor, si lo tuviere el Comando al que 
pertenezca. 

Art. 3? — Si el acusado fuere miembro 
permanente del Ejército, la Marina o la 
Aeronáutica, se designará o solicitará 
el juez de instrucción proveniente o de- 
pendiente de ia misma institución de 
origen que el imputado, a quien la auto- 
ridad que ordene el sumario — por razo- 
nes de celeridad en el trámite, distancia 



yjo jerarquía — considere cu mejores con- 
diciones para sustanciarlo, 

Art. 4? — Si el acusado fuere militar 
originariamente dependiente del Minis- 
terio de Defensa Nacional, se designará 
o solicitará el juez de instrucción de 
cualquiera de las instituciones armadas, 
a quien se considere en mejores condi- 
ciones para intervenir. 

Art, 5" — Cuando haya más de un 
acusado, el juez de instrucción a desig- 
nar o solicitar se determinará de acuerdo 
con las reglas de los artículos 30 y 4 9 , 
según quien sea el acusado de mayor 
grado o antigüedad . 

Art. 6? — Cuando proceda la elevación 
a plenario de un sumario instruido a un 
miembro permanente de una de las ins- 
tituciones armadas, deberá conocer en la 
causa el consejo de guerra que corres- 
ponda según su grado e institución de 
procedencia. 

Art. 7 ? — Si el procesado fuere militar 
originariamente dependiente del Minis- 
terio de Defensa Nacional, quedará, libra- 
do, en cada caso, a la decisión del titular 
de dicho Departamento el determinar el 
consejo de guerra que haya de conocer 
en la cansa, debiendo tener en cuenta 
para ello cual está en mejores condicio- 
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nes para avocarse al proceso por razones 
de distancia o de celeridad en el trámite. 

Art. 8' — Cuando los procesados sena 
más de uno deberá conocer el consejo de . 
guerra que conforme a las reglas de loa 
artículos 6? y 7? corresponda, según quien 
sea el procesado de mayor grado o 
antigüedad. 

Art. 9? — A los efectos de la aplica- 
ción de este decreto, los Ministerios do 
Ejército, Marina y Aeronáutica remiti- 
rán semestralmente, en Enero y Julio, • 
al de Defensa Nacional, las nóminas, 
destinos y asientos de sus respectivos : 
jueces de instrucción. 

Art. 10. — El presente decreto será- 
refrendado por los Ministros de Defensa' 
Nacional, Ejército, Marina y Aeronáu» ' 
tica. 

Art. 11. — Comuniqúese, tómese nota/ 
dése a la Dirección General del Registro 
Nacional, publiquese en los Boletines 
Públicos de Defensa Nacional, Ejército,, 
Marina y Aeronáutica, cumplimentado, 
archívese en el Ministerio de Defensa 
National. > 

PERÓN 

Humberto Sosa Molina, — Frankli» 
Lucero. — Enrique B. García. — - | 
César R. Ojeda, 



CONSTITUYESE UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR Y PROYECTAR LA UNIFICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS Y LA TIPIFICACIÓN DE FORMULARIOS DEL SERVICIO TELEGRÁFICO 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
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DECRETO No 2-1.216. — Es. As. 15|ll|0r>0 
VISTO el adjunto Expediento letra 
M. O, número 3.259, año ' 1049, del Mi- 
nisterio de Comunicaciones, que trata de 
una Iniciativa dirigida a unificar en to- 
dos los telégrafos internos del país, di- 
versos aspectos de la ejecución del ser- 
vicio telegráfico, y en especial los si- 
guientes: a) Iniciales de llamada de las 
oficinas; b) Prefijos de los telegramas; 
c) Procedimientos de transmisión; d) For- 
mularios; v e) Códigos para telegramas 
"de servicio"; y CONSIDERANDO: Que 
la concreción de la medida propuesta 
arrojará positivas ventajas, entre otras 
las de facilitar la interconexión de las 
redes de los distintos telégrafos del país; 
permitir el aprovechamiento inmediato 
de los operadores que pasaren de una ad- 
ministración a otra; significar una sen- 
sible economía para la Administración 
Pública en general por la tipificación de 
formularios, y en modo especial, ofrecer 
múltiples conveniencias desde el punto de 
vista de la defensa nacional; Que por sus 
vastos alcances — presentes y futuros — • 
el proyecto reclama un estudio integral 
y exhaustivo en el que necesariamente 



deberán participar todas las administra- 
ciones telegráficas del país, tanto nacio- 
nales como provinciales, y en consecuen- 
cia, se impone la constitución a tal efec- 
to de una comisión integrada por repre- 
sentantes de las mismas; Que cursada la 
invitación pertinente a los señores Go- 
bernadores de las provincias de Buenos 
Aires y Entre Ríos, éstos han designado 
sus representantes ante dicha comisión; 
Por tanto, y atento a lo propuesto por los 
Ministerios de Comunicaciones y de 
Transportes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1? — Constituir una Comisión 
"ad-hoc" para que estudie y proyecte la 
unificación de procedimientos y la tipi- 
ficación de formularios para la ejecución 
del servicio telegráfico interno, integra- 
da por los representantes de los telégrafos 
nacionales y provinciales que se indican 
seguidamente: 

Por el Ministerio de Comunicaciones: 
I). José Noto, Subdirector de Telecomuni- 
caciones — que actuará en carácter de 
presidente—, y D. Adolfo Emilio Zatorrc-, 
Jefe de Mesa; ambos de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicaciones. 

Por el Ministerio de Transportes: Los 



Ingenieros D. Alberto A. Novo y D. Ma- 
rio Stori, ambos de la Dirección Nacional 
-Ferroviaria. 

Por el Telégrafo de la Provincia de 
Buenos Aires: D. Plácido Bruno, Jefe del 
Distrito 2o. 

Por el Telégrafo del Derrocan-;] Pro- 
vincial de Buenos Aires: D. Silvio Entio, 
Inspector Seccional de Tráfico y Explo- 
tación Comercial. 

Por Telecomunicaciones de la Provin- 
cia de Entre Ríos: D. R. Fernando Doral, 
Director de Telecomunicaciones. 

Art. 2o — Facúltase ai Ministerio de 
Comunicaciones para considerar y re- 
solver acerca del proyecto que oportuna», 
mente eleve la Comisión constituida por 
el artículo lo. 

Art. 3o _ El presente Decreto será re- 
frendado por los señores Ministros Secre- 
tarios de Estado en los Departamentos ds> 
Comunicaciones, Transportes c Interior. 

Art. áo — Comuniqúese, publiquese, 
dése a la Dirección General del Registro 
Nacional y vuelva al Ministerio de Co- 
municaciones a sus demás efectos. 

PERÓN 

Osear L. Nicolini. — - Juan P. Castro. — 
Ángel G. Borlenghi. 



FACULTADES SOBRE DESIGNACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO JORNALIZADO EN EL M. DE SALUD PUBLICA 



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

VISTO lo solicitado por el Ministerio de Salud 
Pública de la Nación, en el sentido de que se am- 
plíe hasta cuarenta y cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 45. — ) la autorización que se le acordara 
por Decreto N° 2 4 . 4 C 6 1 4 S , para designar personal 
transitorio jornalizado en la Dirección General de 
Construcciones e Ingeniería ¿anitaria de su depen- 
dencia; y CONSIDERANDqÉ Que las distintas 
fluctuaciones originadas en elwmbiente vida hacen 
necesario otorgar una mayor elasticidad al límite 
fijado para la asignación de salarios: Que por las 
diversas funciones a su cargo en la realización de 
trabajos públicos: estudios, proyectos, dirección e 
inspección de obras, ampliación y conservación de 
edificios, el límite actual de $ 30. — mjn. (jornal 
diario) no permito obtener- personal con la nece- 
saria y suficiente capacitación e idoneidad para 
una eficiente ejecución y fiscalización de las obras 
tal como lo exige el cumplimiento de las Leyes 



DECRETO No 23.888. — Bs . As., 10/11/50, 

12.961 y 13.064; Que es obvio destacar la impo- 
sibilidad de que las Reparticiones de su dependen- 
cia cuenten con un plantel fijo de personal jorna- 
lizado: Que por la diversidad de las funciones ex- 
presadas que deben cumplir sus dependencias, debe 
tener la suficiente elasticidad para estar a tono 
con sus necesidades; Que corresponde establecer el 
jornal máximo que podrá fijarse con cargo a los 
recursos en las respectivas partidas de presupuesto 
y planes técnicos integrales de trabajos públicos; 
Por ello y lo propuesto por el Señor Ministro de 
Salud Pública de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 19 — Modifícase el articulo lo del 
Decreto N° 24.466 del 1S de agosto de 304S que 
quedará redactado en la siguiente forma: 

"Artículo lo — Facúltase al Señor Ministro 

de Salud Pública de la Nación, para designar 
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personal transitorio jornalizado hasta cuarenta 
y cinco pesos moneda nacional (m$n. 45. — ) 
diarios en los organismos dependientes de la 
Subsecretaría de Construcciones a cargo de la 
realización del Plan Técnico Integral de Traba- 
jos Públicos". 

Art. 2<> — El presente Decreto será refrendado 
por el señor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Salud Pública y los señores Mi- 
nistros Secretarios de Estado que integran el Con- 
sejo Económico -Nacional. 

■ Art. 8? — Comuniqúese, publiquese, dése a ia 
Dirección General del Registro Nacional y a sus 
efectos vuelva al Ministerio de Salud Pública de 
la Nación, 

PERÓN 

Ramón Carrillo. — Ramón A. Cerei.jo, — Roberto 

A. Ares, — José C. Barro. — Alfredo 

Gómez Morales. 
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.MINISTERIO DE TRALAJO 
Y PREVISIÓN 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABAJO 
Y ACCIÓN SOCIAL DIRECTA 

Ano del Libertador General San Martín 
RESOLUCIÓN D. N. T. A. S. D. N'-' 42. 

.Buenos Aires, 10 de noviembre de 1950. 

VISTO el Acuerdo N'-' S : 50 remitido 
por la Comisión Paritaria K' 3, San i\'i- 
eolás, (Provincia de .Punios Aires), y 
CONSIDERANDO: Que los mandatos do 
los Representantes Obreros y Patrona- 
les acreditados ante la Comisión Nació- 
me de Trabajo, Rural, han caducado ele 
acuerdo con lo dispuesto por el artícu- 
lo 1.8'? del .Decreto N'-' 2.509:48, lo que 
impide que el mencionado acuerdo sea 
considerado por dicho organismo dado 
que aún no lian sido designados nuevos 
Representantes; Que por Decreto r.úmo- 
ro 18.170:49 se ha dispuesto que la Co- 
misión .Nacional de Trabajo Rural fun- 
cione como organismo integrante de la 
Dirección Nacional de -Trabaje y Acción 
Social Directa; Que se hace necesario 
fijar las condiciones de trabajo y sala- 
1 idos que lian de regir para los obreros 
ocupados en las tareas de corte, emparve, 
cnsilaje, enfardelamiento y transporte de 
alfalfa, a fin de obviar los inconvenien- 
tes que pudieran derivar de la falta de 
normas al respecto, debido a la caducidad 
de los mandatos, teniendo en cuenta las 
bases que para su fijación ha determi- 
nado la Ley N'' 13. 020; Por ello: 

, El Director Nacional ríe Trabajo y 
Acción Social Directa, 

Resuelve : 
I GENERALIDADES 

Artículo 1'-' — Las condiciones de Ira- 
Trabajo y escala de salarios que se enu- 
meran en la presente resolución, regirán 
para el corte, emparve, ensila je, enfar- 
delamiento f transporte de alfalfa corres- 
pondiente al ciclo 1950151 y todo lo que 
falta enfardelar y transportar de cose- 
chas anteriores, en la jurisdicción de 
la Comisión Paritaria N' J 3, que com- 
prende la zona Norte de la Provincia 
de Puchos Aires, en los partidos de: 
Alberti. Paradero, Bartolomé Mitre, Bra- 
gado, Campana, Carmen de A.reeo, Clia- 
cabuco, Chivilcoy, Colón, -Exaltación de 
la Cruz, General A, renales, General Pin- 
to, General Rodríguez, General Sarmiento, 
General Villegas, Junín, Las Conchas, 
Leandro N. Alem, Lincoln, Lujan, Mer- 
cedes, Merlo, Moreno, Morón, Pergami- 
no, Pilar, Ramallo, Rojas, Salto, San 
Andrés de Giles, San Antonio de Areco, 
San .Fernando, San Isidro, San Martin, 
Pan Nicolás, San Pedro, Suipacha, Yia- 
v.ioníe, Vicente López y Zarate, a regir 
desde el 20 de octubre del corriente año. 

Art. 2'-' — Las tareas reglamentadas 
en la presente resolución regirán para 
txlos los obreros ocupados por produc- 
tores, sean éstos propietarios, locatarios, 
medieros o contratistas. No se hallan 
incluidos cu esta resolución las tareas 
d 



tos induslriaies (plantas deshidratado- 
ras) y comerciales que vendan al me- 
nudeo, ya sea que se encuentren o no 
sujetos a reglamentaciones específicas de 
salarios y condiciones de trabajo. Las 
tareas para ei corte de alfalfa que se 
venda al menudeo y para consumo, no 
están incluidas asimismo en las presen- 
tes disposiciones. 
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CONDICIONES GENERALES DI- 
TRABAJO 

3'-' — Horarios: Las larcas de 

engavillada, emparve, enfardelada 

¡luje comenzarán con la salida del 

cuando el empleador lo disponga, 

y no podrán prolongarse más allá de 

la puesta del sol. 

El personal tendrá un descanso de 
treinta minutos a las ocho horas, si las 
tareas comenzaran antes de las siete 
horas, de dos horas y media a las doce 
horas, y de treinta minutos a la deci- 
sxte horas. 

En los cambios de chacras se podrá 
prolongar la jornada media hora des- 
pués de ia puesta del sol. 

La máquina enfardeladura podrá tra- 
baja,!' en forma continuada, ocupando dos 
equipos que se turnarán cada dos horas 
de manera que ninguno de los equipos 
trabaje más de ocho horas ni menos de 
seis horas. 

Art. 4'-' — Productores y familiares: 
•'Los patronos, habilitados o interesa- 
dos directos de la explotación rural y 
mionibros de su familia que residan per- 
manentemente en la misma o dependan 
de ellos para su regular subsistencia, 
podrán tomar parte en cualquiera de 
las tareas de aquella o integrar total o 
parcialmente los equipos de trabajo, 
igualmente podrá, hacerlo el personal es- 
table comprendido en el régimen legal 
del Estatuto del Peón, quien lo hará 
en las condiciones y con las remunera- 
ciones establecidas para la zona" (Ar- 
tículo 5? de la Ley número 13.023). 
Considérase personal estable al que 
haya prestado servicios con el em- 
pleador en un período continuado no 
menor de tres meses. Este personal queda 
excluido de los turnos rotativos. Los 
patronos, habilitados o interesados di- 
rectos de la explotación rural y miem- 
bros de su familia, para poder integrar 
total o parcialmente los equipos de tra- 
bajo, deberán: 

a) Residir permanentemente en el lu- 
gar en donde se realizan las tareas. 

b) Ser éstas su único medio de subsis- 
tencia. (Articulo 20 a 22 del De- 
creto N? 2.509;4S. 

¿_rt. 5'.- — Procedencia de los obreros: 
S: además del personal mencionado en 
el artículo anterior, debieran comple- 
tarse las cuadrillas con otros obreros, 
éstos serán solicitados a los sindicatos 
rurales de la especialidad, del lugar de 
producción, donde los hubiere, los que 
movimientos de fardos v bolsas, que I proveerán dicho personal por riguroso 
realicen dentro de los esíablecimicn- 1 tumo rotativo de sus listas de adherentes. 



o los sindicatos no contaran 
obreros suficientes, deberán entrega 
el acto a los empleadores un eertifi 
en el eme conste dicha circunstancia 
dichos casos, podrán contratarse libre- 
monto los que no se provean. Igual 
mente será. Ubre la contratación cuamlc 
no existan sindicatos. 

Los parveros, maquinistas, ínaquiuis 
tas guadañadores y cocineros, son ib 
libre contratación. 

Art. 6'-' — Solicitud del personal: El \ 
personal deberá, solicitarse a los sindi-j 1 
catos, por lo menos con veinticuatro ho- 
ras de anticipación a la de isieiarse las 
tareas. Los sindicatos deberán atender 
los neciidos y reclamos desde la siete 
hoias a las 1.1 horas y desde las ca- 
torce horas a las veinte horas. 

Art. T> — Delegado obrero: Los sin- 
dicatos podrán nombrar un delegado 
entre los obreros designados para cada 
lugar de trabajo, el que se entenderá 
con el empleador, encargado o capataz, 
en todas las reclamaciones que deba 
hacer el personal o la parle pal roñal, 
en lo que s refiere al cumplimiento de 
la presente resolución. 

Art. 8'.' — Traslado del personal: Es- 
tará a cargo de los empleadores el tras- 
lado del personal contralado hasta el 
lugar de trabajo y de éste al de con- 
tratación, al iniciarse y terminarse las 
tareas o cuando los obreros quedan ce- 
santes por disposición patronal. Cuando 
por cualquier circunstancia fortuita se 
suspendan las tareas, los empleadores 
determinarán si las cuadrillas vuelven 
o no al pueblo, debiendo según el caso, 
trasladarlas o darles la alimentación de 
costumbre. Los medios de transporte que 
se utilicen para el traslado, deberán reu- 
nir condiciones de seguridad y comodi- 
dad apropiada. 

Art. 9' — Composición de las cua- 
drillas: La composición, de las cuadrillas 
deberá ser de acuerdo a las modalida- 
des y necesidades del trabajo, no pu- 
diencío un obrero efectuar simultánea- 
mente más de una' de tas tareas espe- 
cificadas en la presente resolución salvo 
en los casos contemplados en el artícu- 
lo 21'-', inciso f, último apartado. 

Art. 10.. — Alojamiento: Para el alo 
.¡amiento de los. obreros, los empleadores 
les facilitarán comodidades apropiadas 
para el descanso, dentro de las posibili- 
dades de ia explotación. Las habitacio- 
nes deberán satisfacer condiciones de 
abrigo, aireación e higiene y no podrán 
ser utilizadas como depósitos mientras 
las ocupen los obreros, debiendo estar 
separadas completamente de otros lu- 
gares que. se destinen a crianza o cui- 
dado de animales o que tengan acceso 
los mismos. El sitio' destinado a come- 
dor reunirá las mismas condiciones y 
deberá constar con mesas, asientos y 
utensilios suficientes para el personal y 
se proveerá un farol por cada diez per- 
sonas el que estará a su disposición. 

Art. 11. — Alimentación: La alimen- 
tación será abundante y preparada hi- 
giénicamente, debiendo funcionar la co- 



cina en lugar descubierto. En el desayuno 
se servirá: mate cocido o café, queso, 
fiambre o asado; en el almuerzo: sopa, 
puchero con legumbres o guiso; en ia 
colación de la tarde: mate cocido o café; 
y por la noche: sopa, un plato de carne 
o guiso. El pan o galleta se proporcio- 
nará a discreción; si se vende o provee 
vino no podrá sobrepasar de medio litro 
por persona y comida principal. Queda 
estrictamente prohibido el consumo do 
otras bebidas alcohólicas. 

Art. 12. — Agita: Es obligación de 
los empleadores proveer a los obreros 
durante todo el día y al pie del trabajo, 
agua fresca y apta para el consumo. 

Art. 13. — Higienizará ón del personal: 
En todo lugar de trabajo, el principal 
deberá poner en lugar adecuado, agua 
suficiente y jabón roí cantidad necesaria 
para el aseo del persona). 

Art. 14. — Compra de mercaderías: 
Los obreros leiidrán amplia libertad 
para surtirse de mercaderías donde más 
les convenga. 

. Art. 15. — Idoneidad del personal: 
La idoneidad del personal será apreriada 
por el empleador, encargado o capataz, 
pudiendo rechazar al o los obreros que 
no reúnan condiciones para la tarea que 
se les contrate, sin que ello implique 
obligación alguna para con éstos. 

Art. 16. — Herramientas y útiles: Los 
empleadores facilitarán al personal, las 
herramientas y útiles necesarios para ia 
ejecución de las tareas para las que 
fueron contratados, las que serán devuel- 
tas una vez terminadas las mismas. 

Art. 17. -— Disciplina; Será obligación 
del obrero acatar las órdenes del pa- 
trono, repctarlo, realizar sus tareas con 
diligencia y cuidar el material que se 
le confíe velando por su conservación y 
buen funcionamiento. Si el obrero no 
diere cumplimiento a las obligaciones es- 
tablecidas en el párrafo anterior, el pa- 
trono tendrá derecho a rescindir el con- 
trato de trabajo. (Artículo 10? de la 
Ley N? 13.020). 

Art. 18. — Juego: Quedan terminan- 
temente prohibidos los juegos de azar. 

Art. 19. — Armas: Es absolutamente 
prohibida la portación y el uso de armas 
en los lugares de trabajo. Los obreros 
que necesiten cuchillo para la ejecución 
de las tareas, deberán usarlo solamente 
mientras duren éstas. 

Art. 20. — Cómputo de jornal; Los 
salarios se liquidarán por medios por 
medios jornales o jornales enteros, de- 
biendo los obreros acatar las órdenes 
del empleador, cuando por razones cli- 
ma ticas se demore la iniciación de la 
tarea. 



ACEPTASE UNA PROPUESTA f 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Año del Libertador General San Martín 

DECRETO N'-> 23.828. — Bs. As., 10J1L50. 

VISTO: El decreto de] Poder Ejecu- 
tivo de la Provincia de Entre .Ríos nú- 
mero 2.990, dictado en acuerdo general 
de ministros con fecha 21 de setiembre 
de 1950, por el que se propone al Gobierno 
Nacional el ajuste del plan de amortiza- 
ción del convenio sobre arreglo de deudas 
del año 1S99, aprobado por Decreto na- 
cional N ? 29.426. del 2 de noviembre de 
1914 y provincial de fecha 10 de octubre 
de 1944, y CONSIDERANDO: Que el 
ajuste de referencia está encuadrado den- 
tro de ■ las recomendaciones aprobadas 
por la Conferencia de Ministros de lía- 
cieiicfa en cuanto, proponen la convenien- 
cia de reducir los servicios financieros 
a cargo de las Provincias; 

El Presidente de la Nación Argentina: 

Decreta: 

. Artículo l'- 1 — Acéptase lh propuesta 
formulada por el Poder Ejecutivo de la 



■ORMULADA POR EL GOBIERNO DE LA PROY. DE ENTRE RÍOS 



Provincia de Entre Ríos, por Decreto 
N'-' 2.990, del 21 de setiembre de 1950. en 
los siguientes términos: 

CLAUSULA I 

El saldo circulante al 31 de diciembre 
de 1919 de la deuda de la Provincia de 
Entre Ríos con la Nación emergente de! 
convenio aprobado por Decreto nacional 
N* 11.810, del 7 de setiembre de 1938 
y Ley provincial N- 3.185, de fecha 16 de 
setiembre del mismo año, ajustado por 
Decreto del Poder Ejecutivo de la Na- 
ción N* 29.426, del 2 de noviembre de 
1944, por un monto de Trece Millones 
Novecientos Setenta y Tres Mi! Trescien- 
tos Sesenta y Nueve Pesos con Cincuen- 
ta y Cinco Centavos Moneda Nacional 
(m$n. 13.973.369,55), será amortizado a 
partir del 1° de enero de 1950 con los 
intereses del Tres y Medio por Ciento 
(3 % %.) anual en Cincuenta (50) anua- 
lidades de Quinientos Noventa y Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos con 
Cincuenta y Ocho Centavos Moneda Na- 
cional (m-fn. 595.736,58). cada una, la 
primera de las cuales será abonada cr- 
eí año 1950. 



CLAUSULA lf 

La Provincia afecta a los servicios 
mencionados en la Cláusula anterior la 
participación que le correspojjde en el 
producido de los impuestos a jÉfts réditos, 
ventas, ganancias eventuales y^ienefieios 
extraordinarios y cede a favor de la Na- 
ción la parte necesaria para cubrir el 
importe de Quinientos Noventa y Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos con 
Cincuenta y Ocho Centavos Moneda Na- 
cional (m$n. 595.736,58) durante los años 
comprendidos entre 1950 y 1999, inclusive. 

CLAUSULA III 

El presente convenio, que comenzará a 
regir en sustitución del arreglo aprobado 
por Decreto nacional N" 29.426 del 2 de 
noviembre de 1944 con efecto a partir 
del 1' de enero de 1950, quedará perfec- 
cionado por su aceptación por decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art, 2'-' — Comuniqúese, publíquese, dése 
a la Dirección General del Registro Na- 
cional y paso a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 
PERÓN 
Ramón A. Cereijo 



Art. 21. 
* rios: 



TI I — SALAinOS 

— Fíjanse los siguientes sa- 



Por 


día 


m 


ín. 


13 


70 


14 


70 


12 


-1-0 


17 


60 


17 


60 



.00 



i) Trabajos' de corte, rastrilleo enga- 
villada, cargada, etc. Por obrero 
con casa y comida. 



M a q n i nista (guadañador) 

Eastrillero, mayor 

Eastrillero, menor 

Engavilladores o amonlo- 
n adores 

Cargadores 11 

Choteros o rastreros sin 
cargar II 

Chateros o rastreros,' car- 
gando 

Caballerizo, mayor .... 

Caballerizo, menor 

Caballerizo, mayor .... 

Caballerizo, menor 

b) Emparve de pastó seco, a horquilla: 
Por obrero, con casa y comida. 

Por día 
m$n. 

Parvero 24. — 

Ayudante parvero 21 . 60 

Obrero a pie de parva .... 18. — - 
Anda.miero . 20.40 

c) Emparve de pasto seco a guinche; 
Por obrero, con casa y comida. 

Por día 
m$n. 
24.— 
21.60 
18.— 
16.20 
15.70 



19 


40 


13 


70 


11 


— • 


3.10 


— 


2S0 


— 



Parvero . . 

Ayudante parvero 

Enganchador 

Palanquero o timonero .... 

Cigiieñero, mayor de 18 años 

Cigüeñero, menor de 16 a 

18 años 



12.50 
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S 



Por mes 
m$n. 
Gigüeñero, mayor de 13 años 3-17. SO 
Cigüeñero, menor de 16 a 

18 años .,..,,. 238.— 

í}) Ensüaje ele pasto verde: 

Por obrero, cor. casa y comida, 

Por día 



m$n. 
. . 22.80 
., 20.40 
.. 16.20 
enfardela- 



Silero pasto verde ...... 

- Ayudante silero ........ 

■ Palanquero o timonero . 
c) Máquinas recolectólas y 
doras: 

Por obrero, con casa y comida y por 
fardo. 

1?) IWáquinas atendidas por 3 per- 
sonas: 

m$n. 

. 055 

0.05 

0.05 

2 per- 



í») 



Maquinista ........... 

Cortador 

Atador 

Máquinas atendidas por 
sonas: 

Maquinista 0.06 

Ayudante o encargado 
de regular la presión del 
malacate y palanque de 

enhebrar .' . 0. 05 

.') Máquinas atendidas por una 
persona: 

Maquinista: encargado 
del equipo ............ . 07 

Cuando las máquinas re- 
colectoras enfardeladuras 
trabajen al pie de parva 
o montón se deberá abo- 
nar el salario estableci- 
do a continuación para 
prensa chica a motor. 
i) Prensadoras: 

Por cada 1000 kilos, para la cuadrilla 

con casa y comida. 

Prensa chica malacate oja 

motor 12.— 

Prensa grande a mano ... 17.30 
Los obreros ocupados en las 
prensadoras tienen la obli- 
gación de pesar los fardos 
que hacen. Si se les enco- 
mienda la cargada a hombro 
se les deberá abonar a más 
del salario establecido, el 
correspondiente, a carga di- 
recta de pila. Si se cargara 
con guinche balanza, corres- 
poiiderá abonar la mitad del 
salario o sea S 0.06 por 
fardo de hasta treinta (30) 
kilos. Para carga de fardos 
de mayor peso, propor- 
cional, 
g) Mác[uiiias no previstas: 
Presentándose el caso de má- 
quinas modernas ni previs- 
tas en la presente reglamen- 
tación, el equipo será inte- 
grado de conformidad con 
las reales exigencias de la 
maquinaria para un funcio- 
namiento eficiente. 

h) Cargadores de fardos: 

Para la cuadrilla, por fardo de 30 
kilos como máximo, con casa y 
comida: 

Carga directa ' de pila .... 0.12 
Pesando y cargando de pila 0.145 
Carga directa en rastrojo 0.145 
Pesando v cargando en ras- 
trojo ..." 0.17 

Para carga de fardos de 
mayor peso, proporcional. 



tablecido en el articulo 6' de la Ley nú- 
mero 13.020, los patronos, habilitados o 
interesados directos de la explotación ru- 
ral que posean medios propios de trans- 
porte y siempre que estén registrados a 
su nombre en los municipios de la zona, 
podrán utilizarlos libremente en la con- 
ducción de sus cosechas o productos. En 
las tareas respectivas podrán intervenir 
miembros de su familia o personal per- 
manente en la misma forma y con los 
mismos derechos que se establecen en el 
artículo i" de esta resolución. 

Art. 24. — Obligación de ocupar pisti- 
nes: Para el transporte de chacra o es- 
tancia a galpón, depósito o playa de car- 
ga, se ocupará obligatoriamente un pistin 
por cada vehículo, con las siguientes obli- 
gaciones: 

a) Función de los pistares: Los pistines 
tendrán la obligación de acomodar 
los fardos en la carga y pararlos en 
la descarga. Deberán asimismo se- 
cundar en todo momento al conduc- 
tor del vehículo en cualquier incon- 
veniente que se le presentare du- 
rante el transporte. 

b) Riesgos legales y salarios de los pis- 
tines: Los riesgos legales y salarios 
del pistin, estarán a cargo do los 
dueños del forraje. 

c) Procedencia de los pistines: 

l 9 ) Serán del lugar asiento del ve- 
hículo y viajarán en los mismos. 
Serán solicitados a los sindicatos, 
donde los hubiere, los que debe- 
rán suministrarlos por riguroso 
turno rotativo. 
2') Cuando el vehículo .patentado 
en una jurisdicción cargue en 
otra y no regrese cargado al lu- 
gar de su patente, el pistin será 
del lugar asiento de la produe- 
i ción. 

el) Horario de los pistines: Los pisti- 
nes cumplirán la jornada de acuer- 
do a las necesidades • del trabajo. 
i Cuando a las trece horas o a las 



veinte y una horas no regresen al 
lugar de partida, se les deberá pro- 
porcionar la comida o en su defecto 
abonárseles cuatro' posos con vein- 
te centavos moneda nacional ($ 4,20 
moneda nacional), por comida prin- 
cipal y si debieran pernoctar fuera 
de su domicilio, tres pesos con se- 
senta centavos moneda nacional 
($ 3.60 m!n.), para cama. 
Art. 25. — Salarios mínimos de los pis- 
tines: 



V 



Por fardo de hasta 30 kilos 0.085 
— DISPOSICIONES GENERALES 



Art. 26. — Botiquín y primeros auxilios: 

En todo lugar de trabajo y en forma fá- 
cilmente accesible se ubicará un boti- 
quín con los elementos necesarios para 
prestar los primeros auxilios en caso de 
accidentes. 

Art. 27. — Accidentes: Los acciden- 
tes de trabajo se regirán de conformidad 
con lo establecido por las leyes N" 9.6SS, 
12.631 y Resolución N' 136J50 del Minis- 
terio de Trabajo y Previsión. 

Art. 28. — Trabajos no realizados: 
Los obreros no tendrán derecho a co- 
brar salarios por trabajos que no hayan 
realizado. 

Art. 29. — Pagos: Los salarios deberán 
abonarse en el lugar de trabajo, en dine- 
ro efectivo y en un todo de acuerdo a lo 
que establece la Ley N? 11.278. 

Art. 30. — - Sueldo anual complemen- 
tario: En las retribuciones a jornal vio 
a destajo se halla incluida la parte pro- 
porcional del sueldo anual complementa- 
rio de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8* de la Ley N» 13.020, no así 
en las retribuciones a sueldo mensual, 
con respecto a las cuales el sueldo anual 
complementario deberá abonarse de acuer- 
do con lo dispuesto en el Decreto nú- 
mero 33.302¡'J5. 

Art. 31. — Aporte al Instituto Nacio- 
nal de las Remuneraciones: A los efec- 



tos del aporte que debe ingresar en ei 
Banco de la Nación Argentina a la or- 
den del Instituto Nacional de las Remu- 
neraciones, impuesto por ei artículo 4S* 
del Decreto N' 33.302 : 45 (Ley N'-' 12.921), 
que asciende a un trescientos ochenta y 
cinco milésimos por ciento (0.3S5 % ) del 
total de los salarios abonados, la parto 
patronal podrá retener a los trabajado- 
res la parte correspondiente que equivale 
a un ciento cincuenta y cuatro milési- 
mos por ciento (0,154%). E te ingreso 
deberá efectuarse dentro de los cinco 
días hábiles subsiguientes al pago de loa 
salarios. / 

Art. 32. — .Diferendos: Los diferendos 
que se susciten por interpretación o apli- 
cación de la presento resolución no po- 
drán dar lugar en ningún caso a la para- 
lización del trabajo. Producida una di- 
vergencia, las parte 
Ointa intervención 
taria N'.' 3, sita en la 
N'-' 387, San Nicolás. T. 
juicio de que continúen 
tras se tramita la -solución 



leberán dar inme-, 
la Comisión Parí- 
a calle Aínegliino 
l\ E. 400, sin per- 
tareas mietl" 
del diferendo. 



hi 



Art. 33. — Sanciones: Los patronos que> 
infrinjan cualquier disposición de la pre- 
sente resolución, serán ¡-(-nados con inul- 
tas do cincuenta pesos moneda nacional 
($ 50. — • m;n.) a quinientos pesos monc-, 
da nacional ($ 500. — nrn.) por persona O 
infracción que se duplicará en caso de 
reincidencia. La aplicación de la multa 
no exime del cumplimiento de las obli- 
gaciones derivadas de la presente reso- 
lución ni afecta el d'-reejie del personal 
para deducir las acciones judiciales per" 
tinentos. 

Art. 34. — Orden público: Las rlisposi* 
ciónos de la presente resolución son d® 
orden público y será nula y sin ningún 
valor toda convención de partes que &h 
tere, modifique o anule los derechos y 
obligaciones establecidos en la misma. 

Art. 35. — Regístrese, comuniqúese, 
publíquese y archívese. 

Hugo Mercante. 



ACEPTASE RENUNCIA DE PERSONAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL 



MINISTERIO DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN 

SECRETOS SINTETIZADOS 

Año del Libertador General San Martín 

22.959. — Bs. As. octubre 28 de 1950. 

Auxiliar 9?, Horacio Albino Pcsce 

(M. 4.436.000). 



Año del libertador General San Martin 
22.965. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 

Oficial 9?, Javier Arme (Matrícula 

1.117. 7S3). 



Año del libertador General San Martín 
22.968. — Bs. As., octubre 2S de 1950. 
. Auxiliar 6?, Jorge José Ortí.í (Ma- 
trícula 4.222.080). 

Año del Libertador General San Martín 
22.970. — Bs. As., octubre 2S de 1950. 

Auxiliar 2í>, Alberto Rubén Cámara 

(AI. 1. SOS. 645). 



Cocinero : 

Cocinero hasta 15 
Ayudante cocinero 



Por mes 
m$n, 

obreros 340. — 
....... 240.— 

Por día 

m$n. 

15.60 

10.— 



Cocinero hasta 15 obreros 

Ayudante cocinero 

Sólo se ocupará ayudante 
cocinero cuando la cuadrilla 
pase de 15 hombres. 

j) Peones no especificados; 

Por día y por obrero con casa y 

comida 16.20 

Cuando el rastrillero efectúo 
otras tarcas en el rastrojo, 
percibirá el mayor salario. 

Art. 22. — Personal contratado sin co- 
Hiidar Cuando el personal sea contratado 
sin comida, a más de los salarios estable- 
cidos, deberá abonarse a cada obrero, 
cuatro pesos con veinte centavos mone- 
da nacional ($ 4,20 mjn.) por día. 

IV — TRANSPORTES 

i Art. 23. — Transporte efectuado por 
productores; De conformidad con lo es- 



Año del Libertador General San Martín 
22.971. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 

Oficial 9°, Pascual Dante Di Pasqua- 

le (M. 4.229.924). 



Año del Libertador General San Martin 
22.973. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 
Auxiliar Principal, José Esteban Gallo 
- Calderón (M. 504.365), a los efectos 
de acogerse a los beneficios de la ju- 
bilación . 



Año del Libertador General San Martín 
22.976. — Bs. As., octubre 28 le 1950. 
Oficial 9'. J , doctor Tíeriberto Juan Ber- 
nardo Brugger (M. 4.000.416). 



Año del Libertador General San Martín 
22.966. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 
Oficial 3?, do la Sección Préstamos Or- 
dinarios y con Garantía Real, 
Julio Figueroa (M. 1.090.796), 
de acogerse a los beneficios de 
bilación. 



Osear 
a fin 

la ju- 



Año del Libertador General San Martín 

22.972. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 
Auxiliar 6? de la Sección Préstamos 
Ordinarios y con Garantía Real, Luis 
Pedrosa (AI. 4.229.786). 



Año del Libertador General San Martín 

22.960. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 

Auxiliar 8? de la Sección Ley 1.349, 

Elsa Victoria Jara de Busto (Lib. 

Cív. 2.152.919). 



Año del Libertador General San Martín 

22.954. — Bs. As., octubre 2S de 1950. 
Auxiliar 6o de la Sección Ley 10.650, 
don Eduardo Eugenio Batista Lima 
(M. 3.250.328). 



Año del Libertador General San Martín 

22.963. — Bs. As., octubre 28 de 1950. 
Auxiliar 7? de la Sección Ley 10.650. 
Néstor Osvaldo Rovere (M. 2. 002. 863). 



Año del Libertador General San Martín 

22.967. — Bs. As., octubre 28 du 1050. 

Auxiliar B° d la Secci-'n Ley 10. «50, 

Lidia Vida Vicente (Libreta Cívica 

0.846.144). 



Año del Libertador General San Martín 
22.958. — Bs. As., octubre 28 do 1.-í5*& 
Auxiliar 8? de la Sección Ley 11.110, 
B'as Antonio Truba (M. S.30.779), a 
fin de acogerse a los beneficios de la 
jubilación . 

Año del Libertador General San Martí» 

22.955. — Bs. As., oct tibio 2S de, 1950. 
Auxiliar 9? de la Sección Deca-lo-Leji 
31.(i05|4i, San ti a<ro Zamagni ("Ala-: 
tríenla 30.320). . 

Año del Libertador General San Martía 

22.956. — Bs. As., oclubre 28 de 1950,- 
Auxiliar 8? de la Sección Decreto-Ley 
31.665'44, Gloria Nelly Cravmo (Lib, 
Cív. 2.176.909). 



Año del Libertador General San Martín 
22.962. — Bs. As., octubre 28 de 1950,- 
Auxiliar 9« de la Sección Decreto-Ley 
31.665¡44, Roberto Alvaro/. ^Matricula 
261.030), con la constancia de que nO> 
se presentó a ocupar su puesto. ¡, 
y 

Año del Libertador General San MartíS 

22.957. — Bs. As., octubre 28 de 1950», 

Ayudante Mayor de la Sección Decreto* 

Ley 13.937:46. Raúl Molina (Matrícula 

4.226.387)1 



RATIFICANSE LOS TÉRMINOS DE LA RESOL. MINISTERIAI 

DE FECHA 1514! 36 DEL M. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA 

Año del Libertador General San Martín 

DECRETO N? 20.812. — Bs. As. 3 10:^0. 

VISTO este Expediento N? 32.697;30 
del- Ministerio de Agricultura y Ganade- 
ría, en el que por Resolución Min-sterial 
de fecha abril 15 de 1936, se acordó ins- 
pección sanitaria al establecimiento de la 
Sociedad . lónima Frigorífico Anglo, si- 
to en Dock Sur, destinado a la elabo- 
ración de, conservas de frutas y prepara- 
ción de legumbres, señalándose la tasa a 
abonar por dichos servicios, y CONSI- 
DERANDO: Que la actividad de que se 
trata no se encuentra comprendida en 
ninguna de las reglamentaciones vigen- 



tes; Por ello, atento al dictamen legal 
de fojas 338 y lo propuesto por el se- 
ñor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento do Agricultura y Gana- 
dería, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Articulo 1? — Ratifícanse los tiradnos 
de la Resolución Ministerial de fecha 15 
de abril d e 1936. . 

Art. 2? — ■ Comuniqúese, publíquese, 

dése a la Dirección General del Registro 

Nacional y vuelva al Departamento de 

Agricultura v Ganadería. 

PEEON 

Carlos A. Emery 



Año del Libertador General San Martía 
22.964. — Bs. As., oclubre 28 de I950 o! 

Ayudante 1'? de la Sección Dcerc-to-Ley! 

13.937¡46, Carmen tsigar" de Fernán* 

dez (Lib. Cív. 328. 208... 



Año del Libertador Genera! 

22.969. — Bs. As., octubre 
Ayudante Mayor de 
Ley 13.937140. Mar 
Cív. 0.102.266'). 



San Martía 

!S le 1950.. 

a Sección Decreten 

Lia Símico (Libí 



Año del Libertador General San Martí» 

22.974. — Bs. As., octubre 28 de 1950,, 

Auxiliar 9'-' de la Sección Deer-.-to-Ley ' 

13.937J40, Lia Amparo Pi güera» dé 

Mac Donald (libreta Cívica 3.1 18. 062), 



Año del Libertador General San Martí» 

22.975. — Bs. As., octubre 28 de 1950» 

Ayudante l£_* la Sección Decreto-Ley 

13.937|46, «jffin,ue Aurelio FaVe (Ma< 

tríenla 5.773.409). 
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RECOLECCIÓN Y MANIPULEO BE L£G FK'UIñS PE WEffJtJ 



MINISTKIUO DE T.R-ABA.10 
Y PREVISIÓN 

A ño del L bertador General San Martín 
RBSOLTJÜiQN D. N. T. A. S. D. N'-' 41. 
- ¡Píenos Aires, III de noviembre de 1950. 
VIST'.: H adíenlo N" 9;5i), remitido por 
!:i Comisión Paritaria N'-' :'.. con asiento 
,.,, a, , inda, I de *au Nicolás (provincia de 
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Art. 4'-> — Bolsa ds Trabajo y Proceden- o 
cía de los Obreros: ox 

a) Trabajos en quintas o montes: Si i di 
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II - conihcioxek ni: trabajo 

Art. 2'-' — Horarios: 

a • Trabajos en quintas o montes: T 
borario en ias quintas o .nonios ser 
de nuevo lluras cfeeíivm 



ti 
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li) Trabajos en ribera, Puerto Nuevo 
(Tigre), Mercado de Frutos o planta 
urbana de ciudades o pueblos en 
jurisdicción de la Comisión Paritaria 
D" 3: Para los trabajos que se eíec- 
íimu^en lobera, Puerto Nuevo "Ti- 
gre ', o píaiita urbana d e ciudades 
pueblos de jurisdicción tic la Co- 
misión ['nrdaria N'-> 3, se cumplirá 
la .¡ornada legal ( I e ocho horas, de 
acuerdo a la Ley N? 11.544. esta, ole 
•' '">''«■■:) del principal la fijación de 
o s horarios de entrada' a! trabajo, 
a que no podrá ser antes de las seis 
loras por ! a mañana y las catorce 
ñoras por la larde. 
Art. 3'-' — Derechos del Productor: Las 
í arcas de recolección y embalaje, se ajus. 
¡aran en un i-odo al artículo 5? do la Lev 
-V- PJ.ddÜ y los pertinentes del Decreto 
Poglanieuíaiuo X* 2.509J48, q„ e dicen - 
-im s patronos, habilitados o interesados 
directos de l a explotación rural v miem- 
oros de su íamilm, que residan permanen- 
temente en la misma o dependan de ellos 
para su regular subsistencia, podrán tomar 
parte en cualquiera de las tareas de aqué- 
lla c integrar total o parcialmente, los 



Ciiaiido los sindicaros no .muraran con 
obreros suf cien! es, debeo-in comuni- 
carlo por escrito a los solicitantes. 
Se exceptúa ia zona de San Pedro, 
liara la que es de aplicación la líeso- 
lueión O. X. X'-' .'l-líij-íg. 

b) Trabajos en ribera, Puerto Nuevo, 
Tigre, Mercado de Frutos o planta 
urbana de ciudades o puertos de ju- 
risdicción de la Comisión Paritaria 
N" 3: Los productores y consignata- 
rios de frutas que contraten perso- 
nal en ia ribera, Puerto Nuevo, Ti- 
gre, deberán solicitarlo al sindicato 
de la espeeial'dad del lugar, si lo 
hubiere, el que proveerá el personal 
por riguroso turno rotativo de Sus 
listas de adlierentes, debiendo los 
obreros concurrir munidos de las cre- 
denciales y autorización • de la Pre- 
fectura Marítima, sin cuyo requisito 
los patronos no podrán admitirlos. 

Art. 5-' — Composición de las Cuadri- 
llas: La composición de las cuadrillas de- 
berá ser de acuerdo a las modalidades y 
necesidades del trabajo, no pnd endo el 
obrero efectuar simultáneamente más de 
una de las tareas especificadas en la pre- 
sente resolución. 

Art. 6'-' — Soiic'tud de Personal: Toda 
solicitud de persona! a los sindicatos, de- 
berá hacerse por lo menos, con doce lio- 
ras de anticipación a la de iniciarse las 
tareas y especificarán si se lo contrata 
en carácter de mensual o por día. 

Art. 7': — Delegado Obrero: Los sin- 
dicatos podrán nombrar un delegado entre 
los obreros designados para cada luga" 
de trabajo, el que se entenderá con el 
patrono, encargado o capataz, en todas ¡as 
reclamaciones que deba liaeer el persona! 
en lo que se refiere al cumplimiento de 
la presente resolución. 

Art. 8'-' — Traslado del Personal: El 



disposii 
Art. 10. 



le reconoce el salario para la categoría 
en que va a trabajar. „, 

Los obreros contratados para trabajar 
en la carpa o galpón de empaque, no 
podrán desempeñar tareas de recolectores. 
Este personal deberá realizar su trabajo 
cooperando en cualquier tarta que sea 
necesario efectuar, dentro de las normas 
habituales. 

Art. 16. — Salarios de Aprendices: Los 
aprendices de tareas especializadas, si ya 
estuvieran desempeñando otras tareas con 
el imjsmo empleador, ganarán como míni- 
mo el salario establecido para la catego- 
ría (pie dejan, pero si fueran inieiahnetite 
contratados deberá abonárseles el salario 
establecido para los aleanzadoies. 

Art. 17. — Interrupción del Trabajo: 
Queda prohibido el trabajo a la intempe- 
rie cuando llueva o cuando los montes por 
efectos de las lluvias no se encuentren cu 
condiciones. 

Art. 18. — Jornadas Perdidas Inculpa- 
bles- al Empleador: Para los casos en qm-- 
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Alimentación: Los gastos 
que origine la alunen! ación, correrán por 
cuenta de los empleadores. Esta será 
abundante y preparada higiénicamente, de- 
biendo funcional' la coc'na en lugar cu- 
bierto: El pan o galleta se proporcionará 
a discreción; si so vende o provee vino no 
podrá sobrepasar de un cuarto de litro 
por comida principal y por persona. Queda 
absolutamente prohibido ei consumo de 
bebidas alcohol cas. 

Art. 11. — Personal Contratado sin 
Comida o que no Está Presente a la Hora 
de las Mismas: ('un mío el personal por 
excepción sea contratado sin comida, a 
más del salario que les corresponde, dolie- 
ra abonárselo a cada obrero, cinco pesos 
moneda nacional (>i o. — min.) por dia. 
(.'liando a la hora de las comidas, los 
obreros no estén presentes por disposición 
patronal por desarrollar tareas en lugares 
distantes al de donde se s rven, deberá 
proporcionárseles alimentación o en su 
defecto alionarle tres pesos moneda na- 
cional (s .'!. — non.), por comida principia) 
a cada obrero. 

Art, "12. — Agua: Es obligación de los 
empleadores proveer a los obreros durante 
todo ei (lia y al pie del trabajo, agua 
fresca en abundancia y apta para el con- 
sumo. 

Art. 13. — Compra de Mercader:..-.:;; Los Cuando ios obrer 
obreros tendrán amplia libertad para sur- 
tirse de mercaderías donde más íes con- 
ven aa. 



Art. 14. — Herram'entas y Útiles: Los 
empleadores facilitarán a su personal, la* 
herramientas y útiles necesarios para la 
ejecución de las tareas para las que fue- 
ron contratados, las que serán devueltas 
una vez terminadas las mismas. 

Art. 15. — Tareas de los Obreros: Nin- 
gún recolector podrá realizar trabajos en 
traslado del personal a'o de los lugares la carpa o galpón de empaque si no se 



IÁS EN EL M. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 



ilIXistTELIO :di-> aclíclltcka y 

GAXADERTA 

DECRETO SINTETIZADO 

Año del Libertador General San Martín 
21.211. — Es. As., r, de octubre de 1950. 
luis presentadas por el siguiente per- 
sonal, dependiente de, las reparticio- 
nes que a continuación se indi can: de 
Ministerio, Auxiliar S)'. 1 , Jorge Carlos 
Alfonzo, (Matrícula -J.00G.216), a con- 
tar del G de juni3 de 1950; Ayudante 
1-, Elsa Teresa Lodigiani, (Libreta Cí- 
vica 2.0-S9.S71), a contar del 2 de 
setiembre de 1950; Dirección General 
de .Fomento Agrícola, Auxiliar O'-', Ale- 
jandro Alfredo Tasín, (M. ,1.234.330), 
a contar del l" agosto de 1950; Direc- 
ción General de Sanidad Vegetal, Au- 
xiliar 6e, Eliseo Ildefonso Sánchez, 
(Matrícula 2.0-14.554, a contar del 6 
setiembre 1950; Ayudante Mayor, Car- 
los Pedro Adolfo Villa, (M. 2."-S07.S18), 
a contar del 6 de setiembre 1950; Mar- 
celo Seco, (M. 4.221.702), a contar del 
2 de Agosto 1950; Dirección General de 



Investigaciones Agrícolas, Oficial 9', 
Doctor en Bioquímica y Earmaci.i. Al- 
fredo Carlos .Romano, (M. 351. 09S), a 
contar de! 13 do setiembre 1950; Di- 
rección General de Sanidad Animal, 
Ayti lauto 1-. i lar i o Aurelio Lugalll, 
(M. 62.1S9), a contar del 14 de agos- 
to 1950; Dirección General de .Fomento 
Agrícola, Auxiliar 9'-', Licardo Roque 
Renato Canntelli, (Al. 249.fiíd;i, a con- 
tar del 17 d e agosto 1950; Ayudante 
Mayor. Sarali Tomasa de Nuestra Se- 
ñora del Carmen Saldias de Gil, (Li- 
breta Cívica 215.809); Administración 
Nacional de Bosques, .Ayudante le, Al- 
fredo Velázquez, (M. -i.713.0Sl); Di- 
rección General de Sanidad Vegetal, 
Ayudante -l", José Pedro Pettinato. 
(C. I. 3.27S.14-1), Capital Federal. Dé- 
jase sin efecto la designación de Ra- 
món Alfonso Porcel de Peralta, (Ma- 
trícula 6.-155.929), del cargo de Ayu- 
dante 1? de la Dirección General de 
Sanidad Vegeta!, dispuesta por Decre- 
to X T " 16.829. de fecha 10 de agosto 
de 1950. 



en dos medias jomada 

Art. 19. — - Suspensión del Persori.i 
Cuamlo en cuadrillas permanentes par 
del personal deba ser suspendido ]r-r c 
ceso de obreros, deberá avisársele c 
veinticuatro lloras de anticipación, d 
b endo comenzarse con el de menos an 
giietiad. Igual obligación tienen los oiir.O' 
que no deseen continuar el trabajo. 

Art. 20. — Descanso Semanal y Hor 
Extras: La designación del momento . 
que lia de iniciarse el descanso senoiu 
estará a cargo del empleador, cletoom 
descansar tocio el personal 24 hora-: ci 
filmadas, incluso el cocinero y, si per r 
zones eümát cas o de madurez de l'i Ir 
■ a, debiera trabajarse para evitar peo 
ilas, los salarios se abonarán con ei oí 
por ciento de recargo. A los efectos 
coordinar el trabajo el descanso de! eoni 
de empaque podrá iniciarse, si la -exige 
cia del trabajo lo requ'ere, medio d 
después de la iniciación del descanso p 
el equipo de coseehadores y prolongar 
medio dia después que ei de éste. Si eve 
tualmente debieran trabajarse horas extr 
los demás días, se abonarán con, el ei 
cuenta por ciento de recargo, entendió 
dose por tales las que estén fuera, d 
horario de trabajo fijado en la presea 
resolución. 
Art. 21. — L anidación de Salario 
on tratados 'lo se; 
on carácter de mensuales y no complot 
en el mes de trabajo a la terminaci. 



de las tareas, si hubieran totalizado doce 
días corresponderá que se les liquido una 
quincena y si hubieran completado v.b;-- 
tieinco días se les liquidará un mes. 

Cuando pasen de qubiee días y no al- 
cancen a veinticinco se !es liquidará me- 
dio mes a razón del sueldo mensual y ¡o» 
dias excedentes de quince, de acuerdo a! 
salario fijado por dia para ia respectiva 
especialidad. 

Para los obreros contratados peo- día. 
los salarios que se les abonen, será, por 
día o medio día, según el caso, no exis- 
t'cndo cuartos. 

Art. 22. — Juego: Quedan terniinante- 
niente prohibidos los juegos de azar. 

Art. 35? — Armas: Es absoluíameutn 
prohíbele ;a portacbín y el uso de armas 
en los lugares de trabajo. Eos obreros que 
necesiten cuchillo para la ejecución do 
las tareas, deberán usarlos mientras du- 
ren éstas. 

Art. 24. — Idoneidad del Personal: 1.a 
idoneidad del personal será apreciada por 
el empleador, encargado o eapaíaz. po- 
diendo rechazar al o a los obreros que no 
reúnan cond ciones para la' taiea que se 
ios contrató, sin que ello implique obli- 
gación alguna para con, éstos. 

Art. 25. — Botiquín y Primeros Auxi- 
lios: En todo lugar de trabajo y en forma 
fácilmente accesible, se ubicará un boti- 
quín con los elementos necesarios pava- 
prestar los primeros auxilios en caso da 
accidentes. 

Art. 26. — Accidentes: Los accidentes 
de trabajo se regirán de acuerdo a lo que 
determina la Ley N» 9.6SS y N'-' 12.031 
y Resolución N'-' 136;50 del Ministerio de 
Trabajo y Previsión. 

Art. 27. — Higienizac'ón del Personal: 
En todo lugar de trabajo, el personal 
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'mondo dispondrá, para su higiene perso- 
"í\ de agua sufic» ate y jabón. 

Art. 28. — Será obligación de! obrero 
catar las órdenes de! patrono, respetarlo 

reali/.ar sus tareas con diligencia, ctii- 
t:r de: materia! que se le confia, velando 
or su conservación y buen funcionu- 

S¡ el obrero no diere euro pümienio a 
i- obligaciones establecidas en el párra- 
> anterior, el patrono tendrá derecho a 
i-soiiulir ei contrato de trabaje. 

Art. 29. — Trabajos No Realizados: Los 
rmeros no tendrán derecho a cobrar sa- 
,rios por trabajos que no haya): realizado. 

Art. 30. — Pagos: Los salarios deberán 
donarse en el lugar de trutiujo como lo 
meraóna la Ley N? 11. 57o. 

111. — SALA.UIO-: 



aporte (p:e debe ingres;s,r en el Banco 
de la Nación Argentina a la orden del 
instituto Nacional de las Ifeíoüiieracioues 
impuesto por el artículo 48" dei Decrete 
\'.' 38.802N5 (i.ey tí. 921), que asciende 
a un trescientos óchenla y cinco milési- 
mos por ciento (0,885 9; ) de! iota ;„• In- 



aplicación do la presente resolución, uo ¡ infracción que se duplicará en caso da 
podrán dar lugar en niegan caso a la j reincidencia. La aplicación de la multa 
parali/ac'óu de¡ trabajo. Producida una I no exime del cum nliniiento de las obti- 
divergencia. las partes • deberán dar tu- | gruñones derivadas de la presente reso- 
media'a inlervene'ón a la Comisión l.'a- | ilición, id aféela el derecho del personal 
vitaría N" 5, sita en la calle Ameghinoj para deducir las acciones judiciales per- 
X'-' 887. San Xbu,!ás. T. E. X" 409. sin I idnentes 



salarios alionados, la pane pal roña p»li; Sperpncio de que conminen las tareas Art. 36. — Orden público: Idas disoo 



retener a los trubajaOoi es !a parle oo- 
rrespondeete que equivale i un ciento 
cincuenta, y cuatro milésimos por ciento 

dentro do los cinco días hábiles subsi- 
guientes al del pago de los salarios. 

Art. 31. — Diíerendos: Los di lerendos 
que se susciten por interproí ación o la 



Art. 35. — . Sancione?,: les pairónos que 
infrinjan cualquier disposición de la pré- 
senle resolución, serán penados con multa 
cuenta pesos moneda nacional ([ic- 



ios ño.--- iitii.j a quinientos pesos moneda I blíqi 
nacional (•* don.-- mpi.¡ por persona e 



1.1-1 simones de la presente resolución son de 
orden público y será nula y sin irngúii 
valor tocia convención de parle que adore, 
modifique o anule los derechos v obliga- 
ciones establecidas en la misma. ' 

Art. 37. - Regístrese, comunírpiese. pti- 

v archívese. 

lingo Mercante 



Art. 31. 



Trabajos en montes y carpas: 
Por obrero, con comida v 
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FÍTANSE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALARIOS PARA OBREROS OCUPADOS EN TODAS 
LAS TAREAS DE CULTIVO DEL ALGODONERO, CICLO 1950 51. EN LA PROV. DE CAT AMARGA 

estable, comprendido en el régimen legal ¡vigente?, que se adoptan para la ,,,'e-c:>te 
del trabajo dei peón, quién lo hará en las i Resolución. 

condiciones y con la- loenueei ucóvo'- es- ! Art. 12. En bo casos de eo'v,i>'«e 

tableeidas pirra la zona. j larcas a destajo, la retribución qm u-o¡- 

Art. £K> — Accidentes: Lo- aoedee ir- ; te no podrá ser nunca inferior a jomuiÍ 
de trabajo se regirán do conformidad i fijado en el articulo 10c 



MIXISTEUIO DE TI! A MAJO- - 
A' PREYJSIOX 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABAJO 

Y ACCIÓN SOCIAL DIEECTA 
Ano del Libertador General Sar. Martín 
RESOLUCIÓN D. N. T. A S. D N c 43 
Buenos Aires. 110 de noviembre -le 1950. 
VISTO: el acuerdo N" 6 50, producido 
por la Comisión Paritaria XA 20. con 
asiento en la ciudad de Caíatuarea, y 
>-10| CONSI DERAXTX): Que los matijiini' de 
os Representantes Obreros y Patronales 
icreditados ante la Comisión Nactona de 
I t'raba.io Rural, han caducado de acuciado 
lo dispuesto por el artículo .18? del De- 
o N'J 2.509-18, lo q 
i o> o.ui|iará avadan;,- c..,<dnom. I mencionado acuerdo sea considerado poi 
o la cuadrilla naso de d,cz v ocho i dicho organismo, dado que aún no han 

sido designados nuevos representantes; 
| Que por Peereío \P ¡8. 176 ¡9 se lia fbs- 
Trabnjos en playa* de ferrocarril oip„,,q q U{ , | a ( omisió,, Xa< iona! de din- 
vagones: | baje Rural funcione como organismo in- 
( "aiam o descarga de c.n.pi r? Ibon.s I rearante de la Dirección Nacional de 
vado-. | Trabajo y Acción Social Directa: Que so 
Por cajón lleno de cual- I hoc,. necesario fijar las maldiciones de 

quior tipo 8 0.15 coi. trabajo y salarlos que han de regir en 

Xip se cobran i ¡as tareas de los obreros de'i'mad'.s aí 
culllvo de! aUrodóu en la Provincia de Ca- 



,L 



con las disposiciones de las Leyes Xros. 
12,631. y fi.liSS y ía Resolución XA 18350 
del Ministerio de Trabajo y Prev¡*r>a. 



TTI. ----- SALARIOS: 

Art. 10. — Los obreros ocupa 
todas las tareas de cultivo dei alg 
percibirán un jornal de t 12.0 
, (Doce Pesos Moneda Nacional), 
'"! >,lle m, ° el Art. 11. - En ¡os casos en que 
del salario establecido se snminist 
v comida, comida son casa, casa 



Art. 13. — Pagos: En la liquido 
infieres deberá efectuarse con rom 
irescripidon.es de la Lev 11. .278, 



IV. 



DISPOSICIONES G EX El; A UAL 



em 



unarea, a fin de obviar los irieoi.vetiien- 
rivar de la falta de 



Trabajos en ribera, Puerto Nuevo 

(Tigre), Mercado de Frutos o planta , ^ ( ^ Tu tmro 

urbana de ciudades o pueblos de ju ; J ^ J ' a ' ,,, L, (k , bl(lo „ ,., „ ad 

r scliecion de la Comisión Parvearía ¡ , , ', . , 

N- 8. ' 



Lmb; 



n 



a 



fie los manila tos; teniendo en 
bases cpie para su fijación ha leferm 
( ; g,,; do ¡a Lev 13.020: Por ello. 



Id 5(1 
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l-.mbaia-leres y alauíoraoo- 
re-. seis horas a la mañana 

Embaladores v alambrado- 
res, medio din 

Embaladores y alambrado- 
res, por hora extra 

Dm-eart adores' y famañndo- 
res. por día 

tiesmirtadores V taniatiado- 
ros, seis horas a la mañana 

Oesfoiríadores y taniañndo- 
res, medio día 

Doscurtadores y tamañado- 
re-. horas extras 

^ones, por día 

Peones, seis horas a la ma- 

Peoaes, 'medio dm".'.'.','. , .'. 

Peones, hora extra 

.Menores (Lev 11.8171, de .16 

a l'í años!' 8 horas' 

"Menores (Lev 1.1.317), dm 10 

a ¡8 años, medio día . . 
Meueres (Lev 11.31.7), lumia 

10 años, por día, (i lis... 
Meceré» (Lev 11.317). hasta 

10 años, medio día,':; le, ras 



Pasamano o ayuda en escalera y 
carga de envases vacíos desde playa 
o galpones. 

'"iiioc, ,[,. fruía s O.lis <•",,. 

rajón chico 0.08 .. 

Cajón standard ,, 0.15 .. 

Cajón trolero 0J.5 .. 

Cajón naranjero cerrado. ;. Crió '.'. 

Cajón naranjero abierto. .. 0.175 „ 

Cajón cosechero , 0,15 .. 

Bolsa de manzanos 0.175 .. 

Bolsa de membrillos .... „ 0.2)5 „ 
•8 salarios estipulados en descarga de 
'rilo, rigen los días sábados por la 



"'OSIX'TOXKS CKXMR 



. I E!. Director Naxional de Trabajo y Acción 
' | Social Directa 

¡ ' Resuelve: 

,i T — GENKRALIDADPS: 

| Articulo 1^ — Fíjanse para los obreros 
"¡ocupados en todas las tareas de cultivo 
I del algodonero, ciclo 195051, en la Pro- 
I vinoia de Catarnarea. las condiciones de 
trabajo y salarios que a continuación se 
j establecen , 



dos en j Art, 14. — Sueldo anual compteruenta- 
idonero I rio: En las retribuciones a ¡orna! ,■ o ,i,.,-- 
ucn.jtajo está incluida la, r.arfe prom'oc ; oi;ii 
I del sueldo anual complementario,' de <-. n- 
además forn.idad con lo dispuesto en el atclculo 
re casa ] S? de la Ley 18.020. 
sin co- I Art. 15. — Aporte al Instituto N. Trienal 



V- 



acuerno 
las tab 



ACEPTANSE R 1. N U NCIAS 



ia y tierra, se , c le ias Remuneraciones: A los efoct 
pertinentes de j a port que se debe ingresar en ei 

leterminados cu i ,i L , ia ¡Vació,, Argentina a ta orí. 
Insíüuio Xaeional de ias Remane a 
impuesto per el nriíruio -!8r del .1 ) 
X» M3.302M5 (Ley 12.921) que a, 
:t un 0,385 '■;, (Trescientos óchenla 



AflNlsTLRfO Líe AL "RiCCLTLiíA 

Y GAXATJLIMA 

DECRETO SINTETIZADO 

Año del Libertador General San Martín 

22.783. — Bs. As., 25 de octubre de 1050, j a 

Las y 



de la 



''■•■■tOl i t ._ COXDICÍOXKS Di". TRAPAJO: 
20.15, 

Art. 2» — Horario: El borní io o. emn- 
22, 05 | plhse será de sol a sol, con las pausas de 
1 L 70 ¡ media h(üa para el desayuno, dos horas 
" ""'para el almuerzo v inedia hora para In 
colación de la tarde. 

Art. 39 — Toda labor desarrolL' 1 ;- fue- 
ra del régimen establecido en el a>Cculo 
anterior en atención ;i las necesidades n 
alternativas propias del cultivo, se consi- 
dorará extra, debiendo liquidarse con el 
recargo fijado por la Ley N? L1.5-H. 

Art. 4e — Obligaciones del carpidor: 
Deberá remover la (ierra separando la ma- 
leza v cuidando de no lesionar la- plan- 
fas siguiendo las instrucciones fie! princi- 
pa!, y realizar las larcas de raleo en la 
oportunidad que este estime com -'uiente. 
Art. 5'> — Traslado del personal: 8erá 
por cuenta del productor c! tras'ndo de! 
personal desde el pueblo a la cimera y 
desde esta al pueblo, mié ni ras s¡, reali- 
cen las tareas. Asimismo deberá facilitar 
todos los elementos de Irabajo. 

Art. 6° — Botifiuín: ib empleador de- 
berá tener obligatoriamente, en in> kmra- 



x\. dependiente de las tepart. 
que a continuación se indican: 
¿"rección Genera! de Economía Agro- 1 
pecuaria: Ayudante 1L Ataría Estber 
GaoLano de Moreno (L. C. 151.004), 
a contar del 27 de setiembie de 1950; 
de la Dirección Genera! de Tierras: 
Oficial T>. Faustino K. Bei rondo Gui- 
ñazú ¡M. 107.tí0ün a contar del L de 
octubre de 1050; Auxiliar 2'' Agrimen- 
sor Nacional Osear Silvio triarte (Ma- 
trícula 1.605.006;. a contar del :L de 
octubre de 1050: Ayudante Mayor. An- 
tonio Ballestero (Al.L707.0-l7). a con- 
tar del 15 de setiembre de 1050: de la 
Administración Nacional de Bosques: 
Auxiliar 8". Bruno limar! Perita (Ma- 
trícula 2.500,1761; de la Dirección Ge- 
neral de Fomento Agrícola: Auxil ar 2 1 " 
Ingeniero Agrónomo Jtobct 
Posse (Ai. 3. (¡05. 446 A a contar del 
18 de setiembre de .1050: Ayudante 1"', 
Anelida SantLIevea (C. 1. 1.920.542, 
Capital Federal), a contar dei ir, de 
junio de 1050; de la Dirección General 
de Investigaciones Agricolas: Auxiliar 
Principal, Ingeirero Agrónomo .¡nana 
Eduviges Wureebiorf Warden (Libróla 
Cív. 1.694.850!. a contar de! 10 de se- 
tiembre de 1050; n"i Persona: Adminis- 
trativo v Técnico: Auxiliar 6'-'. Isaac 
Echeverría ("Ai. 4.650.0021, a contar 



alarios abonados, la parto patronm co- 
ra retener a tos obreros la parte c-res- 
londicnte que equivale a un tuV <;-• 
Ciento cincuenta v cuatro initósiuios ¡n,r 
iento). INte ingreso deberá efeme-i-e 
i de los cinco días hábiles .mi! si- 
guientes a! pago de los salarios. 

Art. 16. — Biferenclos: Los diferí -ele»;; 
que se susciten por interpretación o ocii- 
eaeióu de la presento iíesolución, no podrá 
dar motivo a la paralización dei trnf.fi io. 
Producida una divergencia las partes de- 
berán dar inmediata intervención a la Co- 
mis¡ó„ Paritaria N<? 20 sita en h en lo 
Cltaoabuco N? 425, Teléfono SS. «in oer- 
juicio de que continúen las Lucas mien- 
tras se tramita la solución de bs oife- 



de! tí de setiembre 
rección Genera! <b 
Auxil 'car 9?, Cario 
Moreno (Al. 1.000 
eión General de Sai 
liar i", Módico V, 
Arosíeguichar (Al. 
del 18 de setiembr 
Dirección General i 
Ayudante 1". Aun. 
cala 3.05-1.86 1. 



1050: de la Di- 
anidad Animal: 
■crique Baraldo 

';: de la Direc- 
d Anima!: Anxi- 
inario Carlos C. 

,, l'15(o v de ba 



Art. 17. — Orden Público: La« distes 
cienes de la presente reglamentar.!, :> so 
de carácter obligatorio y sus beoeru , 
irrenunoiablcs, siendo nula v sin ni'.^ú 
valor toda convención de partes qr, , 
tero, modifique o anulo los dereeó,- 
obligaciones de la misma (Art. 11 fie I 
Manuel ¡Lev 18.020). 

Art. 18. — Sanciones: Los patrom - qr 
infrinjan cualquier disposición de la ,„a 
senté Resolución, serán penados v..„ mu 
tas de Cincuenta Pesos ($ 50 00 min. 
Moneda Nacional a Quinientos Piw 
("$ 500.0o ,n;n ) Moneda Nacional pe 
persona o infracción, que se duplccñ - 
casos de reincidencia; Art. Lie. Lev Xi 
mero 18.020 v Leyes Provinciales Xros 
1.225 v 1.115. 

La aplicación de la multa no cxn ic i 
patrón de! cumplimiento de las oblicúen 



nos derivadas de la presente Re 
ni aféela ei derecho del personal 
(lucir las acciones judiciales per! 
C\rl. 12o Lee No 18 020L 

Art. 19. _ Vigencia: La presen 
Ilición idge a partir del día vcinti 
octubre de! corriente año. 



Art. 20. — R( 



Hugo Mercante 



Art. 



Ocupación del personal: I, 



ftUEV* CONVOC ATOMÍA 



Art. 32. — Sueldo anual complementa- i lo< aiidad. solieitáudoia a los s nonatos, j ■jjj^jfgcoN'TIt-TSM'TAL ARGENTINA I 
io: Lu las retribuciones a jomai v o dos- j en ( aso de que estos no ¡>u ¡i m c , : ;,:.,;,;■ | Lineas Australes S. A. ! L Aprobi 

No se halla incluida la parte oropor- ¡ t raido la ocupación será libre. | A ño dei Libertador General San Martín ! genera! al 

tonal dei sueldo anua! complementario.! Art. 8o — Integración de ios equipos: | COX \'()C AT( Üll A I 2'-' Tratar 



O [Mi EX DEL DÍA: 



de 



de Ir 



i'l, 



aigicnlo S'J de la Lev Nr 15,020. „o así 
ce las retribuciones a" sueldo mensual, con 
respecto, a las cuales el sueldo anual oom- 
oiememario deberá abonarse de acucíalo 
con lo dispuesto en el Decreto nútne- 
r-> 53.80285. 

Art. 33. — Aporte al Instituto Nacional 
de las Remuneraciones: A lo- efectos de! 



L,,s patronos, habilitadle: o intensados 
directos de la explotación rural y miem- 
bros de su familia que residan ¡nemanen- 
femenie en la misma o dependan de e!los 
para su regular subsistencia, podían to- 
mar parte en cualquiera de las tuteas 
de aquella e integrar tota! o paicralmen- 
te los equinos de trabajo. 

Igualmente podrá hacerlo e' personal 



Ti 



A:. 



I Ar- 
ló A. 



El Directorio 
gentina, Lineas 
L. A.'"')- con (" 
Martín 5 15 de I 
(G. Militare 1 
vocatoria ); a Asamblea General Extrae 
diñarla a celebrarse el día 17 de Diciei 
bre (le 195(8 a ias 16 Loas en punió c 
la siguiente: 



' (5 



de acuerdo a los artículos 21. y -10 <tel 
estatuto v las Leves 551. 551 y 37o del 
Código de Comercio. 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas que para poder resolver sobre el 
punto 2'.' la asamblea debe contar con la 
representación del 60% del capital sus- 
cripto. — El Directorio. 

¥ 150.-- e.27;tl-N» 1.-M2-V. 15, 12,51) 
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Año del Libertada^' General San Martí» 



...-NUEVAS. 



Ministerio del Interior 



■ DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
/ Llámase a "Licitación Pública X? 152 
para el día 14 (le diciembre del Año de) 
Libertador General San Martín, 1930, 
a las 11 lioras, con el objeto de adqui- 
rir 10.000 carnets Cédulas de Identidad, 
destinados al Territorio Nacional de La 
Pampa. El acto tendrá lugar en la Ofi- 
cina de Adquisiciones, Licitaciones y 
Céntralos (Casa de Gobierno, 29 piso), 
en la fecha y hora indicadas, donde tam- 
bién se suministrarán a los interesados 
los pliegos de bases y condiciones e in- 
formes referentes al mismo. -— Alejan- 
dro G. Unsain - Director General de Ad- 
ministración. 

e.27|ll-N? L-5.759-v.3¡12j50 



Ministerio de Ejército 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
INTENDENCIA 
f Licitación Pública - Disposición núme- 
ío 6 51. Apertura: 4 de diciembre, "Año 
del Libertador General San Martín", 
1950,' a las 10 horas. Adquisición de 
■carne, pan, galleta, leche, verduras, fru- 
ta, papas y víveres secos. Informes y 
pliegos: Larrea 560, 2? piso, División Ad- 
quisiciones. 

e.30;i0-N'? L-5.152-v.20¡ll.;50 
e.27|ll-N9 L-5.152-v.2S¡ll;50 



Ministerio de Obras Públicas 



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL 

• Licitación pública para la adquisición 
jle tornos de maniobras, tornos de tras- 
lado, aparejos, bombas reloj, bitas, sal- 
vavidas, cables, etc., $ 1SE.S0O. Presen ra- 
ción propuestas: 12 de diciembre del Año 
Bel Libertador General San Martín, a las 
$ horas, en Av. Maipú 3, 2' p., Cap. 

e.27¡n-N'.' L-5.S3S-v.l0jl2¡50 



Licitación pública de las obras del ca- 
mino de acceso a la estación Camps des- 
de Colonia Metas, $ 56.4-19.10. Deben 
■cotizarse precios unitarios. Presentación 
propuestas: 1S de diciembre del Año del 
Libertador Genera] San Martín, a Jas 10 
horas, en Avda. Maipú 3, 29 piso, Capital. 

e.27jll-N? L-5.770-v.l9|12¡50 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

A DMINISTR ACIÓN 

iáño del Libertador General San Martín 

Licitación Pública N? 68 

Llámase a licitación pública para el 
'día 11 de diciembre próximo, a las 11 
lloras, para ia adquisición de hierro gal- 
vanizado de 50,25 y 18.7 inm.; canillas 
Be rosca para manguera, uniones dobles; 
fT de hierro galvanizado; curvas de 90°; 
Alavés de paso y tapones machos de hie- 
rro galvanizado.. El pliego de condicio- 
nes se encuentra a disposición de los in- 
teresados en el Departamento Suminis- 
tros (Oficina de Pedidos y Licitaciones), 
Paseo Colón 974, 29 piso, Capital Fe-' 
floral. — El Director Genera!. 

! e.27¡ll-N? L-o.709-v.S|12;50 



Ministerio de Industria 
y Comercio 



GAS DEL ESTADO 
E.N.D.E. 
Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública para los 
'días y horas que se indica a continua- 
ción para la contratación de ¡os siguien- 
tes trabajos: 



Diciembre 14, a las 1.1. horas. (Pliego 
N? 1.699). Construcción e instalación de 
dos carrocerías para jeep Willys Univer- 
sal. — Diciembre 15, a las 10 horas. 
(Pliego No 1.700). Instalación de un 
transformador y ampliación de alumbra- 
do en la Planta Compresora Centra], 
Ing. J. V. Canessa, del Gasoducto Pte.' 
Perón, Km. 13, Zona Militar de Comodo- 
ro Rivadavia. Retirar pliegos en Alsi- 
na 1169, de 7.30 a 13.30 lioras. 

e.27¡ll-N'? I.-5.771-v.8;i2i50 



Ministerio de Transportes 



Año del Libertador General San Martín 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 19 del Reglamento General de 
la Ley 12.346, se hace saber a los inte- 
resados que pueden hacer llegar a este 
Ministerio, dentro de un plazo de 15 
días después de la última publicación, 
en un escrito origina] y tres copias del 
mismo, las observaciones que estimen 
pertinente con respecto a la siguiente so- 
licitud de permiso presentada de con- 
formidad con las prescripciones de los 
artículos Nros. 2 de la Ley referida y 
17 del Reglamento General: 
Expediente N? 2.143J47. 

Nombre de la empresa: "Los Andes", 
del señor Francisco Winter. 

Domicilio de la misma: Trevelí» (Te- 
rritorio Nacional del Chnbut). 

Clase de servicio: Pasajeros. 
Itinerario: Desde Trevelín hasta el 
lago Futalaufquén (Territorio Nacional 
del Chnbut), como ampliación del re- 
corrido que realiza entre Esquel y Tre- 
velín. en virtud del Permiso N? 241 P. 91. 

Mario C. Marambio - Teniente Coren .1 
(R) - Subdirector Nacional de Planifi- 
cación y Coordinación. 

$ 7.-- 0.27JU-N» l:412 : v.27¡ll¡50 



Ministerio de Educación 

INSTITUTO DE MEDICINA. 

EXPERIMENTAL 

Avda, San Martín 5481 Capital 

Llámase a licitación pública (segun- 
do llamado), para el día cuatro de di- 
ciembre de mi] novecientos cincuenta, 
Año del Libertador Gral. San Martín, a 
las once horas, para la provisión du- 
rante el primer semestre del año 1951 de 
los siguientes artículos: Almacén, verdu- 
ras y frutas, algodón, menaje, pasto ver- 
de o impresión de los Anales del Insti- 
tuto. Los pliegos de condiciones y las 
bases de licitación se encuentran a dis- 
posición de los señores interesados, en 
la Administración del Instituto, ,todos los 
días hábiles de 9 a 12. — La Adminis- 
tración . 

e.27¡ll-N? L-3.S34-V.4I12Í50 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Licitación Pública 

Llámase a licitación pública para el día 
cuatro de diciembre del año del Liberta- 
dor General San Martín, 1950, a las 10 
horas para la adquisición de dos equipos 
gemelos radiotransmisores y dos radiore- 
ceptores con destino al departamento de 
investigaciones científicas de esta Uni- 
versidad. El pliego de condiciones, for- 
mularios y demás datos deberá solicitarse 
en Contaduría Genera], Oficina de Sumi- 
nistros, Rivadavia 110 ciudad de Mendo- 
za. — Pdo. Enrique P. Oliva, Secretario 
General Universidad Nacional de Cuyo. 

e.27¡ll-N? L-5.839-v-.5a2¡50 



ral de Materiales y durante el año 1950. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Dirección G moral de Admi- 
nistración, en Sección Incitaciones Pú- 
blicas, Paseo Colón 329. 7? piso. Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos 
e informes a la citada dirección. Las 
necesidades se refieren a: la adquisición 
de elementos de embalaje. 

Dueños Aires, noviembre 27 de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — El Director General de Admi- 
nistración. 

e.27;ll-N° L-5.S3ñ-v.S!.I.2;50 



Ministerio de Comunicaciones 



COR.R EOS Y TELECOMUNICACIONES 

Año del Libertador General San Martín 

Licitación Pública N? 60 "C" 

Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a las 14 
lioras, para contratar las obras de am- 
pliación del edificio fiscal que ocupa ia 
Cabecera del Distrito 1? (Rosario) do 
Correos y Telecomunicaciones. Para plie- 
gos de condiciones y consultas ocurrir: 
Oficina de Licitaciones, calle Corrientes 
132. 6? piso, Capital Federal y cabeceras 
de los distritos 19 (Rosario) o 5c (San- 
la Fe). La presentación de propuestas 
deberá hacerse en la Capital Federal has- 
ta el día y hora indicados y en las ca- 
beceras de los distritos mencionados has- 
ta cinco (5) días antes. Presupuesto bá- 
sico oficial: $ 231.300. — mjn. Valor de 
la documentación: $ 40.00. — Marco Au- 
relio Andrada - Secretario General. 

e.2741-N? L-5.760-v8.¡1250 



Licitación Pública N° 61 "o 

Año del Libertador General San Martin 

Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a las 14 20 
horas, para la construcción de] edificio 
destinado a la Radiodifusora "Santo To- 
mó" (Provincia de Corrientes). Para 
pliegos de condiciones y consultas ocu- 
rrir: Oficina de Licitaciones, calle Co- 
rrientes 132, 6? piso, Capital Federa], ca- 
beceras de los distritos 13? (Corrientes), 
14? (Posadas) u oficina local. La presen- 
tación de propuestas deberá hacerse en 
la Capital Federal hasta el día y hora 
indicados, y en las cabeceras de los dis- 
tritos ii oficina local hasta cinco (5) 
días antes. Presupuesto básico oficial: 
$ .428.8.12.00 m¡n. Valor de la documen- 
tación: $ 50.00. —- Marco Aurelio An- 
drada - Secretario General. 

0.2711.1 -N? L-ü.761-v.8!l2:50 



Año del Libertador General San Martín 
Licitación Pública N-) 64 "C" 
Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a las 15.20 
horas, para la construcción del edificio 
destinado a la Estación Radiodifusora 
"La Quiaea" (Provincia de Jujuy). Pa- 
ra pliegos de condiciones y consultas 
ocurrir: Oficina de Licitaciones, Corrien- 
tes 132, 6? piso, Capital Federal, Cabe- 
cera del Distrito 179 (Jujuy) u oficina 
local. La presentación de propuestas de- 
berá hacerse hasta el día y horas indi' 
cados en la Capital Federa], y en la' 
cabecera n oficina local hasta cinco (o)' 
días antes. Presupuesto básico oficial:' 
$ 498.769.00 m'n. Valor de la documen- 
tación: $ 50.00. — Mareo Aurelio Andra- 
da - Secretario General. 

e.27ill-N? L-5.764-v.8!l2i50 



Ministerio de Salud Pública 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MATERIALES 
Llámase a Licitación Pública N9 132, 
para el día 11 del mes de diciembre de 
1950, a las 10 horas, para subvenir -las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan, con destino a la. Dirección Gene- 



Licitación Pública N9 62 "C" 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a 'Tas 14.40 
horas, para la construcción del edificio 
fiscal destinado a la Estación Radiodifu- 
sora "Formosa" (Territorio Nacional 
del mismo nombre) . Para pliegos de 
condiciones y consultas ocurrir: Oficina 
de Licitaciones, Corrientes 132, 6? piso, 
Capital Federa], Cabecera del Distrito 
269 (Resistencia) u oficina local. La pre- 
sentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federal hasta el día y llo- 
ra indicados, y en la cabecera del dis- 
trito u oficina local hasta cinco (5) días 
antes. Presupuesto básico oficial: pesos 
479.354.00 mjn. Valor de la documenta- 
ción: $ 50.00 m'n. — Marco Aurelio An- 
drada - Secretario General. 

C.2741-N? L-5.762-v.S ! 12|50 



Licitación Pública Ni 65 — C — ■ 
Año del Libertador General San Martíu 
Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a las 15.40 
horas, para la eonsíruección del edifi- 
ció destinado a la Estación Radiodifuso- 
ra "Bahía Llanca" (Provincia de Bue- 
nos Aires). Para pliegos de condiciones 
y consultas ocurrir: Oficina de Licita- 
ciones, Corrientes 132, 0? piso Capital 
Federa] o cabeceras de los distritos 29 
"La Plata" o 21? "Bahía Blanca". La 
presentación de propuestas deberá ha- 
cerse en la Capital Federa! hasta el día 
v hora indicados y en las cabeceras men- 
cionadas hasta cinco (5) días antes. Pre- 
supuesto básico oficial: $ 497.209.00 m'n. 
Valor de la documentación: $ 50.00 m|n, 
— Marco Aurelio Andrada - Secretario 
Genera] . 

e.27jll-N9 L-5.763-v.8¡12jo0 



Licitación Pública N? 66 — C— 
Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a las 16 
lioras, para la construcción del edificio 
destinado a la Estación Radiodifusora, 
"Gualeguayclní " (Provincia de Entro 
Ríos) . Para pliegos de condiciones y 
consultas ocurrir: Oficina de Licitacio- 
nes, calle Garrientes 132, 09 piso, Capi- 
tal Federal, Cabecera de] Distrito 12? 
(Paraná) u oficina local. Ia presentación 
do propuestas deberá hacerse en la Ca- 
pital Federal hasta el dia y hora indi- 
cados, y en la cabecera mencionada u 
oficina Gualeguayehú hasta cinco (o)' 
días antes. Presupuesto básico oficial: 
$ -126.706.00 mjn. Valor de la documen- 
tación: $ 50.00 ndn. — Marco Aurelio 
Andrada - Secretario General. 

e.27!ll-N9 L-o.7ü6-v.S!l2|50 



Licitación Pública N" 63 "C" 
Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública, para el 
día 14 de diciembre do 1950. a las 15 
horas, para !a construcción del edificio 
destinado a la Estación Radiodifusora 
"Esquel" (Territorio Nacional del Chn- 
but). Para pliegos de condiciones y con- 
sultas ocurrir: Oficina de Licitaciones, 
Corrientes 132, 69- piso, Capital Federa], 
Cabecera del Distrito 239 (Comodoro Ri- 
vadavia) u oficinas "Rawson" y "Es- 
quel". La presentación de propuestas 
deberá hacerse en la Capital Federal has- 
ta el día y hora indicados y en la cabe- 
cera y oficinas mencionadas hasta cin- 
co (5) días antes. Presupuesto básico: 
$ 498.359.00 m|n. Valor de ¡a documen- 
tación: $ 50.0(3. — Marco Aurelio An- 
drada - Secretario General. 

e.27jll-N? L-5.703-v.S;12¡50 



Licitación Pública N9 67 — C — 

Año del Libertador General San Martín 

Llámase a licitación pública para el 
día 1-1 de diciembre de 1950, a las 16.20 
lioras, para la construcción de edificio 
fiscal destinado a la Oficina "Zapala" 
(Territorio Nacional de! Neuquén). Para 
pliegos de condiciones y consultas, ocu- 
rrir Oficina de Licitaciones, calle Co- 
rrientes 132, 69 piso, Capital Federal, 
Cabecera del 22? Distrito (Neuquén) u 
oficina local. La presentación de pro- 
puestas deberá hacerse en la Capital 
Federa] hasta el día y hora indicados y 
en la cabecera y oficina mencionada has- 
ta (5) cinco días antes. Presupuesto bá- 
sico oficial: ni$n. 1.589.156.00. Valor do 
la documentación:. m$n. 100.00 — Mar- 
co Aurelio Andrada - Secretario General, 
e.27|ll-N? L-5.767-V.SI12-50 



Licitación Pública Ne 68 — C— 

Año del Libertador General San Martín 
Llámase a licitación pública para el 
día 14 de diciembre de 1950, a las 16.40 
horas, para la construcción de] edificio 
fiscal destinado a la Oficina "Puerto 
Bermejo"' (Gobernación del Chaco). Pa- 
ra pliegos de condiciones y consultas 
ocurrir: Oficina de Licitaciones, calle 
Corrientes 132, 69 piso, Capital Federa], 
Cabecera del 26? Distrito (Resistencia) 
u oficina local. La presentación de pro- 
puestas deberá hacerse en la 'Capital Fe- 
deral hasta el día y hora indicados y 
en la cabecera del distrito u oficina local, 
hasta cinco (5) días antes. Presupuesto 
básico oficial: m$n. 665.427.00. Valor de 
la documentación: m$n. 70.00. — Marco 
Aurelio Andrada - Secretario General. 

e.27jll-N-> L-5.768-v.8jl2¡50 
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Año dei Lfimíaclcw* General San ■■Martín. 



EDICT 



TTJZCÍADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 



N* 1 



Por disposición de S. S. el Señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional 
d¿ la Capital Dr. Miguel Vignola, se ha- 
ce saber a MANUEL RODRÍGUEZ 
BLANCO que en los autos caratulados 
"Rodríguez Blanco Manuel, Expediente 
213.226 47 multa por infracción al de- 
creto 5.153 del 5¡3;045" se lia dictado 
sentencia cuya parte dispositiva dice 
así: "Buenos Aires, Setiembre 22 de 
1950, Año del Libertador General San 
Martin Por ello, se rechaza 



la excepción deducida y sentencio de 
remate ordenando llevar adelante la 
ejecución hasta hacer íntegro pago al 
aeredor del capital reclamado, con más 
sus intereses y costas. Regulo el hono- 
rario del Si'. Procurador Fiscal, con- 
forme al arancel, en la suma de Veinte, 
pesos m|n. Notifíquese. Firmado Mi- 
guel Vignola. Octubre de 19.10. Año del 
Libertador General San Martín. — Anto- 
nio Ereuler, secretario. 

e.27|ll-No 8.097 sjp.p. - V.29I11Í50 



JUZGADOS DE PAZ LETRADOS 



Núm. 4 

El Señor Juez de Paz Letrado, a 
cargo del Juzgado N<? 4, Dr. A. Díaz 
Bialet, cita y emplaza por el término 
de diez días a herederos y acreedores 
de doña ETELVINA ZAPICO DE PA- 
ZOS. 

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 
1900, Año de! Libertador Gene-a! San 
Martín. — Cayetano M.ustoni, societa- 
rio. 

e.2 7[ll-N9 S.090 sip.p. - v.S;12'¡50. 

El Señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado N<> i, Dr. A. Díaz Bialet, 
cita y emplaza, por el término de diez 
días a herederos v acreedores de don 
ADOLFO G ALIM BERTÍ . 

Buenos Aires. 25 de Septiembre de 

1950,- Año del Libertador Gem,""ú San 

Martín. — Cayetano Mustoni. secretario. 

e.27|ll-N9 8.091 s;p.p. - v . S ■ .1. 2 ; 5 



días a herederos y acreedores de LIO SI - 
BELIN ARTURO. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1950. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Roberto Pitlaluga Noguera, se- 
cretario. 

e.27'll-N<? 8.09:5 slp.p. - v.S;12;50 



El Juez Dr. Carlos F. Dibar cita y 
emplaza por el término de 10 días a 
herederos y acreedores, de LAWAND o 
LAVANDI JUAN. 

Bunos Aires, 20 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Roberto Pittalftga, Noguera, se- 
cretario. 

e.27|ll-N'J S.094 sjn.p. - v.8!12;50. 



El Señor Juez de Paz Leí ¡ido, n 
cargo del Juzgado N° 4. Dr. A. Díaz 
Bialet, cita y emplaza por ei término de 
diez días a herederos y acreedores de 
doña MARÍA ANGELA SPERONL 

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 

1950. — Cayetano Mustoni. socreCtrio. 

e.27;ll-N<> S.092 slp.p. - v. 812:50 



íúm. 18 



El Juez Dr. Carlos F. Dibar a cargo 
del Juzgado de Paz Letrado NO IS. ci- 
ta y emplaza por el término de 19 



El Juez Doctor ' Carlos Dibar, cita 
por diez días, a herederos v acreedores 
de RUTKIEWICZ JOSÉ EJE. "diez" 
vale. 

Buenos Aires, Junio 27 de 19 50, Año 
del Libertador General San Martín. 
Roberto Piítaluga Noguera, secretario. 
e.27;ll-N<? S.095 s'p.p. - V. S|t2/50 

Núm. 38 



ANDRIOLO CÁELOS, BALIÑO MA- 
NUEL, CAKDEHAS MANUEL DE JE- 
SÚS, CARDOZO TEODORO, CERRADO 
ESTEBAN, DOMAZETOS NICOLÁS 
BASILIO, DRAGÓN ACHARD ENR1 
QUE, DUCCA SANTOS, FERNANDEZ 
JOSÉ, FERNANDEZ VÍCTOR, GARCÍA 
HERMENEGILDO, GÓMEZ PASCUAL 
EDELISIO, GUTIÉRREZ PEDRO PA- 
BLO, HESEDIA JOSÉ ATANACIO, IM 
GLESI VIRGINIO, KROMEERGER 
RAÚL ELI3E0, LERDA RUPERTO DO- 
MINGO, LETO FRANCISCO, MAIDA- 
'NA PEDRO, MARENGO FRANCISCO, 
MARTÍNEZ FRANCISCO ELOY, MA- 
SEN O RAÚL, MONJES JUAN ANTO- 
NIO, MONTIEL EC-O REGINALDO, ÜR 
TEGA LORENZO, PASLAWSKI JUAN. 
PIEGARI FAUSTINO OSVALDO. RA- 
MÍREZ GUILLERMO, RÍOS LAURO, 
ROBLES ADÁN, RUDYK MIGUEL. 

SANTOS RAYMUNDO E., SOLIS FE- 
LIPE EDMUNDO, TECCE ÁNGEL SAL- 
VADOR, ViZCARRA LEÓNIDAS AL- 
BERTO. 

Luis Mauriello - Interventor - Divi- 
sión Riesgos. 

e.3|11-No g.235-v."U¡12|50 



El Dr. Roberto J. Ponssa, Juez do 
Paz Letrado a cargo del Juzgado nú- 
mero 33 de la Capital, cita y empbr/a 
por el término de diez días a herede- 
ros y acreedores de Doña MARTA PAR- 
TARRtEG o PARTERRTEU. 

Buenos Aires, 31. de Octubre (lo 19o0. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Roberto López Aufranc, secre- 
tario. 

e.27:ll-N<? 8.096 s'p.p. - v.8!l2;50. 



JUZGADOS LETRADOS DÉ LOS TERRITORIOS 



Núm. 1 



CHACO 

Por disposición del señor Juez Letra- 
do del Territorio del Chaco Dr. Julio 
Franco de Nicola, Secretaría Rodolfo 
J. Chabrillón, en los autos caratulado 
"Fisco Nacional (Dirección Nacional 
Inmobiliaria) contra Propietario del 
Lote 10 Resto de Colonia Benít.ez". 'ira- 
cobro d e Contribución Territorial y 
multa, se cita, por dos veces durante 
cinco días y con intervalo de un mes, 
al que resulte propietario del Inmueble 
ubicado en dicha Colonia, partida 



553.815, iiara que comparezca a -'star 
a derecho en el juicio que le d:."ie, 
bajo apercibimiento de que sí asi no lo 
hiciere se sustanciará el mismo coa el 
Defensor de Ausentes (Art. 62 del De- 
creto Ley N° 3 3.40 5(4 4, ratificado por 
Ley 12.922) Cobrador Fiscal Víctor 
L. Tomassoue de Resistencia, Noviem- 
bre 2 "Año del Libertador General San 
Martín", 1950. 

Rodolfo J. Chabrillón. secretario. 
e.27|ll-N9 8.098 s!p.p. - v LM2 59. 
e.2jl-N<? S.09S s ! p. p v.3 Ijól 



EPICTOS ANTERIORES 



MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
INSTITUTO NACIONAL BU PREVISIÓN SOCIAL 



•Sección Caja da Accidentes del Trabajo - Ley N 9 9.688 



Año del Libertador General San Martín 
Por el término cíe treinta días, a con- 
tar desde la primera publicación de es- 
tos edictos, se hace saber a todos los 
que tengan que alegar derechos a los 
'beneficio? dé ias indemnizaciones depo 
sitadas en la Sección Accidentes del 
Trabajo, callo Junín 1060, que deben 



apersonarse a la misma a justificar eses 
derechos bajo apercibimiento a que hu- 
biera lugar, con motivo de ios acciden- 
tes do que fueron víctimas las personas 
que se citan a continuación: 

ADDATO NICOLÁS M., AGUIBRE 
JUAN FRANCISCO, ALONSO BAUTIS- 
TA, ANBRÁDE JOSÉ DEL CARMEN, 



Año del Libertador General San Martin 

Por el término de treinta días a con- 
tar desde la primera publicación de es- 
tos edictos, se hace saber a todos los 
que tengan que alegar derechos a los 



beneficios de las indemnizaciones depo« 
sitadas en ia Sección Accidentes del 
Trabajo, calle Jonin 1060, que deben, 
apersonarse a la misma, a justificar esos : 
derechos bajo apercibimiento a que hu- 
biere lugar, con motivo (ie los acciden- 
tes de que fueron víetjjnns las personas 
que se citan a continuación: - 

ALOMO, VALENTÍN JESÚS; BAKA- 
HONA, SEVERO EUSEBIO; BIANCHI- 
MANO, BLAS; BOZZANO, JOSÉ ESTE- 
BAN ADOLFO; BUFFA, ALFREDO; 
CÁRDENAS, ÓSCAR; CASTRO, PABLO 
ANTONIO; CEJAS. PATRICIO; DÉ- 
LISSE, FRANCISCO PABLO; DEL PI- 
NO, PEDRO; ESCOBAR, NICOLÁS; ES- 
COBAR, VALENTÍN; FERNANDEZ, 
MANUEL; FERNANDEZ, MANUEL, 
ERNESTO; GALEANO, GREGORIO; 
GARCÍA, PEDRO; GOZATEG'Jl. LUIS; 
GUERRA, RAFAEL: INGENTRON, JA- 
COBO; IOFORTE, JORGE; JAIME. RO- 
BERTO; LAPLAGNE. FÉLIX FRAN- 
CISCO; LÓPEZ. DALMACIO VICEN- 
TE; MACIEL, JOSÉ ULPIANO; MAR- 
TINO, ÓSCAR; MAZÜR. JUAN; MON- 
TIEL, ANTONIO; MORILLO, CARLOS 

RAMÓN; MORENO, MANUEL; PE- 
REYRA TEODORO; PÓRTALE, JUAN- 
PRADO, AGUSTÍN; SÁNCHEZ, ÁNGEL 
CUSTODIO; TARAGNA, CARLOS MA- 
TEO; TOLOSA, ANASTASIO MARTIN; 
VARGA, ESTEBAN; Z AL AZAR, SE- 
BASTIAN; PEREYRA, JOSÉ MARÍA. 
e.27¡.1.0 N? 5. 1 22- v. 8¡ 1215» 



Ministerio de Justicia 



JUZGADO EN LO CORRECCIONAL 



LRTIiA L 



Por disposición deLSr. Juez en lo Co- 
rreccional de la Capital, Dr. Rodolfo G. 
Pessagno, se cita, llama y emplaza al 
prófugo NORÍNDO MARTÍNEZ, proce- 
sado por el delito de lesiones, art. S9 
del C. Penal, para que dentro del tér- 
mino de 30 días, a contar desde la pri- 
mera publicación del presente, compa- 
rezca ante su Juzgado y Secretaría del 
autorizante a estar a derecho en la cv^s-i 
que se le sigue, bajo apercibimiento de 
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con 
las disposiciones de la ley. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1950 — 
Año (iel Libertador General San Mar- 
tin. — Raúl G. Seheller Zaiiibrano, se- 
cretario. 

e.L7!ll-N? S.O.'ll s'p.p. -v. 2912 00 



Por disposición del Sr. Juez en lo Co- 
rreccional de la Capital, Dr. Rodolfo G. 
Pessagno. se cita, llama y emplaza al 
prófugo JOSÉ NAPOLEÓN' MONTEROS, 
procesado por ei delito de lesiones, art. 
59 del C. Penal, para que dentro del 
término de treinta días a contar desde 
ia primera publicación del presente, com- 
parezca ante su Juzgado y Secretaría 
del autorizante, a estar a derecho en la 
causa que se le sigue, bajo apercibimien- 
to de ser declarado en rebeldía, de acuer- 
do con las disposiciones de la ley. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1950 - 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Raúl G. Seheller Zambrano, se- 
cretario. 

e..l7;i.l-N9 8.032 s;p.p.-v.29¡ !2;50 



treinta días de la primera publicación sé 
presente a estar a derecho en la cansa 
No 9.4-11, que por el delito determinado 
en el artículo 89 del C, Penal se le sigue, 
bajo apercibimiento de decretar su rebel- 
día. — Eduardo J. Ponssa, secretario. 

e.26¡10.-N» 7917 s,p.p.-v.7|12|50 

1950 - A.5o del Libertador 

General San Martín 

El Juez en lo Correccional, Dr. Rodol- 
fo G. Pessigno. a cargo del Juzgado letra 
"L", por la Secretaria No 109, cita y 
emplaza al procesado prófugo PEDRO 
"{OCHA para que dentro de treinta días 
de la primera publicación se presente a 
estar a derecho en la causa No 8.948, que 
por el delito determinado en el artículo 
89 del C. Penal se ie sigue, bajo aperci- 
bimiento de decretar su rebeldía. 

Eduardo J. Ponssa, secretario. 

e.26¡10.-No 7.9-18 s|p.p.-v.7[12¡50 

1950 - Año del Libertador 

General San Martín 

El Juez en lo Correccional, Dr. Rodo!-- 
f'o G. Pessagno, a cargo del Juzgado letra 
"L", por la Secretaría No 109, cita y 
emplaza al procesado prófugo ROMÁN" 
BARAHONA para que dentro de treinta 
días de la primera publicación se presente 
a estar a derecho en la causa No 9.285, 
que por el delito determinado en el ar- 
tículo 89 del C. Pennl se le sigue, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía. — 
Eduardo J. Ponssa, secretario- 

e.26!30.-No 7949 s|p.p.-v,7¡12|50 



1950 - Año del Libertador 

General San Martín 

El Juez en lo Correccional, Dr. Rodol- 
fo G. Pessagno, a cargo de! Juzgado letra 
"L", por. ¡a Secretaría No 109, cita y 
emplaza a la procesada prófuga GREGO- 
1UA CATALINA LENCINA DÍAZ para 
que dentro de treinta días de la primera 
publicación se presente a estar n derecho 
en la causa No 8.999, que por el delito 
determinado en el artículo 89 del C. Pe- 
nal se la sigue, bajo apercibimiento de 
decretar su rebeldía. — Eduardo J. Pons- 
sa, secretario. 

e.26¡10-N0 7.916 s¡p.p.-v.7¡12¡50 

1950 - Año del Libertador 

General San Martin 

El Juez en lo Correccional, Dr. Rodol 
fo G. Pessagno, a cargo del Juzgado letra 
"L", por la Secretaría No 109, cita y 
emplaza al procesado prófugo JUAN DE 
DIOS SÁNCHEZ para que dentro de 



1950 - Año del Libertador 
General San Martín 

El señor Juez en lo Correccional, doctor 
Rodolfo G. Pessagno, a cargo del Juzgado 
letra "L", por la. Secretaría del escri- 
bano Jacinto A. Srcardi, cita y emplaza 
al prófugo RODOLFO MARTINCHO para 
que dentro de los treinta días de la pri- 
mera publicación se presente a estar a 
derecho en ia causa No 8.421, que por el 
delito del artículo S9 del Código Penal se 
le sigue, bajo apercibimiento de decretar 
su rebeldía. — Buenos Aires, 28 de sep- 
tiembre de 1950, Año del Libertador 
Gral. San Martín. — Jacinto A. Sicardi, 
secretario. 

e.26|10.-No 7.950 s¡p.p.v.7|12¡50 



El Seüor Juez en lo Correccional. Dr. 
Rodolfo Guillermo Pessagno, a ca'go del 
Juzgado letra "L", por la Secretaria 
del Escribano Juan Bernardo Díguzío, 
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BOLETIN Ol'lCIAL 



Lunes -7 de noviembre de. 1 1'-")0 



Año del [.¡berí.'.-dor General San Martín 



-cito- y emplaza al prófugo ERNESTO CE- 
JAS para que dentro de les treiiitn días 
8e" ja primera publicación se presente a 
estar a derecho en la causa N? 8.25(1. que 
por el delito de lesiones artículo 89 del 
.Código Penal se ie sigue, bajo apercibi- 



miento de decretar su rebeldía. — Bue- 
nos Aires, Setiembre 7 de 1950. Año del 
Libertador General San Martin. — Juan 
B. Danuzzo, secretario. 

e.!3'.10-N« 7.904s!p.p. v.27 ! 11|50 



JUZGADOS CIVILES 



Núm. 1 

El Juez e» lo Civil, doctor Pedro R. 
Speroni, a cargo del Juzgado N» 1, Se- 
cretaría N« ">, cita, llama y emplaza por 
«1 término de quince días, para cpie com- 
parezcan a estar a derecho en los autos: 
."Municipalidad de la Ciudad de Buen): 
'Aires, s¡. entrega de remanente, Expe- 
diente 31. 1(57 "/a quienes se consideren 
.con derecho a ios fondos depositados en 
Jos autos: "Municipalidad de la Ciudad 
'ña .Buenos Aires contra Propietario Des- 
conocido por cobro ejecutivo de pesos, 
¡Expíe. 5.070" de! Juzgado de Paz Le- 
grado N'-' .16. resultantes de la venta del 
¡inmueble Rijas esquina Warncs, -parcela 
8, manzana 37. sección 47, del Catastro 
Municipal, bajo apercibimiento de desa- 
inar al señor Defensor de Ausentes para 
'.que- los represente. — Buenos Aires, No- 
viembre diez, Año del Libertador Genera'. 
San Martín, 1950. — Juan Bernabé .Mo- 
lina (h.). secretario, 

* 135. - e.21Tt-N' 1.22í;-v.U:1.2',;>0 

Año del Libertador General San Martín 
■ El Juez doctor Ignacio B. Anzoátegui, 
por la secretaría 19, llama por treinta 
ítías a herederos y acreedores de Pon 
SALOMÓN MOISÉS MILSZTA1N o 
"MILSZTAJN. — Buenos Aires, Noviem- 
bre dos de 1950. — Jorge F. Fliess, se- 
cretario. . 

e/Jtjll-N 1 ? 8.0(54 sjp.p. -v.S lol 



El Juez en lo Civil doctor Pedro Ra- 
fael Speroni, a cargo del Juzgado en lo 
'¡Civil NP L Secretaría N"> 2, cita y em- 
plaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de CARMELO 
LÓPEZ. 

Buenos Aires, 23 de octubre do 19o0 - 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Horacio Méndez Carreras, se- 
cretario. 

e.l7U-No 3.C27 s!p.p.-v.29¡12¡50 



El Juez en lo Civil Dr. Pedro R. Spe- 
Toni, a cargo del Juzgado N? 1, Seere- 
íaiía Horacio Méndez Carreras, cita y 
■emplaza por el término de treinla días 
'a herederos v acreedores de LUIS IU- 
BISCL 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 
1950 .. Año del Libertador General San 
Martín. — 11. 'Méndez Carreras, secre- 
tario. 

e.'UH-N? 8. 023 s;p.p.-v.29!12¡50 



El Juez Civil .Dr. Pedro Rafael Spe- 
Toni, a cargo del Juzgado No 1, Secre- 
taría Horacio Méndez Carreras, cita y 
emplaza por el término de treinta días 
a herederos v acreedores de Dn. MOI- 
SÉS CU WAT". 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1950 - 
'Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Horacio Méndez Carreras, secre- 
tario. 

e.j7¡H-N? 8.029 s|p.p.-v.29;i2;50 



El Juez en lo Civil, Dr. Pedro R. Spe- 
roni, Secretaría Juan B. Molina, cita y 
emplaza por el término de treinta días 
'& herederos y acreedores de RICARDO o 
RICARDO MARTIN PEREYRA. — Bue- 
nos Aires, 14 de Setiembre de .1950. — 
Año del Libertador General San Martín. 
■ — Juan B. Molina, secretario. 

e.ló|ll-N'' 8.005 s.|p.p.-v.27¡12|50 



Núm. 3 

El Juez, doctor Federico Luis Trujillo, 
cita por treinta días, a herederos y acrec- 
ieres de EMILIA FRAILE o FRAILE 
CAVERO, juicio tramita por Secretaría, 
Pr. Villagra. — Buenos Aires, Ocinhre 9 
'de 1950. — Luis Guillermo ViHagra, se- 
cretario, 

e.lS|ll-N? S.00G s.|p.p.-v.27¡12|50 

El Juez, Doctor Federico Luis TrigiHo, 
cita por treinta días, a herederos y acre- 
edores dé JOSÉ ALFARO, sucesión trami- 
ta por Secretaría Dr. Virasoro Alcoberj- 
flas. — Buenos Aires, Octubre 2 cl e 1950. 
— Virasoro Alcobendas, secretario. 
¡i e.l5:ll-N? 8.007-s¡p.p.-v.27|12j50 

: ! El Juez doctor Federico Luis Truji- 
flo, cita por treinta días, a herederos y 
¡acreedores de HERMÁN IVENSKY y 
ENRIQUETA DWIB DE IVBNSKT, 



sucesiones tramita por Secretaría Dr. 
Virasoro Alcobendas. — Buenos Aires, 
Agosto 23 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — A. Virasoro Al- 
cobendas, secretario. 

e.2G¡10-N« 7.932-s;p.p.-v.7¡12|50 



E; Juez Doctor Federico Luis Trujillo, 
cita por treinta días, a heredaros y 
acreedores de SALOMÓN AHDAB, suce- 
sión tramita por Secretaría Dr. Schulze. 

Buenos Aires, Agosto 18 de 1950. — 
Guillermo M. A. Schulze, secretario. 

e.l3|10-N« 7.914 s|p.p.-T.27|ll ; 50 

Núm. 4 

El Juez en lo Givi! doctoT Guillermo 
A. Borda (Secretaría N' 10 de! doctor 
Hugo F. Vivot), eita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ANTO- 
NIO SPERO. — Buenos Aires, Septiem- 
bre 8 do 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martin, — Hugo F, Vivot, se- 
cretario. 

e.26|10-N? 7.933-s;p.p.-v.7|12,5Ü 

Núm. 5 

Por disposición del señor Juez en lo 
Civil, doctor Raúl Lozada Eehenique, Se- 
cretaria N? 13, cita y emplaza por el 
término de treinta días, a herederos y 
aerecdores de don ANTONIO PARRüí- 
TA. 

Buenos Aires, -4 de setiembre de 1950- 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Lucio L. Meléndcz, secretario. 

e.l7¡li-N5 S.030 sp.p.-v.29il2¡50 



El Juez Dr. Esteban O. Domínguez, 
cita y emplaza por el término de ik; 
días, a herederos y acreedores de MAR- 
CELINO ESCALADA. — Buenos Aires. 
29 de setiembre de 1950, Año del Lj 
otrtador General San Martín. — Sauze 
Juárez, secretario, 

e.26.10-N9 7.938-s|p.p.-v.7]12;5C 



Núm. 10 



El Juez Doctor José Víctor Martínez, 
cita por treinta días, a herederos v acree- 
dores de Doña MANÉELA LÓPEZ DE 
LÓPEZ. — Buenos Aires, Septiembre 
de 1950, Año del Libertador General 
San Martín, 
rio. 

0.2-1 ¡U-N? 3.062 sp.p. v.S: i 5.1 



Núm. 13 



■ El Juez Doctor Florencio I. Goitia cita 
por treinla días, a herederos v acreedo- 
res de Doña LEONOR BUTI 'o BUTIS, 
o BüTTY, o BUTTI. — Buenos Aires, 
Noviembre tres de 1950. ,■- Luis Emole- 
río Rodríguez, secretario. 

e.21:|ll-N? 8.000 s]p.p.-v.S:l j51 

Núm. 18 



El Juez doctor Roberto Valentín Palmi'e-" 
ri, cita por treinta días, a herederos y 
acreedores de doña GUMERS1NDA CON-' 
TENTE. — Buenos Aires, Octubre 9 dn 
_ „ „ , 1950, Año del Libertador General San 

Jorge B. Prats, secreta- ; M aTt(n . _ Máximo Mack-nlay Zapiola, 
-cereta rio. 

e.loll-N? S.014 s'p p.-v.27;P2'50 



Núm, 20 



El Juez Doctor José Víctor Martínez, ¡ 

Secretaria N? 29, cita por treinta días. í 

a herederos y acreedores ele don AN- i El Juez Civil, doctor Ismael Segovia, 
DRES SCHARNOFF O SCUAMOFF. — ! ar.-retaría 00, cita por treinta días a he- 
Buenos Aires, Octubre once de .1950, ■ roderos v acreedores de PATRICIO 
"Año del Libertador General San Mar- ! MA R-SII " AIUIÜMIY. — Buenos Aires, 
Un". — Ejlíneas: N? 29 — Vale. -Mu- 'Octubre 25 de 1950, Año del Libertador 
rio N. Figueroa Aleorta, secretario.. ! O enera I San Martín. — Ismael Segovia, 

; e.!5|ll-N? S.0TÓ-s|p.p.-v.27;12¡50 secretario. 
'_ . ' •' e.2-li.l!.-Ni.< 8.0G7 sip.p.-v.Sj l|ül 



Núm. 11 



Núm. 31 



El Juez doctor Félix G. Bordeiois, cita El Juez Doctor Félix G. Bordeiois, ci- 
por treinta días, a herederos v acreedores ta por treinta días, a herederos v aeree o- 
de ELVIRA JUÁREZ CELÍS, suees'ón i res" de MARIANO MORRILLO' o MOR- 



ÍS] señor Juez en lo Civil, doctor Raúl 
Lozada Eehenique, secretaría Huarte, ci- 
ta y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de MAR- 
GARITA o MARGARITA ANTONIA 
AMALIA BAHR DE VON SCUKOPF 
— Buenos Aires, 14 de agosto de 1950. 
"Año del Libertador General San Már- 
tir,". — Alberto Huarte, secretario. 

O.26Ü0-N' 7.934-s:p.p.-v.7;12|50 

Núm, 6 

El Juez doctor Ignacio B. Anzoátegui 
interinamente a cargo del Juzgado Oivii 
N? 0, cita y emplaza por el térrtii.oj de 
treinta días a herederos v aeree lotes de 
"MARÍA GEFEN DE LEVIN Y SALO- 
MÓN LEVIN".. — Buenos Aires. 11 de 
Octubre de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — Marcelo Pad'Jla. 
secretario. 

e.l5|11-N? 8.008-s¡p.p.-v,27j:.2|50 



tramita por Secretaria N« 31. — iiuenos 
Aires, Octubre 19 de 1950. — Raúl A. Ba- 
ca Castex, secretario. 

e.15 U-Ní 8.011 s¡p.r.-v.27¡12,50 



VII.LO, sucesión tramita por Secretaría 

N" TL — Buenos Aires, Octubre 19 de 

1950. — Raúl A. Baca Castex, secretario. 

ció 1 ! I-No 8.015 s'p.p.-v.27|12:50 



JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL 



Núm. 2 

Por disposición del Sr. Juez d« Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. 
Black se cita, llama y emplaza por trein- 
ta dias. a contar desde la .primera oubli- 
cación del presente, a CARLOS STRIG- 
SA, para que dentro de dicho término 
comparezca a estar a derecho en Lo causa 
qu e se le sigue por hurto, bajo ape-eibi- 
miento de declarársele rebelde de acuer- 
do con las disposiciones de la Ley. Lo- 
cal del Juzgado: Palacio de Justicia. La- 
valle y Taleahuano. piso 3' (Centre 1. — 
Buenos Aires, 22 de setiembre d» 1950. 
Año del Libertador General San Martín. 
— Florencio Villegas, secretario. 

e.l3,10-No 7.898s|p.p.v 2?;ii;50 



El señOT Juez a cargo interinamente 
de! Juzgado en lo Civil N"J 6, Dr. Igna- 
cio B. Anzoátegui, secretaría número 
1S, cita y emplaza por el término le 
treinta días, a herederos y acreedores 
de DOMINGO COSTA. — Buenos Ai- 
res, 20 ele Septiembre de 1950, "Año dei 
Libertador General San Martín", — A 
,1. Vigliano Otamendi, secretario. 

e.26¡10-N' 7.935-s|p.p.-v.7|12 ; 50 
______ 

El Juez doctor Ignacio B. Anzoátegui, 
por la secretaria 19, llama por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
MANUELA LORENZO DE MARTÍNEZ. 

— Buenos Aires, 24 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
- — Jorge F. Flicss secretario. 

e.24¡ll-Nc 8.065 s|p.p.-v.8¡l|51 

Año del Libertador General San Martín 
El Juez doctor Ignacio B. Anzoátegui, 
secretaría irandoli, cita por treinta días, 
a herederos y acreedores de MANUEL 
JUNCO o MANUEL JUNCO CUENCA. 

— Buenos Aires, octubre dos de 1950. — 
Domingo A. Gratidoli, secretario. 

e.26:iO-N« 7.936-s'p.p.-v.7|12|50 

Núm. 9 

El Juez en lo Civil Di. Esteban O. 
Domínguez (Secretaría N? 27), cita por 
treinta días a herederos y aeree lores de 
M.INUDRI DE GARCÍA LUISA. — Bue- 
nos Aires, Octubre diez de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Luis 
A. Sauze Juárez, secretario. 

e.l5]ll-N9' 8. 009-s|p.p.-v. 27¡12!50 



Por disposición del Sr. Juez le Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. 
Black, se cita, llama y emplaza poi trein- 
ta días, a contar desde la primera publi- 
cación del presente, a HIPÓLITO GÓ- 
MEZ BRIZUELA, para qu e dentro de di- 
cho término comparezca a estar a derecho 
en la causa que se le sigue por malversa- 
ción de caudales públicos, bajo apercibí, 
miento de declarársele rebelde de «cner- 
do con las disposiciones de la Ley. Lo- 
cal del Juzgado: Palacio de Justicia. La- 
valle y Taleahuano, piso 3 9 "(Cení-,,') — 
Buenos Aires, 25 de setiembre d; 1950. 
Año del Libertador General San Martin. 
— Enrique Cáceres (h), secretario 

e.l3;lO-N» 7.899-sp.p. v.?7',n|50 



Núm. 3 

Por disposición del Señor Juez L, Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal. Doctor Sadi O. Alassué se ci- 
ta, llama y emplaza por el :(r¡in"n do 
treinta días a contar desde la reuniera 
publicación d el p r e s e n t n a F E R N A X I ) A 
CURTO DE LACEIRAS, para que cem- 
parezea dentro de dicho plazo n e-'ar 
a derecho en la causa que se le ?i L v;i e 
por el delito de malversación de ene-da- 
les públicos, bajo apercibimiento de ser 
declarada rebelde si asi no lo hiciere. — 
Local del Juzgado, Palacio de Justn-ia, 
Tercer piso, 'Secretaria No 47. — Pedro 
M. Jautas, ■■-- [Ríenos Aires, 16 ie octu- 
bre. Año del Libertador General San 
Martín 1950, — Pedro AI. Janfus. se- 
cretario. e.7|!l-N? 7.989-s p.p.-v,lS;i2 50 

Por disposición del Señor Juez de 
Instrucción de la Capital, Dr. Saii Con- 
rado Massué, se cita v emplaza por trem- 
ía dias a RAMÓN LORENZO CA MAR- 
GO, para que comparezca a estar a dere- 
cho e n la cansa que se le sigue poi de- 
fraudación, bajo apercibimiento de re- 
beldía. — Buenos Aires, 6 de octubre, 
Año del Libertador General' San .Vnrtín, 
1950. — Pedro M. Jantus, secretaiio. 

e.7;U-N? 7.9f»0-sp.p.-v. ¡S¡!2¡50 



Por disposición del Sr. Juez le Inn- 
truecióu en lo Criminal, Dr. Erne-.-to N. 
Blach, se cita, llama y emplaza per trein- 
ta días, a contar desde la primera publi- 
cación del presente, a MANUEL BER- 
NARDO LAJNANOVICH, para que den- 
tro d e dicho término comparezca a estar 
a derecho en la causa que se le .signe 
por defraudación, bajo apercibimiento 
de declarársele rebelde de acuerdo con 
tas disposiciones de la ' Ley. — Local 
del Juzgado: Palacio de Justicia, Lava- 
He y Taleahuano, piso 3? (Centro)." 
Buenos Aires, 5 octubre de 1959 Año 
del Libertador General San Martín -1900. 
— Enrique I. Cáceres (h.). secretaiio. 

e.7|ll-No 7.988-s¡p.p.-v 1 S"Í2J50 



Por disposición del Sr. Jue'z de Instruc- 
ción en lo Crimina!, Dr. Ernesto N. 
Black, se cita, llama y emplaza por trein- 
ta días, a contar desde la primera publi- 
cación do! presente, a JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ, para que dentro de dicho 
término comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le signe por estafa, bajo 
apercibimiento de declarársele rebelde de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley. 
— Local del Juzgado: Palacio de Justi- 
cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3' (Cen- 
tro). — - Buenos Aires, 27 de septiembre 
de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — Enrique I. Cáceres, se-, 
cretario. e.26|10-Ns 7.952 s|p.p.-v,7|12,|50 



Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción do la Capital. Dr. Sadi Conra- 
do Massue, se cita y emplaza por trein- 
ta días a ADELQUÍ ADEL EffEh'I, pa- 
ra que comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por defrauda- 
ción, bajo apercibimiento de rebeldía — 
Buenos Aires. 6 de octubre, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950. — 
Pedro M. Jantus, secretario. 

e.7|ll-N? 7.991-s¡p.p.-v 18¡!2,50 

Por disposición del Señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, Doctor Sadi O Massüe, se cita, 
llama y emplaza por el término de trein- 
ta días a contar desde la primera publi- . 
c.acíón del presente, a RAÚL SWART 
ROTHEMBURG, para que comparezca 
dentro de dicho plazo a estar a derecho 
en la causa que se le sigue por el delito 
de hurto, bajo apercibimiento de ser de- 
clarado rebelde si así no lo hiciere. Local 
¡leí Juzgado: Palacio de Justicia, Tercer 
piso. ' — Miguel 1'. del Castillo, secreta- 
rio. — Buenos Aires, 27 de Septiembre 
de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. 

e.26l,10-No 7.951 s[p.p.-v.7|12,50 

Por disposición del Señor Juez de Ins- . 
irucción en lo Criminal de la .Capital 
Federal, Doctor Sadi Conrado Massüe, 
se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días a contar desde la prime- 
ra publicación del presente, a SALUS- 
TIANO DÍAZ, para qne, comparezca 
dentro do dicho plazo a estai a derecho 
en ha causa qnc se le sigue por el delito 
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de estafa, bajo apercibimiento de em 
declarado rebelde si así no lo hiciere. — ■ 
Loca) del Juzgado - Palacio de Justicia - 
Tercer piso. — Miguel F. del Castillo, 
secretario. — Buenos Aires, 27 de Sep- 
tiembre de 1950, Año de] Libertador Ge- 
nera! San Martín. 

e.2S:iO-N'.' 7.953 sjp.p.-v. 7¡12¡50 



Por orden del señor Juez de Instruc- 
ción de la Capital, doctor Sadi Conrado 
Aiassüe, se eita y emplaza por treinta 
días, a LUIS LORENZO MELERO, pa- 
ra que comparezca a estar a derecho en 
la causa por robo, bajo apercibimiento 
de rebeldía. — Local del Juzgado, Secre- 
taría Dr. Horacio Calvo, Palacio de Jus- 
ticia, Septiembre 27, Año del Libertador 
General San Martín .1950. — Horacio 
Calvo, secretario. 

c.26ilO-N« 7.95-1 sjp.p.-v. 7|12,50 

Núm. 4 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción. Di', Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza" por treinta días a JUAN CÁELOS 
CUESTA NF.GRI, a comparecer en la 
causa que se le sigue por defraudación 
(eausa N- 24.155), bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde en caso de un 
haced:). — Secretaría N* 51. ■ — Buenos 
Aires, 7 Noviembre de 1950. — José 
Mancinelli, secretario. 

e-24jll-N° 8.008 sjp.p. v.SIljúl 



Por disposición del Si'. Juez de Ins- 
trucción Dr. Roberto A. Durricii, se em- 
plaza por treinta días, a PEDRO BAR- 
NADE a comparecer en la causa que se 
le sigue por el delito de defraudación, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. — Secre- 
taría N? 50. 

Buenos Aires, 2-1 de octubre de 1950 - 
Año del Libertador Genera) San Mar- 
tío. — Carlos M. Uro secretario. 

e.l7jll-NQ 8.033 s|p.p.-v.29|12 l 50 



Por disposición de! Si'. Juez de Ins- 
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza por treinta días, a MANUEL BER- 
NARDO LAJM.ANOVICH a comparecer 
en la eausa que se le sigue por el delito 
de defraudación, bajo apercibimiento de 
sci- declarado rebelde en caso de no ha- 
cerlo. — Secretaría N<? 50. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1950 - 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. •— Carlos M. Ure, secretario. 

e.l7,ll-N? 8.034 s;p.p.-v.29;i2¡50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza por treinta días, a LÁZARO RO- 
BLES a comparecer en la eausa que se 
le sísue por el delito de hurto, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
en caso üe no hacerlo. — Secretaría nú- 
mero 53. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1950- 
Año de! Libertador General San Mar- 
tín. — José" Mancinelli secretario. 

e.l7|ll-N? 8.035 s!p.p.-v.29;i2 50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza por treinta días, a ALBA BRU- 
NENGO PÉREZ a comparecer en la cau- 
sa que se le sigue por el delito de de- 
fraudación, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde en caso de no hacer- 
lo. — Secretaría N9 51. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1950 - 
Año del Libertador General San Mar- 
tin. — José Mancinelli. secretario. 

e.l7lll-N<; 8.036 s!p.p.-v.29;12;50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza por treinta días, a RICARDO BRU- 
NO CLAVERO a comparecer en la cau- 
sa que. se le sigue por el delito de de- 
fraudación, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde en caso de no hacerlo." 

— Secretaría N? 51. 

Buenos Aires, 25 do octubre de 1950 - 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — José Mancinelli secretario. 

C.17JI1-N? 8.037 sjp.p.- v.29|12|50 

Año del Libertador General San Martin 
Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em- 
plaza por treinta días a SUSANi A BU- 
ZA ID, a comparecer en la causa que se le 
sigue por hurtos reiterados (canes Nú- 
mero 2TÍ.0G9), bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde en caso de no hacerlo. 

— Buenos Aires, 16 do Octubre de 1950. 
— - Secretaría No 49. — Rodolfo E, Cám- 
pora, secretario. 

e.7|ll-Nv 7.992-s[p.p.-v.lS|12¡50 

Año del Libertador General San Martí» 
Por disposición del señor Juez de ins- 
trucción, Dr. Roberto A . Durrieu, se em- 



plaza por treinta días, a PEDRO TOMAS 
FERRARI, a comparecer en la eausa que 
se le sigue por homicidio y lesiones (cau- 
sa N» 25.664), bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde en caso de no ha- 
cerlo. — Buenos Aires, 29 de Septiem- 
bre de 1350. — Secretaría Ni 49. — 
Rodolfo E. Címpora, secretario. 

O.26I10-N? 7.955 8!p.p.-v.7;i2|50 



Núm. 5 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en Jo Criminal, doctor Raúl Bi- 
zarro Miguens, a cargo del Juzgado N? 5, 
se cita, llama v emplaza por treinta días, 
a DOLLY ROMERO Y JUAN S. CARR, 
procesados por hurto y defraudación res- 
pectivamente, para que comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de 
ley. — Local del Juzgado: Palacio de 
Justicia. — Buenos Aires, 2 de Noviem- 
bre de 1950 ; Año del Libertador General 
San Martín. — Damián J. Castra Videla, 
secretario. 

' 0.24J11-N? 8.009 sjp.p-v.S¡J!51 



Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción, doctor Raúl Pizarro Miguens, 
a cargo del Juzgado N» 5, se cita, llama 
y emplaza por treinta días, a AMILCAR 
EFRAIN GILS, procesado por defrauda- 
ciones, para que comparezca a estar a 
derecho en la causa N 9 20.350, bajo aper- 
cibimiento de ley. — Local del Juzgado: 
Palacio de Justicia. — Año del Liber- 
tador General San Martín. — Buenos 
Aires, 3 de Noviembre de .1950. — Raúl 
de los Santos, secretario. 

e.24¡n-Ní S.070 sjp.p . -v.8jl|51 

Se cita, llama y emplaza por trein- 
ta días, a SALUSTIANO DÍAZ, pro- 
cesado por defraudación, para que 
comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de Ley. 

Local del Juzgado: Palacio de Jus- 
ticia. 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 
19 5 0. — Año del Libertador General 
San Martín. — Aurelio Carlos Díaz, 
secretario. 

e.24|ll-Nv 8.089 sjp.p.-v. 8¡1|51 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal, Dr. Raúl Piza- 
rro Miguens, a cargo de! Juzgado núme- 
ro 5, se cita, llama y emplaza por trein- 
ta días, a DIEGO CIDELLI procesado 
por tentativa de robo y lesiones, para 
que comparezca a estar a derecho en la 
eausa Ní> 20.356, bajo apercibimiento de 
ley. — Local del Juzgado: Palacio de 
Justicia. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1950- 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Raúl de los Santos, secretario. 

e.l7¡ll-N? 8.038 sjp.p.-v. 29,12,50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Enrique Pardo Campos, se 
emplaza por treinta días a ERNESTO 
MANDIA, a comparecer en la causa que 
se le signe por estafa, bajo apercibimien- 
to de ser declarado rebelde en caso de 
uo hacerlo. — Secretaría N« 00. — Bue- 
nos Aires, 30 de octubre de 1950, Año 
dei Libertador General San Martín. — 
Mariano Aguijar, secretario. 

e.24|ll-N? 8.072 sjp.p. -v.Siljól 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Enrique Pardo Campos. 
se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días a contar desde la pri- 
mera publicación del presente, a JUAN 
I.'EUVINCK para que, comparezca dentro 
de c'ieho plazo a estar a derecho en la 
causa que se le sigue por el delito de 
defraudación, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si así no lo hiciere. — 
Local del Juzgado - Palacio de Justicia. 
tercer piso. — Buenos Aires, 2 de octubre 
de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — Esteban García Susini, se- 
cretario. 

e.26|10-N« 7.95G sjp.p.-v .7|12|50 



Año del Libertador General San Martín 
Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal do la Capital 
Federal, doctor E. Pardo Campos, se 
cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días a contar desde la primera 
publicación del presente, a RAMONA 
CACERES para que, comparezca dentro 
de dicjio plazo a estar a derecho en la 
causa que se le sigue por el delito de 
hurto, bajo apercibimiento de ser de- 
clarado rebelde si así no lo hiciere. — 
Local del Juzgado - Palacio de Justicia, 
tercer piso. — Buenos Aires, 2 de octubre 
de 1950. — Esteban García Susini, se- 
cretario. e.26|10-N? 7.957 s|p.p.-v.7|12|50 



Por disposición áel señor Juez de las- 
tracción Dr. Rosendo M. Fraga se emplaza 
por treinta días a CARLOS ECHEVA- 
RRÍA a comparecer en la causa que as 
le sigue por hurto, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde en caso de no 
hacerlo. — - Secretaría .N 9 63. — Buetioa 
Aires, octubre 12 de 1950, Año del Li« 
bertador General San Martín. — Cariotí 
María Caride Ceballos, secretario. 

eJill-N» 7.99-1 s,p.p-v.l8!12 : 5G 

Por disposición del señor Jaez de íes-» 
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga se em» 
plaza por treinta días a JUAN MATTA, 
a comparecer en la causa que se le sigue 
por hurto, bajo apercibimiento de se? 
declarado rebelde en caso de no hacerlOo 
— Secretaría N« 63. — Buenos AireSj 
octubre 10 de 1950, Año del Libertado? 
General San Martín. — Carlos María Ca- 
ride Ceballos, secretario. 

e.7|ll-N» 7.995 s|p.p.-v.3.3|12!5<¡t 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a LITO FERNÁN» 
DEZ, a comparecer en ia eausa que se Í8 
sigue por hurto, bajo apercibimiento d© 
ser declarado rebelde en caso de no ha* 
cerlo. — Secretaria N' 63. — Buenos Ai» 
res, octubre 10 de 1950, Año del Liber- 
tador General San Martín. — Carlos María 
Caride Ceballos, secretario. 

e.7!H-N« 7.996 sjp p.-v.l8;12¡50 



Por disposición del señor Juez do Ins- 
trucción en lo Criminal, doctor Enrique 
Pardo Campos, so cita, -llama y emplaza 
por treinta días a contar desde la pri- 
mera publicación del presente, a VÍCTOR 
MANUEL REYNOSO, para que dentro 
de dicho término comparezca a estar a 
derecho en la causa que se le sigue por 
violación de domicilio y tentativa de 
homicidio, bajo apercibimiento de decía 
rárse rebelde si no lo hiciere. — Local 
del Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3' 
sobre Lavalle. — Buenos Aires, 19 de 
setiembre de 1950, A.ño del Libertador 
General San Martín. — -Mariano Aguilar, 
secretario. 

e.26¡10-N> 7.95S s' ; p.p.-v.7¡12j50 



Por disposición del Juez de Instruc- 
ción. Dr. Raúl Pizarro Miguens. se cita, 
llama y emplaza por treinta días, a 
HÉCTOR WILLIAM OVIEDO procesa- 
do por Falso Testimonio, para que com- 
parezca a estar a derecho bajo aper- 
cibimiento de Ley. 

Local del Juzgado: Palacio de Jus- 
ticia. — Buenos Aires, 4 de Octubre 
de 1950 Año del Libertador General 
San Martín. — Damián J. Castro Vi- 
dela, secretario. 

o.27|10-No 7.972-s|p.p. - v.S|12|50. 



Núm. S 

Por disposición del Señor Juez de ins- 
trucción en lo Crimina!, doctor Osear V . 
Berlingeri. int. ale. Juz. N 1 ? 6, se cita, 
llama y emplaza por treinta días <s ;mutar 
desde la primera publicación del presen- 
te, a LEOPOLDO OCTAVIO CAMPUZA- 
NO, para que dentro de dicho término 
comparezca a estar a derecho en !a ean- 
Ba que so ¡e sigue por corrupción, bajo 
apercibimiento de declarársele rebelde. 
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, 
piso 3' sobre Lavalle, — Buenos Aires. 
Setiembre 25 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín. — R. M. Ortiz de 
Rozas, secretario. 

e.í3,10-Nc 7.903-s¡p.p. v.¿7|ll|50 



Núm. 7 

Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción N'-' 7, a cargo del doctor En- 
rique Pardo Campos, se emplaza por 
treinta días, al procesado por el áViito 
de estafas reiteradas, JUAN CRIVELLI, 
bajo apercibimiento (le ser declarado re- 
belde si así no Jo hiciere. — Buenos Ai- 
res, Noviembre 8, Año del Libertador 
General San Martín, 1950. — Alfredo 
A. "Posse, secretario. 

24J11-N? 8.071 síp.p. v.S{l¡51 



Núm. 8 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a RODOLFO 
HESS, a comparecer en la causa que 
si: le sigue por defraudación, bajo aper- 
cibimiento de ser declarado rebelde en 
caso de no hacerlo. — Secretaría N" 03. 
— Buenos Aires, noviembre 6 de 1950, 
Año del Libertador Genera] San Martín. 
— ■ Carlos María Caride Ceballos, se- 
cretario. 

e.24¡ll-N? S.073 sjp.p.-v .8|1¡51 



Por disposición del Sr. Juez de las» 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga se em" 
plaza por treinta días a MANUEL! 
ARROYO a comparecer en la causa qufi 
se le sigue por defraudación bajo apero 
cibimiento de ser declarado rebelde eti 
caso de no hacerlo. 

Secretaría No 63. - — Buenos Aires, 
Octubre 4 de 1950, Año del Libertador 
General San Martin. — Carlos María 
Caride Ceballos, secretario. 

e.27|10-N° 7.974 sip.p. - v.S|12¡5Q„ 



Por disposición del Sr. Juez do Inss 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, 30 em- 
plaza por treinta días a JOAN MANUEL 
FERRÉ, a comparecer en la causa que 
se le sigue por estafa, bajo apercibí* 
miento de ser declarado rebelde en easo; 
de no hacerlo. — Secretaría N' 62. -~¡ 
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1950¿ 
Año del Libertador General San Martín, 
— Raúl M. Gamboa, secretario. 

e.26|10-N5 7.959 sip.p.-v.7¡i2|50 



Año del Libertador G-eneral San iVíartíss 
Por disposición de! Sr. Juez c¡p las* 
trucción Dr, Rosendo M. Praga, se em« 
plaza por treinta días a DIEGO ADONIS 
CLOÜET, a comparecer en la eausa qjo.8 
se le sigue por malversación de cauda» 
les públicos, bajo apercibimiento i v se? 
declarado rebelde en caso de no nae©?» 
ío. — Buenos Aires, 22 de setiembre d® 
1950. Secretaría No 62. — Raúl M. Gsnai 
boa, secretario. 

e.l3|10-N» 7.900-sip.p. v.27jíl|5^ 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, so em- 
plaza por treinta días, a CARLOS GA- 
LEANO a comparecer en la causa que 
se le sigue por estafa a Víctor Ventura, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. • — ■ Secre- 
taría No 61. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1950 - 
Año del Libertador General an Mar- 
tín. — Sixto Ovejero, secretario. 

e.!7¡ll-N? 8.039 s;p.p.-v.29¡12j50 



Por disposición del Sf. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a JORGE ANÍBAL 
LACANNA, a comparecer en la causa que 
se le sigue por defraudación, bajo aper- 
cibimiento de ser declarado rebelde en 
caso de no hacerlo. — Secretaría N» 63?. 
— Buenos Aires, octubre 31 de 1950. — 
Cavíos María Caride Ceballos, secretario. 
cUjll-N? 8.040 s[p.p.-v.29|12.50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em- 
plaza por treinta días a FRANCISCO 
ALFONSO CATALOGNA, a comparecer 
en ¡a causa que se le sigue por hurto, 
baj» apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. — Buenos 
Aires, 13 de octubre de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — Secre- 
taría N? 62. — Raúl M. Gamboa secre- 
tario, e.7¡ll-N? 7.903-8|p.p.-v.l8¡12[80 



Núm. 9 

Por disposición del Sr. Juez de IJia 
rucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se sita 
y emplaza a ÁNGEL M. HOYA., para qu« 
dentro de 30 días comparezca a estar s 
derecho en causa N 9 18.654, por robo, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde. — Buenos Aires, 24 de Octubre 
de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — César A. Orozeo, secretario. 
e.l7|ll-N» 8.041 s|p p.-v.29|12,50 

Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita 
y emplaza a RAÚL GARABOTO, para 
que dentro de 30 días comparezca a estas 
a derecho en causa N' 17.733, por delito 
de estafa, bajo apere ; bimiento de ser de- 
clarado rebelde. — Buenos Aires, 16 de 
octubre de. 1950, Año del Libertador Ge-, 
neral San Martín. 

e.l7|ll-N* 8.042 s;p.p.-v.29|12i50. 

Por disposición del Sr. Juez de Ins» 
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se eita 
y emplaza a HÉCTOR DAVID VELEDA, 
GARCÍA, para que dentro de 30 días eom-. 
parezca a estar a derecho en causa núme- 
ro 17.761, por el delito de estafa, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde» 

— Buenos Aires, 16 de Octubre de 1950 s 
Año del Libertador General San Martín, 

— César Goya Paz, secretario. 

0.17J.11-N' 8.043 s|p.p.-v.29|12|50 

Por disposición del Sr. Juez de Insí 
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita' 
y emplaza a ELORTONDO M AGALLA.. 
MES, para que dentro de 30 días comí; 
parezca a estar a derecho en causa nú- 
mero 17.542, por defraudación, bajo aper* 
cibimiento de ser declarado rebelde. — 



L0LK11N 0I-TC1AL -■ T.iití.-.- 27 de iiovi.-iul.uc de 1950 — Amo del J.ibottaóLr Octtoia! San M":t ;-i Tn 



Bueno; Aires, 30 do Octubre de 1050. — 
«Torac Águila:, secretario. 

" e.]7¡ll-N'' 8.045 slp.p.-v^Od^OO 



Por disposición dei Sr. Juez de fns- 
micción Dr. Jorge Luis Gallego-, se ci- 
ta y empiaza a JULIO RUTOIS, p.-.m que 
¿lee tro., do 30 días comparezca a esta¡ a 
derecho en causa N? 18.6US por estafa? 
reiteradas y defraudación bajo aperci- 
bimiento de ser declarado rebebió. — 
Buenos Aires, 16 de Octubre a? 1950. 
Año de! Libertador Genera; San Martí» 
— Césir A. Orozco, secretario. 

e.7¡ll-N9 7.997-s.p. r>.-v.!S¡12,5C 



Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción Dr. Jorge Luis Gal'egos. se día 
y emplaza a RICARDO ÜALMACLDA, 
para que dentro de 30 días comparezca a 
estar a derecho en causa X' 17.505 pot 
estafa; reiteradas, bajo apercil ¡miento de 
ser declarado rebelde. — Buenos Aires, 9 
de octubre de 1950, Año del Liberíadoi 
Genera! Sao Martín. — Jorge Aguilar, se- 
cretario. 

e.7,U-X» 7.99S s.p.p.-v.lS; 12131 



Año del Libertador General San Martín 
Por disposición del Sr, Juez de Ins- 
trucción Dr, Jorge Luis Gallegos, se 
cita y emplaza a ROL.KRTO LACAMU- 
PvRA nara que dentro de SO días com- 
parezca a estar a derecho en causa 
1\ 7 9 17.524 por hurto, bajo apercibimien- 
to de ser declarado rebelde. — El Se 
cretario 

Buenos. Aires. 5 de Octubre de 1950. 
e.27!10-X9 7.967 s p.p. ■ v. 8:12,50. 



Año del Libertador General San Martin 
Por disposición del .Sr. Juez de Iiis- 
»nicc¡ói¡ Dr, Jorge Luis Gallegos, se cita 
y emplaza a vlcLXTE LA ALASTRA, 
■para que dentro de 30 Otas comparezca 
% estar a derecho en causa X' 17 443 
por falso testimonio, bajo apercibimiento 
tic ser declarado rebelde. — Lóenos Aires, 

2S de septiembre de Í950. Jorge 

A añilar, secretario. 

c.2í3-10-Ns-"7.f'OOsf..p.-v7;l2¡50 



Por disposición del Sr. Juez de Ins- 
trucción Dr. Jorge Luis Galleaos, se cita 
y emplaza a JIAN CARLOS ALi o RI- 
CARDO SALOMÓN, paio que dentro de 
30 días comparezca n estar a derecho 
-en causa N° 18.038 por defraudación 
bajo apercibimiento ele ser declarado 
rebelde. — Buenos Abes, 20 de setiem- 
bre de 1950, Ano del Liberador General 
San Martín. — César A. Orozco, se- 
cretario. e.28 10-N? 7.0C1 sjp-p.-v. 7,12,50 

Año del Libertador General San Martín 
Por disposición' del Sr. Juez do ins- 
trucción Dv. Jorge Luis Gallegos, se cita 
y emplaza a MLRCEDt.S LSOUÍV1CL. 
para (pie dentro de 30 dta?. comparezca 
a estar a derecho en causa N s 17.489 por 
hurto, bajo apercibimiento ele ser de- 
clarado rebelde, — Buenos Aires, 28 de 
septiembre de 1950. — Jorge Aguilar, 
secretario. e.28|10-N" 7.002 sp.p.- v.7¡l2|50 



Por disposición de! Sr. Juez de Ins- 
trucción, Di'. Osear V. J. Berlingeri, se 
emplaza por treinta días a AUGUSTO 
NICOLÁS MOJÍ LA o NICOLÁS AGUS- 
TÍN MORLA, a comparecer en la causa 
que se le sigue por el delito de quiebra, 
bajo apercibimiento de ser declarado re- 
belde en caso de no hacerlo. — Buenos 
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Por disposición de! señor Juez de ins- 
trucción en lo criminal ele la Capital 
Lederal, doctor Osear V. ,)'. Bcrlingeri. se 
cita, llama y emplaza al profuso LCO.N 
BRCDÍÍSTlílN, procesado por "el delito 
de hurto, para que entro de! término de 
30 días, a contar desde la primera publi- 
cación del presente, comparezca ante su 
Juzgado y Secretaria del autorizante s 
estar a derecho cu !a causa que se le sigue, 
bajo apercibimiento de ser declararlo es 
rebeldía, de acuerdo con las ü-sposicioncs 
de la ley. — Buenos Aires, doce de octu- 
bre de .1950, Aüo del Libertador Genera 
San Martín. — Julio Barberis, secretario 
e.7¡ll-N> 7.999 sIp.p.-v.lS, 12 50 



Por disposición del señor Jaez de Ins- 
trucción Dr. Osear V. J. Berlingeri, se em- 
plaza por treinta dias a VÍCTOR ALBhii- 
TO AMADEO a comparecer en la causa 
que se- ie sigue por luirlo, bajo ape"ci 
oimiento de ser declarado rebelde en caso 
de no hacerlo. — Buenos Aires, octubre 
16 de 1950, Año de! Libertador Geneni¡ 
San Martin. — Justo E. .Rojo, secretario. 
e.7|tl-N? 8.000 sp.p.-v. 18.12 50 



Núm. 11 

Por disposición de! señor Juez «le Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital Fe- 
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se caá, 
llama y emplaza al prófugo LUIS KNVE, 
procesado por el delito de malversación 
de caudales, para que dentro del término 
de treinta dias, a contar desde la primera 
publicación del presente, comparezca ame 
su Juzgado y Secretaría de! autorizante 
a estar a derecho en la causa que se le 
sigue, bajo apercibimiento de ser decla- 
rado rebelde, de acuerdo con las disposi- 
ciones de la ley. — Buenos A. res. 20 , de 
octubre de 1950. — José L. Homero V.ic : 
toriea, secretario. 

e. 17;! l-N? 8.017 s:p.p.-y.2.o;i2 ¡ 50 



Núm. 10 

Por disposición del señor Juez de 
Instrucción en, lo Criminal, de la Ca- 
pital Federal, doctor Osear V. .1. Ber- 
liugeri, se cita, llama y emplaza al 
prófugo RODOLFO VENTURINI. pro- 
cesado por el delito de malversación 
de caudales públicos, para que dentro 
del término de treinta dias. a contar 
desdo la primera, publicación dol pro- 
sonto, comparezca auto su Juzgado y 
Secretaría dei autorizante, a estar a 
derecho en la causa que se lo sigue, 
bajo apercibimiento de ser declarado en 
rebeldía, de acuerdo a las disposiciones 
de Ley. 

Buenos Aires, Noviembre dol Año 
de! Libertador General San Martín, 
3 950. -- Osvaldo Raúl T'adovani. secre- 
tario. e^Lll-N': 1 si. 0x4 Vp. p. -c.S i ![ol 



Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de la Capital 
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se cita, 
llama y emplaza al prófugo EMILiANO 
LÓPEZ, procesado por el deeto de de- 
fraudación, para que dentro dei téimino 
de tromta dias, a contar desde la primera 
publicación del presente, comparezca ante 
su Juzgado y Secretaria del autorizante 
a estar a derecho en la causa que se le 
sigue, bajo apercibimiento de ser declara- 
do rebelde, de acuerdo con las disposiciones 
de Ja ley. — Buenos Aires, 27 de octubre 
Je 1950, Año de! Libertador General San 
.Martín. — Modestino Bizarro Miguens, 
secreta rio. 

e.lN.ILN? 8.04S s;p.p.-v.29,l2 ; 50 



Por disposición del señor Juez de 
Instrucción do la Capital Federal, doc- 
tor V. J. Berlingeri. so cita, llama y 
emplaza al prófugo JUAX JOSK Mi- 
GLIAOCIO, procesado por el delito de 
estafa, para que dentro del término de 
treinta días, a contar desde la prime- 
ra publicación del presente, comparezca 
ante su Juzgado y Secretaria dol auto- 
rizante, a, estar a derecho en la causa 
que S e le sigue, bajo apercibimiento 
de ser declarado en rebeldía, de acuer- 
do con las disposiciones do Ley- 
Buenos Aires, Noviembre G del Año 
del Libertador General San Martín, 
1950. — . Osvaldo Raúl Padovani, se- 
cretario. 

e.2FU-X? S.úsij s p.p.-v.sj;51 



P 



cita, llama y emplaza al prófugo CAR- 
LOS LUIS SCKIGNA, procesado por el 
delito de defraudación, para que dentro 
del término de treinta días, a contar 
desde la primera publicación del pre- 
sente, comparezca ante su Juzgado y 
Secretaría del autorizante a estar a de- 
recno en la causa que se le sigue, oajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
ley. — Buenos Aires, 29 tic -ubre 

de 1950, Año del Libertador o,. ..1 San 
Martin. — Modestino [rizarte Miguens, 
secretario. 

e.2fi:lO-N T 5 7.064 s¡p.p.-v.7|1250 



Por disposición del Señoi Juez de Ins- 
trucción en lo Criminal de ¡a Cap>t.r s ¡ h'tí- 
cleral, doctor Alfredo P lriister. se cita, 
llama y emplaza a! prófugo JüSE t-'lNTü 
AKACJÜ, procesado por el delito -"le Hur- 
to, para que dentro dei térmico de freía 
ta dias, a contar desde ¡a primern publi- 
cación del presente, comparezca inte- su 
Juzgado y Secretaria del autonzao'e a 
estar a derecho en la causa que se ie si- 
gue, bajo apercibimiento de ser deeiara 
do rebeide, d e acuerdo con i«is disposicio- 
nes de la ley. — Buenos A res, 1» ce se- 
tiembre de 1950. S i.'aspado: Pinto iran- 
io, vale. — Modestino Bizarro ¡VPgüeng. 
secretario. 

e.l.O ION? 7.90l-s;p.p. f 2711:50 



Año del Libertador u-eueral San Martín 
Por disposición del Señor Juez te Ins- 
trucción en lo Criminal de la Carrts; Pe- 
derá!, doctor Alfredo F lriis'ei. sr e'ia. 
llama y emplaza al prófugo JOSti SAN 
T1AGO l-'-Ltri: KT A. procesado po' „-.J de- 
tito d e hurto, para que dentro Jf>! tér- 
mino de treinta cuas, a contar desde ia 



primera publicación del presente, com- 
parezca ante su Juzgado y Secretaría 
del autorizante a estar a derecho e-n la 
causa que se le sigue, bajo apercibimien- 
to de ser declarado rebelde, de acuerdo 
con las disposiciones de la ley. — Bue- 
nos Aires, l!) de setiembre de 1950 — 
Modestino P-znrro Miguens. secretario. 
e.l.. 1O-N0 7 902-s¡p.p v.27|ll|5Q 

Núm. 12 



Por disposición dol Sr. Juez de Ins- 
trucción üi\ Osear J. Canladore van Straat, 
se cita y emplaza a SALVADO!* FLR- 
NA.NDFZ, para que dentro de 30 días, a 
contar desde ia primera publicación del 
presente, comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por ei delito de 
defraudación, bajo apercibimiento, si no 
¡o hiciere, de ser declarado rebelde. — - 
Palacio de Justicia, calle Talcahtiano y 
Lavalie, 5" piso. — Capital Federal, 30 
de octubre de 1050, Año del Libertador 
General San Martin. — Héctor Orozco, 
secretario. 

e.17,ll-N'-' 3.050 s;p.p - v.20:i2 ; 50 

Por disposición de! señor Juez de Ins- 
trucción Dr. Sadi Conrado Masaiie, se 
cita y emplaza a ROSA LIA AIA AlíKZ 
o SÁNCHEZ, para que dentro de SO días, 
a contar desde la primera publicación dei 
presente, comparezca a estar a dereetto 
en la causa que se le sigue por el delito 
de encubr miento, bajo apercibimiento, si 
no lo hiciere, de ser declarado rebeide. 
— Palacio de Justicia, calle lalcatuiano 
y Lavalle, 5'-' piso. — Ca pita! Federal. 10 
ae octubre de 1950, Año del Libertador - 
General San Martín. — Jorge A. de! Cam- 
po., secretario. 

e.7 1LN> 8.001 s.p p -v.lS.12 50 



disposición del señor Juez de Iris 
irueción en ¡o Criminal de ia Capita 
Federa!, doctor Allredo F. Fuster, se cita, 
iiama y emplaza al prófugo AMILCAK 
EPÜAIN GILS, procesado por el delito 
de estafa, para que dentro de! término de 
:reínfa días, a contar desde la primera 
publicación de! presente, comparezca ante 
su Juzgado y Secretaría del autorizante 
a estar a derecho en la causa que se le 
s'gtie, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde, de acuerdo con las disposiciones 

de la ley. Buenos Aires, 30 de octubre 

de 1950. José I.. Romero Yicíorica. 

secretario. 

e.llrii-N 1 ' 8.049 sip.p.-vriOi 12,50 



JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 



Por disposición del señor Juez de Ins- 
trucción, en lo Crimina! de la Capita! 
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se 
cita, llama y emplaza al prófugo EMI- 
LIO PiONCATL procesado por ei delito 
de estafa y faisif. cheque, para que 
dentro de! término de treinta días, a 
contar desde la primera publicación de! 
presente, comparezca ante su Juzgado y 
Secretaría del autorizante a estar a de- 
recho en la causa que se le sigue, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
de acuerdo con las disposiciones de la 
ley. . — Buenos" Aires, 29 de septiembre 
de 1050, Año del Libertador General San 
Martín. — Modestino Pizarro Miguens, 
secretario. e.2(>110-N? 7.963 s¡p.p.-v.7|12¡50 



Núm. 1 

Por disposición dt'i- señor Juez, doc- 
tor Miguel J. Rivas Arguello, interi- 
namente a cargo del Juzgado Federal 
en lo Criminal y Correccional No 1. do 
la Capital Federal del Dr. Miguel Vig- 
ilóla, so cita. Iiama y emplaza por me- 
dio del presente, que se publicaré! por 
tres días, a OITANDI EMILIO O., pura 
que comparezca dentro de dicho térmi- 
no a tomar la intervención que le co- 
rresponde en el juicio que le sigue el 
Fisco Nacional (Dirección General Im- 
positiva) por cobro ele pesos, bajo 
apercibimiento de nombrarse corno re- 
presentante legal al señor Defensor de 
Ausentes, si no lo hiciere. Los autos 
se tramitan por ante la Prosecretaría 
de] Sr. Juan Antonio Freuler. 

Buenos Aires, Año del Libertador 
General San Martín. 1950. — Juan 
Antonio Freuler. secretario. 

e.24ill-Nb S.0S5 sip.p.-v 2S;lt¡!>0 



Por disposición del señor Juez Fe- 
deral en lo Criminal y Correccional de 
la Capital, Dr. Miguel Vignola se cita, 
llama y emplaza por treinta días, a 
contar desde la primera publicación del 
presente, a VICENTE PILARA para 
que dentro de dicho término comparez- 
ca a estar a derecho en la causa que 
se ie sigue por defraudación, bajo aper- 
cibimiento de declarársele rebelde da 
acuerdo con las disposiciones de la ley. 

Local del Juzgado: Palacio de Justi- 
cia, Lavalle y Talcabuano, piso 2o (cen- 
tro). 

Buenos Aires, octubre 6, Año dol 
Libertador General San Martín, 1950. 
— Manuel J. Marino, secretario. 

e.7/1 1-NÓ 7.979 s;p.p. - 18/12/50. 



Año del Libertador General San Martín 
Por disposición de! señor Juez de Ins- 
trucción en lo C'i'imir»n,i de la Capital 
Federal doctor Alfredo F. Fuster. ae 



Per disposición del señor Juez Fe- 
deral en lo Criminal y Correccional de 
ia Capital, Dr. Migue-i J. Rivas Argue- 
llo, interinamente a cargo del Juzgado 
K? L se cita, llama y emplaza po¡- trein- 
ta días, a contar desde la primera pu- 
blicación de! presente, a ANTONIO V. 
DE SO USA, ANTONIO A. SANTOS 
PENN1N. ABEL PFRL1RA COPKIRA 
y CARLOS SANTOS FRANCO, para que 
dentro de dicho término comparezcan a 
estar a derecho en la causa que se les 
sigue por infracción a! art. 20 de la Ley 
13.4S2, bajo apercibimiento de declarár- 
seles rebeldes, de acuerdo con las dispo- 
siciones de la ley. — Local del Juzgado: 
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcabua- 
no, piso 2? (eciii.ro). 

Buenos Aires, octubre 51, A fio del Li- 
bertador General San Martín. 1050. — 
Manuel J. Marino, secretario. 

e.l7;it-N» S.052 s;p.p.-v.29;i2o0 

Por disposición del seño r Juez Federa; 
en lo Crimina! y Correccional Dr. Miguel 
J. '.Rivas Arguello, n cargo interinamen- 
te del Juzgado Federal Nri 1. se cita, lla- 
ma y emplaza por treinta días, a con- 
tar desde la Dtimera publicación del 
presente, a JOS tí DI GRIGOH, para que 
dentro de dicho término comparezca a 
estar a derecho en la causa que se ie 
sigue por deserción, bajo apercibimiento 
de declarársele rebelde de acuerdo con 
las disposiciones de la ley. — Local del 
Juzgado: Talacio de Justicia, Lavalle y 
Talcaliuano, piso 2? (centro). 

Buenos Aires, octubre 27, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950. — 
Manuel J. Marino, secretario. 

e.l7;ii-N? 8.05S s;p.p. v.20;!2',5T. 



Por disposición de S. S. el señor 
Juez Federal en lo Criminal y Correc- 
cional. Doctor Miguel Vignola se ci- 
ta, llama y emplaza a que comparezca 
a e-star a derecho en la causa "240/49, 
Pozzo, Alfonso - Contrabando", a AL- 
FONSO POZZO, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere dentro de los 
treinta días a contar de la primera 
publicación del presente será declarado 
rebelde (Articulo 139 del Cód. de Pro- 
cedimientos en lo Criminal). 

Secretaría: Octubre 11 del "Año del 
Libertador General San Martín". 1950. 
— Manuel J. Marino, secretario. 

e.7/ll-N9 7.980 sip.p. - v. 18/12/50. 



Por disposición de! señor Juez Fe- 
deral en lo Criminal y Correccional, 
Dr. Miguel Vignola, se cita, llama y 
emplaza por treinta dias, a contar des- 
de la primera publicación de! presente-, 
a LI SANDRO RICARDO VIDAL 
SMITH, para que dentro de dicho tér- 
mino comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por defrauda- 
ción, bajo apercibimiento de declarár- 
sele rebelde de acuerdo con las dispo- 
siciones de la Ley. 

Local riel Juzgado, Palacio de Justi- 
cia, Lavalle y Talcaliuano, piso 2 o 
(centro). 

Buenos Aires, octubre 3, Año del 
Libertador General San Martín, 1950. 
— Manuel J. Marino, secretario. 

e.27:10-Nc 7.975 slp.p. - v. 8112150. 



Por disposición 
en .0 Crimina] y 
gniel Vignola se 
por treinta días, 
mera publicación d 
ALVAR FZ GUTI 
GARCÍA JULIA, 
cho término comp, 
cho en la causa q 
fracción al art. 29 
apercibimiento ele 
de acuerdo con 1 



del señor Juez Federal 
Correccional, Dr. Mi- 
cita, llama y emplaza 
a contar desde la pri- 
el presente, a MANUEL 
ERIÍEZ y a ARTURO 
para que dentro de di- 
arezcan a estar a dere- 
ue se les signe por m- 
de la Ley 13.482 baio 
declarárseles rebeldes 
as disposiciones de la 
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ley. — Local de] juzgado: Palacio de 
Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso 2' 
(Centro). — Buenos Aires, 29 de setiem- 
bre, Año del Libertador General San 
Martín, .1950. — Manuel 3. Marino, se- 
cretario. 

C.2G.I0-N» 7.940-s.;p.p.-v,7jl2;50 



Por disposición de 6. S. el señor Juez 
Federal e n lo Criminal y Correccional de 
la Capital, Doctor Miguel Vignola. se ci- 
ta," llama y emplaza a que comparezca 
a estar a derecho en la causa "_.b3-949. 
Le los Santos, José, Contrabatí !o ; a 
JOSÉ DE LOS SANTOS, bajo apercibi- 
miento do que si asi no lo Hiciere ¡1 en- 
tro de los treinta días a contar de la pri- 
mera publicación del presente lerfi de- 
clarado rebelde (art. 139 del Código de- 
Procedimientos en lo Criminal) Secre- 
taría: SetiemDre 19, del " Año de Liber- 
tador General San Martín", 1950. — 
Ei secretarlo. 

el3,10-Nc 7.905-s|p.p. V.27J1I50 

Núm. 2 

Por disposición del señor Juez Federal 
en lo Criminal y Correccional de la Ca- 
pital, a cargo del Juzgado X? 2, doctor 
Miguel J. Rivas Arguello, Secretaria 
Ilunter, se cita, llama y emplaza por 
treinta dias, a contar desde la primera 
publicación del presente, a VICENTE 
BATI.LÜRO, para que dentro de dicho 
término comparezca a estar a derecho en 
la causa que se le sigue por defrauda- 
ción, bajo apercibí miento de declarárse- 
le rebelde, de acucíelo con las disposicio- 
nes de la ley. — Local del Juzgado: Pa- 
lacio de Justicia, Uruguay y Tueuinán. 
piso tercero. 

Buenos Aires, octubre '¡0 de 1950 — - 
Año del Liber!ado r General San .Mar- 
tín. — Guillermo Ignacio Ilunter, secre 
taiio. 

e.l 7 ri-N f -' 8.054 s!p.p.-v.29;i2;50 

Por disposición del Sr. Juez Federal, 
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo del 
Juzgado X o 2, en lo Criminal y Corree 
cional, se cita v emplaza por el térmi- 
no de treinta dias, a' ULLOBKA, ROSA 
AMELIA a fin de que comparezca a 
estar a derecho en la causa ene se le 
sigue por hurto, bajo apercibimiento de 
declarársele rebelde si así no lo hiciere. 
— Local del Juzgado: Talcalniaiio y La- 
valle, 3o piso. 

Buenos Aires, octubre 3, Año del Li 
bertado r Gral. San Martín, 1950. — Teó 
filo Lafuente. secretario. 

e.17;lí-N0 8.055 s|p.p.-v.29 1.2 50 

Por disposición del Sr. Juez Federal 
Dr. Miguel J. Ricas Arguello, a cargo 
del Juzgado N ? 2, en lo Crimina! y Co- 
rreccional, se cita y emplaza por el tér- 
mino de treinta dias, a SM ERNOI'!'" 
JUAN, a fin de que comparezca a es- 
tar a derecho en la cansa que se le si- 
gue por infrae. al Dec. NO 536 45. bajo 
apercibimiento de declarársele rebelde 
si así no lo hiciere. — Local de! Juz- 
gado: Talcahuano "y Lavalle, 3' piso. 

Buenos Aires, octubre 3, Año del Li- 
bertador Gral. San Martin, 1950. — Teó- 
filo Lafuente, secretario. 

e.l7;ll-N? 8.05G s;p.p.-v.29¡12 50 

Por disposición del Sr. Juez I'edeial Dr. 
Miguel J. Rivas Arguello, a cargo del Juz- 
gado N9 2.cn lo Criminal y Co-rec.-ional 
de la Capital, se cita y emplaza po: el 
término de treinta días, a M E^A .RO- 
uLEDO LUIS, a fin de estar a dere- 
cho en la causa que se le sigue per oi 
delito de hurte, bajo apercibim-ento de 
declarársele rebelde si así no lo lucie- 
re. — Local del Juzgado: Lavalle y 
Taleahtiano, piso 3'. 

Buenos Aires, octubre 11, Año del Li- 
bertador Gral. San Martin, 1950. — Teó- 
filo Lafuente, secretario. 

e.17 11-No R.057 sjp.p -V.29J2 50 

Por disposición* del Sr. Juez .Federal 
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a ca>gc 
del Juzgado No 2, cu lo Criminal y Co- 
rreccional, se cita y emplaza por el tér- 
mino de treinta días, a TOMAS BA- 
SIC, a fin de que comparezca a estar 
a derecho en la causa que se le sigue 
por infrae. al art. 11 del Dec. 53 G 4 5, 
bajo apercibimiento de tenerle por re- 
belde-si así no lo hiciere — Local leí 
Juzgado: Talcahuano y Lavalle, piso 3?. 

Buenos Aires, octubre 9. Año del Li- 
bertador Gral. San Martín, 1950. — Teó- 
filo Lafuente. secretario. 

e.l7jll-No S.058 SJP.P.-V.29J250 



Por disposición del Señor Juez Fe- 
deral en lo Criminal y Correccional de 
la Capital, Dr. Miguel Julio Rivas Ar- 



guello, se cita, llama y emplaza a JOSÉ 
LUIS SAIZ SALAZAR a fin d« que 
comparezca a estar a derecho en la cau- 
sa. No 1.007/950, que se le sigue por 
infracción al art. 11 del Decreto 53 6/ 
45, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde si así no lo hiciere dentro de 
los treinta días a partir de la primera 
publicación del presente. 

Secretaría. Octubre 12 del Año de] 
Libertador General San Martín, 1950. 
— - Juan Carlos Liporace, secretario. 
e.7/ll-No 7.9S1 sjp.p. - v. 18/12/50. 



Por disposición de S. S. el Señor Juez 
Federal e n lo Criminal y Correccional 
a cargo del Juzgado N<? 2 de esta Ca- 
pital, Dr. Miguel Julio Rivas Arguello, 
se cita, llama y emplaza a ROBERTO 
CARRERA o CARRERAS a fin de que 
comparezca a estar a derecho en la 
causa N9 800950, que se le sigue por 
infracción al art. 11 iuc. 1 del Decreto 
No 536/45, bajo apercibimiento de que 
si así no lo hiciere dentro de los trein- 
ta días a partir de la primera publica- 
ción del presente, será declarado re- 
belde. — Secretaría, Septiembre 7 del 
Año del Libertador General San Mar- 
tin, 1950. — Juan Carlos Liporace. 
secretario. 

e.7/ll-No 7.982 s|p.p. - v.IS/12/50. 

Por disposición de S. S. el Señor Juez 
Federal en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Dr. Miguel Julio Rivas 
Arguello, se cita, llama y emplaza a 
ESKO OLA VI AAYRAA a fin de que 
comparezca a estar a derecho en la 
causa N<? S61/950, que se le sigue por 
infracción al art. 11 inc. 1 del Decre- 
to 536 '945. bajo apercibimiento de de- 
clararlo rebelde si así no lo hieciere 
dentro de los treinta días a partir de 
la primera publicación del presente. 

Secretaria. Agosto 3 del Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950. 

Juan Carlos Liporace. secretario. 
e.7/ll-N9 7. 983 slp.p. - v. 18/12/50 



Por disposición del Sr. Juez Federal, 
Dr. Miguel J. íiivas Arguello, a cargo 
del Juzgado N« 2, en io Criminal y Co- 
rreeeiona. se cita y emplaza por el térmi- 
no de treinta días a MOR1NIGO PERE1- 
RA SILVANO NER1, a fin de que com- 
parezca a estar a derecho en ia causa que 
se le sigue por inf. al Art. 11 del Dec. nú- 
mero 536 45; bajo apercibimiento de de- 
clarársele rebelde si ast no lo hiciere. — 
Local del juzgado: Talcahuano y Lavalle 
3' piso. — Buenos Aires. Septiembre 29 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín", 1950. — Teófilo Lafuente, secre- 
tario. 

e.SOUO-N» 7.941-slp.p.-v.7|12;50 



Por disposición del Dr. Miguel J . Ei- 
ras Arguello, Juez Federal a car ¡jo de! 
Juzgado N° 2, en lo Criminal y Correc- 
cional, se cita y emplaza por el érmmc 
de treinta días a WLADYSLA'A Na 
LTRDAL1K y a SATANISLAW LU- 
BIEWSKI, a fin de que eomp'i-czesr. 
a estar a derecho en la causa que se les 
sigue por infracción ni Art. 11 dei Decre- 
to N ? 530 45. bajo apercibimiento di- de- 
clarárseles rebeldes si asi no lo hicieren 
— Buenos A 'res. Setiembre 20 "Año del 
Libertador Gral. San Martín". 1950. Lo- 
cal del Juzgado: Lavalle v Ta.eihnano. 
piso 3o. — Teófilo Lafuente secretnr.o. 

C.13Í10-N0 7 906-s|p p. v.27ilU50 



Por disposición del Sr. Juez Federal, 
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo 
del Juzgado N ? 2, en lo Criminal y Co- 
rreccional; se cita v emplaza poi el tér 
mino de treinta días a JOIIAN G RON- 
DEN, a fin de que comparezca a estar 
a derecho en la causa que se le sigme poi 
infracción a) Art 11 del Dec. No 530 4f> 
bajo apercibimiento do tenerle poi re- 
belde si así no lo hiciere — Buenos 
Aires, Setiembre 22 "Año del Libertador 
Gral, San Martín", 1950. Loca! i<-¡ Juz- 
garlo: Talcahuano v Lavalle, 3 9 piso. — 
teófilo Lafuente, secretario 

e.13 10-N? 7.907-s|p p. v.?.7;il!5C 



JUZGADO DE COMERCIO 



OETIZ HERMANOS Y CÍA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición de] Sr.' Juez de Co- 
mercio, Dr. Carlos J. Varangot, Secre- 
taría No 16, se hace saber por cinco días 
que Félix Jacinto Ortiz, vende, cede y 
transfiere por instrumento privado de 
fecha Abril 13 ele 1950, las quince cao- 
tas de mil posos cada una que tiene en 
la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 



LIMITADA ORTIZ HERMANOS Y LIA. 
establecida en Hidalgo 1074 ; dedicada, 
a fabricación de tejidos y afines las que 
son adquiridas por Aban Luciano Ortiz, 
Carlos Constancio Liandat y Rodolfo Car- 
los Liaudat por partes iguales. — Bue- 
nos Aires, Noviembre 17, Año del Li- 
bertador General San Martín 1950. — 
Luis C. Benito/, Cruz, secretario. 

.* ¡5 e.24!U-No 1.141-v.30|11 ¡50 



JUZGADOS DE PAZ LETRADOS 



Núm. 3 

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo 
dei Juzgado N*> 3, Dr. Rafael Ynsausti, 
cita y emplaza por el término de diez 
días a. herederos y acreedores de don 
JOSÉ MUDANO. — Buenos Aires. 19 
de octubre de 1950, — Hernando W. 
Figuerero, secretario. 

e.24jll-N'.> 8.074 s;p.i>.-v.7¡12¡50 



El señor Juez de Paz Letrado, a cargo 
del Juzgado X- 3, Dr. Rafael Ynsausti, 
cita y emplaza por el término de diez 
días a herederos y acreedores de don 
AMAXCIO OLLEROS. — Buenos Aires, 
19 de octubre de 1950. Hernando A' Fi- 
guerero, secretario. 



e. 24111-^ 



s n: 



■ P 1 



-V.7J2S50 



Fl señor Juez de Paz. Letrado, a car- 
go del Juzgado N? 3, ür. Rafael Vnsaus- 
ti, cita y emplaza por el. término de diez 
cías a herederos y acreedores de don 
AROX BOMB. — Buenos Aires, 19 de 
octubre de 1950. — Hernando W. Fi- 
guerero, secretario. 

e.24-li-N'? 8.070 slp.p. -v.7¡I2í50 



El Señor Jui.'Z de Paz Letrado a cai- 
go del Juzgado No 3, Dr. Rafael Ynsaus- 
ti cita y emplaza por el término de 
diez dias a herederos y aeree-I n-cs de 
do u AXTOXIO ZAMBRANO. — Buenos 
Aires .19 de octubre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Her- 
nando W. Figuerero. secretario. 

c.24¡ll NO S.077 s|p.p.-v 7T2Í50 

El Señor Juez be faz Letrado a cargo 
del Juzgado X'-' 3, Dr. Rafael Ynsausti, 
cita y emplaza por el término de diez 
días a herederos y acreedores de don 
PKDHO POLIMAXTI. — Buenos Aires. 
1!) de octubre de 1950, Año del Lil erta'ior 
General San Martín. — Hernando Yv. 
Figuerero, secretario. 

e.24Jl-No S.078 s|p.p.-v 7¡V2¡50 

.El Señor Juez de Paz Letrado, a 
cargo del Juzgado Xo 3, Dr. Rafael 
Y" o-Mi-ti. cit" 1 y emnlaza ñor o' tér- 
mino de diez días a herederos y acree- 
dores de don- JULIA PPA1VNGS. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1950. — 
Hernando \V. Figuerero. secretario. 

e.24¡ll-No S.087 sjp.p. -v.7|12¡50 



El Señor Juez de Paz. Letrado, a 
cargo del Juzgado X9 3, Dr. Rafael 
Ynsausti, cita y emplaza por el tér- 
mino de diez días a herederos y acree- 
dores de don LUIS ORKAXTIA. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1950. — 
Hernando \V. Figuerero, secretario. 

e.24111-X° S.OS'S s-p.p.-v.7|12j50 



El Señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go de! Juzgado Xo 3, Dr. Rafael Ynsausti 
cita y emplaza por el término de diez, 
días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO ARENAS. — Buenos Aires, 
9 de Octubre de 1950. — Hernando W. 
Figuerero, secretario. 

e.l5|ll-Xo 8.01G s!p.p.-v.2'8jl 1[50 



Por disposición am 8r. Juez ¡federal 
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a eargf 
del Juzgado No 2. en lo Criminal y Co- 
rreccional; se cita v emplaza por el ter- 
mino de treinta días a INOCENCIO BE- 
NIGNO MENCIONE, a fin de que -ompa- 
rezca a estar a derecho en la causa qnt 
;o le sigue por robo; bajo apercibimiento 
de declarársele rebelde si asi no ¡o hicie- 
re — Buenos Aires, Setiembre 22 "Añt 
del Libertador Gral. San Martín" 1950. 
Local del Juzgado; Talcahuano y Lsva- 
ile, 3 9 piso. — Teófilo Lafuente, secre- 
tario. 

e.l3|10-N? 7.0O8-s|p.p. v.27|ll|50 



Núm. 6 

El señor Juez do Paz Letrado, doctor 
Ignacio Burundarena, a cargo de 1 Juzga- 
do X 1 ? G, cita y emplaza por diez días a 
herederos y acreedores de don JORGE 
MANUEL."— Buenos Aires, 2S de sep- 
tiembre de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — Miguel Eet-egarny 

(Hijo), secretario. 

e-24ni-Xo 8.079 s!p.p.-v.7|12|50 



El señor Juez de Paz Letrado v cargo 
dei Juzgado X 1 ? 7, doctor Juan Carlos 
de Abelleyra, cifa y emplaza por el tér- 
mino de diez días a herederos y acreedo- 
res de clon LUCIO GARCÍA. — Buenos 
Aires, 1.9 de octubre de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. — Bruno 
Quintana, secretario. 

e-21¡ll-N0 8.0S1 s|p.p.-v.71]2150 



El señor Juez de Paz Letrado a cargo 
del Juzgado No 7, doctor Juan Callos de 
Abelleyra, cita y emplaza por el término 
de diez días a herederos y acreedores de 
CLARA GARBÍN!. — Buenos Aires. 20 
de octubre de 1950, Año del Lilrinador 
General San Martín. — Bruno Quintana, 
secretarlo. 

C.2ÍJ1-N0 S.082 s'mp.-v 7¡¡2'50 



Núm. 7 

El señor Juez de Paz Letrado a cargo 
del Juzgado X? 7, Doctor Juan Cu, os de 
Abelleyra, cita y emplaza por el término 
de diez, dias a herederos v acreedores de 
don ROQUE JOSÉ MURPOCOA o MI'B- 
DOCA. — Buenos Aires, 19 de octubre 
de 1950, Año del Libertador Genial San 
Martín. — Bruno Quintana, secretario. 
e.24|ll-No S.0S0 s!p.p.-v.7¡i2;50 



El señor Juez de Paz Letrado a cargo 
del Juzgado N"? 7. Dr. Juan Carlos cíe 
Abelleyra, cita y emplaza ppr el rérmino 
do diez dias a herederos y aeree lores de 
doña CORINA SOLER. — Buenos Aires, 
19 de octubre de 1950, Año del Libertador 
General San Maitín. — Pruno Quintana, 
secretario. 

e.2Fll-Xo S.0S3 sjp.p. -v. 7112,50 

Núm. 8 

El señor Juez de' Paz Letrado, a caí 
go del Juzgado Xo 8, interinamente Dr. 
Róniulo H. Di lorio, cita y emplaza por 
el término de diez días a herederos y 
aercedores de don JOSÉ RODRÍGUEZ. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1950 - 
Año del Libertador General San Martín. 
— ■ Héctor Raúl López, secretario. 

e.20;il-Xo 8,019 s!p.p.-v.]A 12,50 



Es Señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado Xo 8, interinamente, Dr. 
Róniulo .11. Di lorio, cita y emplaza por 
el término de diez días a herederos y 
acreedores de don MANUEL ALANIS. 

— Buenos Aires, 5 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 

— Héctor Raúl López, secretario. 

e.lojll-Xo S.017 slp.p. -v.28|.tl!ü0 

El Señor Juez de Paz Letrado, a cargo 
del Juzgado No 8, interinamente, Dr. Ró- 
niulo H. Di lorio, cita y emplaza por el 
término de diez días a herederos y acree- 
dores de don MANUEL GESTAL. — Bue- 
nos Aires, 5 de octubre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Héctor 
Raúl López, secretario. 

e.l5lll-No 8.018 s|p.p.-v,28! 11150 

El señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado N? 8, interinamente doc- 
tor Pómulo II. Di lorio, cita y emplaza 
por el término de diez días a herederos 
y acreedores de don JOSÉ RODRÍGUEZ. 

— Buenos Aires, 5 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Héctor Raúl López, secretario. 

e.l3!ll-N? 8.019 s!p:p.-v.28;i 1 _50 



El señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado No S, interinamente doa- 
toi Eómulo II. Di lorio cita y emplaza 
por el término de diez días a herederos 
y acreedores de don MIGUEL ÍIELLEB. 

— Buenos Aires, 5 de octubre de 1950, 
Año dei Libertador General San Martín. 

— Héctor Raúl López, secretario. 

e.l5ttl-N? 8.020 sip.p.-v.28;ll:50 

Núm. 9 

El J'uez Doctor Ricardo N. Massone, ci- 
ta por treinta días, a herederos v acree- 
dores de FRANCISCO OR1Í1RO BARDTJ- 
LLAS. — Buenos Aires, julio 1S de 1950, 
Año del Libertador General San Martín, 

— Carlos Ricardo Clément, secretario. 

e.l3,10-N» 7.921 s',p.p.-v-27|ll¡50 

Núm. 19 

El señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado N? 19, doctor Agustín 
M. Villar, cita y emplaza por el térmi- 



14 



■BOLETÍN OFICIAL 



Lunes 27 de noviembre «lo 19W — Año de¡ Libedítdo.r: Genera? Sao Martín 



&o ele diez días a herederos y acreedo- 
res de doña LINA MARGARITA TÍLLE- 
ME Mi HAMPTMANN o LINA MAR- 
GARITA THÍEME. — Buenos Aires. 11 
de octubre de 1950, Año del Libertador 
Gral. San Martín. — Juan Tomás Batti- 
ai secretario. 

e.l5¡ll-Nt 8.021 s|p.p.-v.2S¡llj50 

Núm. 22 

El señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go dei Juzgado N? 22, Dr. Gaspar Fe- 
rrer, cita y emplaza por el término de 
diez días, a herederos y acreedores de 
don DAEIF DAUT. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1950 - 
'Año dei Libertador General San Mar- 
tín. — Carlos M. Maidana, secretario. 

e.l7;ll-Ní> 8.060 s;p.p.-v.30ílli50 



Eí señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado N9 22, Dr. Gaspar Fe- 
r-rer, cita y emplaza por el término de 
diez días, a herederos y acreedores de 
¿ton MÁXIMO VALLINA. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1950 • 
'Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Carlos M. Maidana, secretario. 

. e.l7|ll-N9 8.061 s|p.p.-v.30|11.50 



El señor Juez de Paz Letrado, a car- 
go del Juzgado N? 22, doctor Gaspar Fe- 
Erer, secretaría del doctor Maidana, ci- 
ta y emplaza por el término de diez días 
£ herederos v acreedores de don BASI- 
LIO WOBSZKO. — Buenos Aires, 5 de 
octubre de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — Carlos M. M:tidann, 
secretario. 

e.l5|ll-N? 8.022 s|p.p.-v.2S|ll|50 



Núm. 23 



El Señor Juez de Paz Letrado, a cargo 
del Juzgado No 23, Dr. José Á. Anru- 
Chástegui Keen, eita y emplaza por el 
término de diez días a herederos y aeree- 
Sores de don MANUEL REGUEIRO. — 



Buenos Aires, 3 de Octubre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Bernabé Castillo, secretario. 

e-24¡ll-N? S.063 s¡p.p. -v.7|12 50 

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo 
del Juzgado Ni 23, Dr. J. A. Amuchásie- 
gui Keen, eita y emplaza por el término 
de diez días a herederos v acreedores de 
don BENJAMÍN LEMÓS. — Buenos 
Aires, 19 de septiembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. ~ Ber- 
nabé Castillo, secretario. 

e.l5¡ll.-N? S.023 s[p.p.-v.28jl.l¡50 



El señor Juez de Paz Letrado, a cargo 
del Juzgado N? 23, Dr. José A. Arnu- 
ehástegui líeen, cita y emplaza por eJ 
término de diez días a herederos y acree- 
dores de don FRANCISCO COSOVEL. — 
Buenos Aires, 3 de octubre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Bernabé Castillo, secretario. 

e.lalll.-Ní 8.024 sjp.p.-v.2S¡l] |5C 

Núm. 33 



Por disposición de! señor Juez de Paz 
Letrado, doctor Julio J. Puiggari, a cargo 
del Juzgado No 33, se eita, llama y em- 
plaza por el término de diez días a here- 
deros y acreedores de don JUAN PATU 
LAK, — Buenos Aires, octubre 8 de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín. — R. de Abolla Vietorica, secre- 
tario, 

cl5|ll.-N? 8.025 s¡p.p.-v.28|ll|50 



Núm. 36 

Pedro 1. Alvarez Speroni, Juez de Paz 
Letrado a cargo del Juzgado N? 36 de la 
Capital Federal, eita y emplaza por diez 
días a he-rederos y acreedores de AMA- 
DEO PELLEGRINI. — Buenos Aires, 
octubre 4, Año del Libertador- General 
San Martín, 1950. — Mario K. Lynch, 
secretario. 

e.l5|ll.-Ní 8.026 s|p.p.-v.28[ll|50 



JUECES FEDERALES DEL INTERIOR 



LA PLATA 



Por disposición del señor Juez Fede- 
ral de esta Sección Doctor Benjamín A. 
M. Bambill, se cita por medio del pre- 
sente, que se publicará por el término de 
einco días a don ADOLFO DAVID SAN- 
riLLAN y doña MARÍA BARRIENTOS 
DE SANTILLAN o quien resulte propie- 
tario de la fracción de terreno, ubicada 
ea el pueblo Querandí, partido de la Ma- 
tanza, designado como Letra "R" man- 
gana 7, lote 28, con una superficie de 
899,98 m2., para quo dentro de dicho 
término comparezca a tomar la inter- 
vención que le corresponda en el juicio 
Cjue le ha promovido el Banco Hipoteca- 



rio Nacional, por expropiación del bien 
mencionado, bajo apercibimiento de nom- 
brársele para que los represente al Señor 
Defensor Oficial del Juzgado. Al mismo 
tiempo con los fines de lo que disponen 
los arts. 18 y 19 de la Ley 13.264, se 
les hace saber por medio del presente 
que la parto aetora ha consignado en 
autos, a sus efectos y en calidad de pago 
la suma de seiscientos pesos moneda na- 
cional. Los autos tramitan por la Secre- 
taría del infrascripto. — La Plata, abril 
13 del Año del Libertador General San 
Martín 1950. — Mario Alberto Copello, 
secretario. 

$ 85 e.22|ll-N? 1.122- v.2-81 11150 



Ministerio de Industria y Comercio 



Disposición declarando levantada la ca- 
ducidad de la mina "El Porvenir" 
(Expte. 201.072142), ubicada en el De- 
partamento Zap'ala, del Terr.torio Na- 
cional del Neuquén, Correspondiente a 
Ja Corporación Minera "El Porvenir" 
S. R. L., Expediente N? 104.659,50. 

"Año del Libertador General San Mar- 
tín", Buenos Aires, noviembre 13 de 
1950. — Visto lo solicitado a í's. 1, aten- 
to que en el informe precedente se acre- 
dita el pago exigido por el ine. 3' del 
art. 7* de la Ley N» 10.273 y de confor- 
midad con lo establecido por la Disposi- 
ción Minera N' 257J50, recaída en el 
Expte*. N« 135.216J49, declárase levanta- 
da la caducidad de la mina ' ' El Porve- 
nir" (Expte. 201.072:41), supeditando los 
derechos emergentes de dicho aeto a los 
alcances del art. 40 de la Constitución 
Nacional. — Hágase saber y constar; pu- 
blíquese, repóngase, desglósese para su 
®ntrega al interesado si lo solicitare, la 
boleta de fs, 3; tómese nota por el Re- 



gistro Protocolar e Inspecciones y Mensu- 
ras Mineras y agregúese al Expte. núme- 
ro 201.072¡41. — Disposición Minera nú- 
mero 631|o0. — Fdo.: Dr. Agustín L. E. 
Drago. — Julio César Catakli, el Escri- 
bano de Minas. 

e.27[ll-N? 5.714-v.27¡ll¡50 



ras y Registro Gráfico, cumplido, archí- 
vese. — (Fdo.): Dr. Agustín L. E. Dra- 
go, ale. Servicio de Autoridad MineTa. 
— Julio César Cataldi,' el Escribano de 
Minas.. 

e.27|ll-N? 5.715-v.27!ll!50 



Disposición de Archivo de la manifesta- 
ción de descubrimiento de plomo, mina 
"Beatriz", presentada a nombre del 
señor José Geberovich, en el Depar- 
tamento Sorquín, del territorio nacio- 
nal del Neuquén, Expediente número 
140.865|49. 

Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos Aires, Octubre 12 de 1950 — 
Autos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del Art. 14 de la Ley 10.273, y de con 
formidad con lo establecido por el mismo, 
el Director Nacional de Minería, Dis- 
pone: 19. — - Decláranse caducados los 
derechos emergentes de la presente mani- 
festación de descubrimiento. — 2*. — 
Hágase saber, publíquese, repóngase, to- 
men nota los Registros Protocolar y Grá- 
fico e Inspecciones y Mensuras Mineras 
v archívese. — D. M. no 514150. — Fir- 
mado: Dr. Perfecto ,T. Sánchez. Director 
General. — Julio César Cataldi, el Es- 
cribano de Minas. 

e.27;llN'? 5.716-v.27|lF50 



Disposición de Archivo de la concesión 
de permiso exclusivo para explorar o 
catear sustancias de la primera y se- 
gunda categoría, con exclusión de las 
de aprovechamiento común, carbón, as- 
faltita y demás combustibles sólidos, 
en el departamento Añeio del territorio 
nacional del Neuquén, otorgado a nom- 
bre del señor Luis Muller, Expediente 
N? 330.471144. 

Año del Libertador General San Mar- 
tin, Buenos Aires, Noviembre 13 de 1950. 
• — Por caducado el permiso, hágase saber 
al interesado, publíquese (art. 22 del S. 
Decreto del 10 de Enero de 1921) re- 
póngase, tómese nota .para el Registro 
Protocolar, Inspecciones y Mensuras Mi- 
neras y el Registro Gráfico; cumolido, 
archívese. — (Fdo.): Dr. Agustín L. E. 
Drago. — a|c. Servicio de Autoridad . Mi- 
nera. — Julio César Cataldi, el Escriba 
no de Mirras. 

e.27¡ll-N? 5.7I7-v.27¡ll ; 50 



Disposición de archivo de la concesión de 
permiso exclusivo para explorar o ca- 
tear sustancias de la primera y segun- 
da categoría, con exclusión de las de 
aprovechamiento común, carbón, asfál- 
tica y demás combustibles sólidos, en el 
Departamento Añelo del Territorio na- 
cional del Neuquén, otorgado a nombre 
del señor Adolfo Muller, Exnediente 
N? 330.472J44. 

Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos Aires, Noviembre 13 de 1950. 
Por caducado el permiso, hágase saber al 
interesado," publíquese (art. 22 del S. 
Decreto del 10 de Enero de 1924), re- 
póngase, tómese nota por el Registro Pro- 
tocolar, Inspecciones y Mensuras Mine- 
ras y el Registro Gráfico; cumplido. Ar- 
chívese. — (Fdo.) Dr. Agustín L. E. Dra- 
go aje Servicio de Autoridad Minera. — 
Julio César Cataldi, El Escribano de 
Minas. 

e.27lll-N? 5.718-v.27;lF50 



Disposición de archivo de la concesión 
de permiso exclusivo para explorar o 
catear sustancias de la primera y se- 
gunda categoría, con exclusión de las 
de aprovecha-ciento común, carbón, as- 
falt'ta y demás combustibles sólidos, en 
el Departamento Loncopué del Territo- 
rio Nacional del Neuquén, otorgada a 
nombre de la señora Celestina G-oicoehea 
do Carreras, Expediente N» 139.991149. 
Año del Libertador General San Martín. 
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1950. — 
Por caducado el permiso, hágase sabor 
al interesado; publíquese (art. 22 del R. 
Decreto del 10 de enero de 1924); repón- 
gase, tómese sota por el Registro Pro- 
tocolar, Inspecciones y Mensuras Mine- 



Disposición de archivo de la manifesta- 
ción de descubrimiento de sales de mag- 
nesio, mina "Los Flamencos", presen- 
tada a nombre del señor Eugenio Kor- 
thals, en el Deoartamento Deseado, Zo- 
na Militar de Comodoro Rivadavia, Ex- 
pediente N? 122.895¡43. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. Buenos Aires. Setiembre 22 de 1950- 

— Y Vistos: La rebeldía del interesado al 
emplazamiento del "iij fine" del auto 
de fs. 74 y de conformidad con el aper- 
cibimiento contenido en el mismo. — El 
Director Nacional de Minería, Dispone: 
1° — Declárase abandonado el trámite de 
autos y, en su consecuencia, caducos los 
derechos del descubridor. — 29 Bagase 
saber, repóngase, pub'íquese. tómese no- 
ta por los Registros Protocolar y Gráfico 
o Inspecciones v Mensuras Mineras y, pre- 
vio conocimiento del Servicio de Econo- 
mía Minera, archívese. D. M. N 9 4S7 | ñO. 

— (Fdo.) Dr. Perfecto J. Sánchez. Di- 
rector General. — Julio César Cataldi, 
El Escribano de Minas.' 

C.27J11-N9 5. 719- v. 27I1L50 

Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para las sustancias do 
primera y segunda categoría, con ex- 
clusión de las de aprovechamiento co- 



nrún, en el Departamento San Antonio 
del Territorio Nacional del Río Negro, 
presentada a nombre del señor José Ma-i 
ría Ferré, Expediente N? 104.284150. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos Aires, Setiembre 26 de 1950, 
Autos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del Art. 10 del S. Decreto del 10 de Ene- 
ro de 1924, y de conformidad con lo esta- 
blecido por el mismo; El Director Na- 
cional de Minería, Dispone: le Declárase 
caducada la presente solicitud de oermiso 
de cateo. — 2' llágase saber y constar, 
publíquese, repóngase, tómese nota por los 
Registros Gráfico y Protocolar y Archí- 
vese. D. M. m 499J50. — (Fdo.) Dr Per- 
fecto J. Sánchez, Director General. — 
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi» 
ñas. 

e.27Tl-N<? 5.720-V.27J1U50 



Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para las sustancias do 
la primera y segunda categoría, 'on ex- 
clusión de las de aprovechamiento co- 
mún, en el Departamento San Antonio, 
del Territorio Nacional del Río Negro, 
presentada por el señor Juan Carlos 
Ferré, Expediente N 1 ? 104.2S2:50. 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Buenos Aires, septiembre 26 de 
1950. Autos y Vistos: La rebeldía cer- 
tificada precedentemente frente a los 
términos del Art. 10 del S. Decreto del 
10 de enero de 1924 y de conformidad con 
lo establecido por el mismo, El Director 
Nacional do Minería, Dispone: 1? — De- 
clárase, caducada la presente solicitud de 
permiso de cateo. — 2o Hágase saber y 
constar, publíquese, repóngase, tómese no- 
ta por los Registros Gráfico y Protocolar 
y Archívese. Disposición Minera Núme- 
ro 500]50. — Fdo. Dr. Perfecto J. Sán- 
chez, Director General". — Julio César 
Cataldi, El Escribano de Minas. 

e.27in-N9 5.721-v.27|li;00 



Disposición de archivo de la solicitud de 
concesión de cantera de piedra caliza, 
presentada por el señor Juan Manuel 
Infante, en el Departamento PicunCies, 
Territorio Nacional del Neuquén, Ex- 
pediente N<? 137.022149. 
Año del Libertador General- San Mar- 
tín. Buenos Aires, Setiembre 25 de 1950, 
Vista la rebeldía al emplazamiento de fs. 
37 — prorrogado a fs, 4.1 — certificada 
precedentemente, y de conformidad con 
el apercibimiento contenido en aquel 
auto, no ha lugar a lo peticionado en la 
primera parto del escrito do fs. 36. En 
su consecuencia, atento a que el solici- 
tante no ha dado cumplimiento al em- 
plazamiento de fs. 33 vta.. y configuran- 
do ello el abandono de su petición (conf. 
art. 19 del S, D. del 10 de Enero de .1924, 
de aplicación analógica en virtud de lo 
establecido por el Art. 1S de la . Lev 
Ní> 10.273). declárase abandonado el trá- 
mite de autos y caduca la solicitud do 
fs. 1. Hágase saber, publíquese, repón- 
gase, tómese nota por los Registros Pro- 
tocolar y Gráfico v archívese. D. M, 
N? 493150. — (Fdo.) Dr. Perfecto J. 
Sánchez. Director General. — Julio César 
Cataldi, El Escribano d e Minas. 

C.27T1-N? 5.722-v.27|ll'50 



Disposición de archivo de la solicitud de 
concesión de cantera de Piedra Caliza, 
en el Departamento Picunches, Terri- 
torio Nacional del Neuquén, presentada 
por el señor Francisco Fruni?, Esps- 
diente N? 137.019J49. ] 

"Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Buenos Aires, septiembre 25 do 
1950. Vista la rebeldía al emplaz Amiento 
de fs. 34 — prorrogado a fs. 38 — certifi- 
cada precedentemente y, de conformidad 
con el apercibimiento contenido en snueí 
auto, no ha lugar a lo peticionado en la 
primera parte del escrito de fs. 37. En 
su consecuencia, atento a que el solicitan- 
te no ha dado cumplimiento al fír.- plaza- 
miento de fs. 30 vta., y configurando, 
ello el abandono de su petición (conf. 
Art. 19 del S. Decreto de 1 10 de er ero- 
de 1924, de aplicación analógica en virtud 
de lo establecido por el Art. 18 de la 
Ley N» 10.273), declárase abandonado el 
trámite de autos y caduca la solicitud do 
fs. 1. — - Hágase saber, repóngase, publí- 
quese, tómese nota por los Registres Pro- 
tocolar y Gráfico y Archívese. Disposición 
Minera 'N? 492150. — - Fdo. Dr. Perfecto 
•J. Sánchez, Director General". — Julio 
César Cataldi, El Escribano de M'nis. 

e.27¡ll-N» 5.723-v.27|ll!50 
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Disposición de archivo de la conces-'ón de 
permiso exclusivo para explorar o ca- 
tear sustancias en la primera y segun- 
da categoría, con exclusión '.le las de 
aprovechamiento común y exclusión del 
carbón, asfaltita y demás combustibles 
sólidos en el Departamento Picunches, 
T. N. Neuquén, otorgado a nombre del 
señor Segundo Rigoni, Expediente Nú- 
mero 137.298*49. 

"Año del Libertador General San Mar- 
tín'-'. — Buenos Aires, octubre 12 de 
1950. Por caducado ei permiso, básase 
saber ai- interesado, pnbliquesc (art 22 
del S. Decreto del .10 de enero de 1921) 
repóngase, tórnese nota por el Registro 
Protocolar. Inspecciones y Mensuras ¡.V.Ii- 
neiíis y Registro Gráfico, cumplido, ar- 
chívelo. — Fdo. Dr. Perfecto .7. Sánchez, 
Director Oral, n'c Dirección Nacional. — 
Julio César Calaldi, El Escribano de 
Minas. 

e.27Tl-N0 5. 72-1- v. 27; ¡1 50 

Disposición de archivo de la solicitud de 
cantera de arena, presentada por lí se- 
ñor Maximiano Martínez Eodríguez, en 
el Departamento General Roca, r N 
del Rio Negro, Expediente Número 
137.779;49. 

Año del Libertador Genera! San Mar- 
tín, Buenos Aires, Setiembre 1S le 1950. 
A «los v Vistos: La rebeldía al emobiza- 
micnlo de fs. 57, certificada precedente- 
mente por el aetuimo, y Considerando: 
Que ello configura el abandono de la soli- 
citud d fs- i. El Director Naeimal de 
Minería. Dispone: V — .Declárase caauea- 
da la. presente soiietud de cantera. — 2? 
Hágase saber, publíquese, tómese nota pov 
"los '.Registros Gráfico y Protocolar y Ar- 
chívese. Disposición Miueía N'-> 152 50, 
Expediente No 1.37. 779140, — (Fdo.) Dr. 
Perfecto ,1. Sánchez, Director Geneíal. — 
Julio César Cataldi. El Escribano de 
I-lina? e.27:il.-N? 5. 725-v.27el 1¡50 



de permiso de cateo. — 2' — Hágaso 
saber, y constar, publíquese, repóngase, 
tómese nota por los Registros Gráfico 
y Protocolar y archívese. — Disposición 
Minera N'-' 45S|50. — Expediente núme- 
ro 104.058)50. — (Fdo.) Dr. Perfecto J. 
Sánchez, Director General. — ■ Julio Cé- 
sar Cataldi, El Escribano de Mtuas. 

e.27.U-N'í5.72S-v. 27111 [50 



Disposición de archivo de la solicitud de 
concesión de cantera ubicada en el 
Territorio Nacional del Río Negro, pre- 
sentada a nombre -de los señores José 
Sede Hermanos, Expediente núme- 
ro 142.221149. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, setiembre 19 de 1950. 
Autos y Vistos: La rebeldía al empla- 
zamiento 'de fs. 20, certificada prece- 
dentemente, y CONSIDERANDO: Que 
ello configura el abandono de la soli- 
citud de fs. 1; El Director Nacional de 
Afinería, Dispone: 1'-' — Declárase ca- 
ducada la presente solicitud de cantera. 

2? — llágase saber, repóngase, ptiblí- 

se, lómese nota por los Registros Grá- 

, y Protocolar y archívese. — D. AI. 

~Í02;50. — (Fdo.) Dr. Perfecto J. 

chez, Director General. — Julio Cé- 

Cafaldi, El Escribano de Minas. 

e.27;11-N'5.72(>-v.27/ll¡50 
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Disposición de archivo de la manifesta- 
ción de descubrimiento de plomo, mi- 
na "La Blanca", ubicada en el De- 
partamento Picunches, Territorio 
Nacional del Neuquén, presentada a 
nombre del señor Mariano Alberto 
Ríos Posse, Expediente N" 12G.034/4S. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, setiembre 19 de 1950. — 
Autos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del Art, .14. de la Ley 10.273, y de con- 
formidad con lo establecido por e! mismo. 
Ei Director Nacional de Minera, Dis- 
pone: l'-' — Decláranse caducados los 
derechos emergentes de la presente ma- 
nifestación de ' descubrimiento. — 2' — 
llágase saber, publíquese, repóngase, 
tómese nota por los Registros Gráfico 
y Protocolar e Inspecciones y Mensuras 
Mineras y archívese. — (Fdo.) Dr. Per- 
fecto J. Sánchez, Director General. — 
Julio César Cataldi, El Escribano de 
Minas. 



Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para sustancias de 
la primera y segunda categoría, con 
exclusión de las de aprovechamiento 
común, en el Departamento 25 de Mayo 
del T. N. del Río Negro, presentado 
a- nombre del señor Mansoirr Jousif 
Clreímvan. Expediente N'-' 104.058;49. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, setiembre 19 de 1950. — 
Autos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del Art. 10 del S. Decreto' del 10 de 
enero de 1924, y de conformidad con 
lo ' establecido por el mismo; El Direc- 
tor Nacional de ".Minería, Dispone: 1' — 
Declárase caducada la presente solicitud 



Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para sustancias de 
primera y segunda categoría, con ex- 
clusión de las de aprovechamiento 
común, en el Departamento 25 de Mayo 
del Territorio Nacional del Río Negro, 
presentada a nombre de la señora El- 
vira O. Romano, Expediente núme- 
ro 104.070:50. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires,, julio 22 de 1950. — 
Autos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del Art, 10 del S. Decreto del 10 de 
enero de 1924, y de conformidad con lo 
establecido por el mismo, El Director 
General de Industria Minera, Dispone: 
1" — Declárase caducada la presente 
solicitud de permiso de cateo. — 2'-' — 
Hágase saber y constar, publíquese, 
repóngase, tómese nota por la Asesoría 
Técnica y el Registro Gráfico y archí- 
vese. — Disposición Minera N'- 888:50. 
— Fdo. Dr. Perfecto J. Sánchez, Di- 
rector Gral. de Industria Minera. — 
Julio César Calaldi, El Escribano de 
Alinas, 

e.27|)l-N' 5.729-v27;il¡50 



Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para sustancias de 
la primera y segunda categoría, con 
exclusión de las de aprovechamiento 
común, carbón, asfaltita y demás com- 
bustibles sólidos en el Departamento 
Picunches del Territorio Nacional del 
Neuquén, presentada a nombre del se- 
ñor Tomás González, Expediente nú- 
mero 129.73E48. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, agosto 14 de 1950. — 
Por desistido. Hágase saber y constar, 
publíquese, repóngase, tómese nota pol- 
la Asesoría Técnica, Oficina de Policía 
y el Registro Gráfico y archívese. — 
Fdo. Dr. Perfecto J. Sánchez, Director 
Gral. de Industria Minera. — Julio Cé- 
sar Cataldi, El Escribano de Alinas. 

e.27;ll-N'?5.730-v.27:ll;50 



Disposición declarando levantada la ca- 
ducidad de la mina "Aberta" (expe- 
diente 85.209:45), ubicada en el Dis- 
trito. Minero de Uspallata, Departa- 
mento Las Heras, Provincia de Men- 
doza, Expediente N'-' 10-1 .425-50. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, agosto 14 de 1950. — 
Visto lo ■ solicitado a fs, 1, atento que 
en el informe precedente se acredita el 
pago exigido por el inciso 3- del Art. 7" 
de la Ley 10. 273 y de conformidad con 
lo establecido por la Disposición Minera 
N'-' 257(50, recaída en el Expte. núme 1 
ro 135.21.CJ49 declárase levantada la ca- 
ducidad de la mina "Alberta" (Expe- 
diente N" S5. 209(4:5), supeditando los de- 
rechos emergentes de- dicho acto a los 
alcances del Art. 40 de la Constitución 
Nacional, llágase saber y constar, pu- 
blíquese, repóngase, desglósese para su 
entrega al interesado, si lo solicitare, la 
boleta de fs. 7, tómese nota por la 
Asesoría Técnica y Policía Minera y 
agregúese al Expte. N? 135. 216,49. — 
Disposición Minera íf? 412:50. — Fdo. 
Dr. Perfecto J. Sánchez, Director Gene- 
ral de Industria Minora. — Julio César 
Cataldi, El Escribano de' Minas. 

e.27jll-N?5.731-v.27!ll'5D 



Disposición de archivo de la manifes- 
tación de descubrimiento de carbón, 
mina, "Tromen", presentada a nom- 
bre de la "Tungar S. A. Minera", 
ubicada en el Departamento Pehrten- 
ches del Territorio Nacional del Neu- 
quén, Expediente N* 177.654(43 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, septiembre 27 do 4950. 
— Y vistos: El hecho nuevo denunciado 
por la interesada a fs. 10i|103, consis- 
tente en que el punto real de la extrac- 
ción de la muestra se encuentra a unos 
10.000 m. del registrado en autos, . . . 
Ei Director Nacional de Minería, Dis- 
pone: 1" — Declárasele inexistente el 
descubrimiento de asfaltita manifestado 
en autos... 3o — Notifíquese, pu- 
blíquese el. apartado lo, tómese nota 
por los Registros Protocolar y Gráfico 
e Inspecciones" y Mensuras Mineras y ar- 
chívese. Disposición Minera -N? 501150. — 



Fdo. Dr, Perfecto J. Sánchez, Di-eetor 
Gral. — Julio César Cataldi, El Escriba- 
no de Minas. 

e.27!H-Píi'5.732-v.27:l1i50 



Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para sustancias de la 
primera y segunda categoría, con ex- 
clusión de las de aprovechamiento 
común, carbón, asfaltita y demás com- 
bustibles sólidos, en el Departamento 
Loncopué del Territorio Nacional del 
Neuquén, presentada a nombre de la 
señora Amelia Dora Pérez de Giaco- 
mini, Expediente N? 104.11)9:50. 
Año clel Libertador General San Martín 
Buenos Aires, noviembre 9 de 1950. — 
I'or desistida. — Notifíquese, repón- 
gase, publíquese, tómese, nota por los 
en autos. — 2? — ... 3'-' — Notifíquese. 
publíquese el apartado P', tómese nota 
Registros Protocolar y Gráfico y archí- 
vese. — (Fdo!) Dr. Agustín L. É. Drago 
a(c. Servicio de Auloridad Minera. — 
Julio César Calaldi. El Escribano de 
Minas. 

e.27il.l-N> 5. 733-v. 27:11(50 



Autos y Vistos: ■ Eva rebeldía certificada 
precedentemente frente a ' lo> términos - 
del Art. 10 del S. Decreto del 10 de enero 
de 1Ü24, y de conformidad con 'o esta- 
blecido por el mismo, Ei Dlreclo,- Na- 
cional de Minería, Dispone: .1'-- Declárase 
caducada la presente solicitud de permiso 
de cateo. — 2o Hágase saber y const-r, 
publíquese, repóngase, tómese nofa por 
los Registros Gráficos v Protocolar v 
archívese. — (Fdo.) : Dr. IVri'ecío ,7. 
Sánchez, Director General. _ Julio Cé- 
sar Cataldi. El Escrihano de Mina-. 

e.27!ll-N? 5.737-C.27 1 F50 



Disposición dando por decaídos los de- 
rechos preferenciales del Ferrocarril 
. Nacional General Roca, sobre la mani- 
festación de descubrimiento de diato- 
mita, mina "Chiquita", presentada a 
nombre del señor Juan Filomeno As- 
cheri, ubicada en el Departamento 25 
de Mayo de] Territorio Nacional del 
Río Negro, — Expediente N'.' 104.213150. 
''■'Año del Libertador General San 
Martín". Buenos Aires, octubre 20 de 
1950. Visto el silencio opuesto por el 
propietario superfieiario al traslado con- 
ferido a fs. 19 vfa. en los términos del 
Art. 68 del Código de Minería y de 
conformidad con lo establecido por e? 
mismo, declárase decaído el derecho pre- 
fereneial de explotación a que se refie- 
ren los Arts. 2'-' (ine. 2") y OS del Cóil. 
cif. Publíquese. — Fdo.: Dr. Agustín 
E. Drago, a'c. Servicio de Autorilad Mi- 
nera. — Julio César* Cataldi, El Escri- 
bano de Minas. 

e.27|lí~No 5.734-v.27|llj50 

Disposición dando por decaídos los de- 
rechos preferenciales del señor Tomás 
Mottura, sobre la manifestación de des- 
cubrimiento de tierras a-luminosa, mina 
"Remedios de Escalada de Sm Mar- 
tín", presentada a nombre del señor 
Ernesto M. Berto'o, en el Departamen- 
to Zapata, Territorio Nacional del Neu- 
quén, — Expediente N? 104.042/50. 
Año del Libertador General San Mar- 
(ín, Buenos Aires, Octubre 31 de 1950. 
Vista la rebeldía de] presunto propieta- 
rio superfieiario frente al emplazamiento 
de fs. 19 y atento el apercibimiento 
contenido en el mismo, resuélvese no te- 
nerlo por parte y, en su consecuencia, 
declárase decaído el derecho preferen- 
cial proscripto por el Art. GS del Código 
de Minería., llágase saber, publíquese, 
repóngase v pase a! ReGlsiro Proíocolar 
a sus efectos. D. AI. Ni 589-50. — (Fdo.): 
Agustín I,. E. Drago, a/e. Servicio de 
Autoridad Minera. — Julio César Ca- 
taldi, El Escribano de Minas. 

e.27ill-N'-' 5. 735-v. 27(11(50 



Disposición de archivo de 'a manifesta- 
ción de descubrimiento de plome, mina 
"Don Eliocloro Veuegas", presentada 
a nombre del señor José Geberovicít-, 
en el Departamento Loncopué, Terri- 
torio Nacional del Neuquén. — Expe- 
. diente N? 137.-157/49. 

Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos Aires, setiembre 28 de 1950. 
Visto este, expediente, atento a qué, 
según la pericia realizada, no existe mi- 
neral en el punto de la manifestación 
de descubrimiento, hecho aceptado por- 
ta titular del mismo en su escrito de- 
is. 76, y a que la existencia de mineral 
es requisilo esencial para la concesión 
de minas, declárase inexistente el des- 
cubrimiento manifestado en nulos. Noti- 
fíquese a las partes, hágase constar, pu- 
blíquese, repóngase, desglósese el adjunto 
NT' 104.276-50 para su trámite ulterior, 
tómese nota por los Registros Protocolar 
y Gráfico e Inspecciones y Mensuras Mi- 
neras y archívese. (Fdo.): Dr. Perfecto 
J. Sánchez, Diree'or Genera!. — Julio 
César Calaldi, El Escribano de Minas.' 
e.271 1 t-N? 5.73S-v.27|H¡50 



Disposición de archivo de la s:licitud de 
permiso de cateo para sustancias ele 
la primera y segunda categoría, con 
exclusión de las de aprovechamiento 
común, carbón, asfaltita y demás com- 
. .bustibles sólidos en los Departamentos 
Picunches y Zapala del Territorio Na- 
cional del Neuquén. presentada a nom- 
bre del señor Narra Matrajt. Ex- 
pediente No 104.007/50. 
^ Año del Libertador General San Mar-' 
tín, Buenos Aires, julio 28 de 1950. Au- 
tos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del art. 10 del S. Decreto del 10 de ene-, 
ro de 1924, y de conformidad con lo 
establecido por el mismo, El Director 
General^ de Industria Minera. Disponed 
1* Declárase caducada la presente soli- 
citud de permiso de cateo. — 2? Hágase 
saber y constar, publíquese, repóngase, 
tómese nota por la Asesoría Técnica y 
el Registro Gráfico v archívese D M 
K'-' 382-50. — (Fdo.') : Dr. Perfecto J. 
Sánchez, Director General de Industria ' 
Minera. — Julio César Cataldi, El Es- 
cribano de Minas. 

e.27;il-X'.' 5.740-v.27( 11(50 



Disposición de archivo de la manifesta- 
ción de descubrimientT de manganeso, 
mina "Los Criollos", presentada a 
nombre de los señores Juan Schoen- 
maker (hijo) y Ca-'os TJrra, en el De- 
partamento Afielo, Territorio Nacional 
del Neuquén. — Expediente número 
125.426/48. 

Año del Libertador General' San Mar- 
tín, Buenos Aires, setiembre. 22 de 1950. 
Y Vistos: La rebeldía del interesado al 
emplazamiento del "in fine" del auto 
de fs. 65 y de conformidad con el aper- 
cibimiento contenido en el mismo, El 
Director Nacional de Minería, Dispone: 
le Declárase abandonado el trámite de 
autos y, en su consecuencia, caducos los 
derechos del- descubridor. — 2" Hágase 
saber, repóngase, publíquese, tómese nota 
por los Registros Protocolar y Gráfico 
e Inspecciones y Mensuras Mineras y, 
previo conocimiento del -Servicio de Eco- 
nomía. Minera, archívese. D. M. número 
180-50. — (Fdo.): Dr. Perfecto J. Sán- 
chez, Director General. — Julio César 
Cataldi, El Escribano de Minas 

e27!11-N'-' 5.736-V.27Ü.E50 



Disposición de archivo de la solicitud de 
permiso de cateo para sustancias de 
• la primera y segunda categoría, con 
exclusión de las de aprovechamiento 
común, en el Departamento Conesa del 
Territorio Nacional del Río Negro, pre- 
sentado por el señor José María Ferré. 
— Expediente N?" 104.283/50. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos Aires, setiembre 26 de 1950. 



Disposieíói: de archivo de. la solicitud de 
permiso de cateo para sustancias do 
la primera y segunda categoría, con ex- 
clusión de las de aprovechamiento eo-i 
mún. carbón, asfaltita y den ás com- 
bustibles sólidos, en el ' Departamento 
Cushamen del Territorio Nacional del 
Cluvbut, presentada a nombre del se- 
ñor Guillermo Narciso Gregorio G-udo- 
lle. — Expediente No .142.357/49. 
Ano del Libertador General San Mar- 
tín. Buenos Aires, julio 28 de 1950.,; 
Autos y Vistos: La 'rebeldía certificada 
precedentemente frente a los términos 
del art, 10 del S. Decreto del lo de 
enero de 1924, y de conformidad coa 
lo establecido por el mismo, El Director 
General^ de Industria Minera, Dispone: 
1» Declárase caducada la presente solici- 
tud de permiso de cateo. — 2? Hágase 
saber y constar, publíquese, repóngase 
tómese, nota por la Asesoría Técnica y 
el Registro Gráfico y archívese. D. M.' 
N? 384-50. (Fdo.) Dr. Perfecto J. Sáa- 
ehez, Director General de Industria Mi- 
nera, — Julio César Cataldi, El Eseri- 
baño de Minas. 

e.27|ll-N'-' 5.7-ll-v.27|ll|50 



Disposición declarando levantada la ca- 
ducidad de la mina "Cerina" (Expe- 
diente No 85.100/45), ubicada en el 
Departamento Las Heras, Distrito Mi- 
nero de Uspallata, Provincia de Men- 
doza. — Expediente N'-' 104,426/50. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos Aires, agosto 14 de 1950. 
Vis! o lo solicitado a fs. 1, atento que 
en el informe precedente se acredita el 
pago exigido por el ine. 3'.' del Art. 7? 
de la Ley 10.273 y de conformidad con 
lo eslablecido por la Disposición Minera 
N? 257-50, recaída en el Expediente nú- 
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mulada T>°~ e ' Gobierno de la Frov. de 
lünere Ríos. (Pág. 2). 
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20.6Í2JG0. — Ratiñean.se ios términos de 
!a Resol. Ministerial de fecha 15!i¡36 
de! M. do Agricultura y Ganadería. (Pá- 
gina 3) . 
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cultura y Ganadería. (Pág. -í) . 

22.7S3150. ■— Aeéptanse renuncias. (Pá- 
gina 5) . 
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22.974, 22.975150. — Aceptase renun- 
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23 $!68|50. — - Facultades sobre designación 
<lc persena! transitorio jornalizado en si 
M. de Salud Pública. (Pág. 1>, 



MINISTERIO DE 
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24.216150. — Constituyese unu comisión 
para estudiar y proyectar la unificación 
do procedimientos y la tipificación de 
formularios de! servicio telegráfico. (Pá- 
gina 1), 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
"5? PREVISIÓN 

Res. R.N.T. A.S.D. N'.> 42150. — Corte, 
emparve, ensilaje, enfardeíamiento y 
transporte de alfalfa correspondiente a! 
cielo del año 1950151. — (Pág. 2). 

lies. D.N.T.A.S.D. S"? 41|50. — Con- 
diciones de trabajo y escala de sala- 
rios para la recolección y manipuleo 
de las fruta-s de verano. (Pág. 4) . 

Boa. D.N.T.A.K.T). Kf 43(50. — Fijan- 
so eondi'iones de trabajo y salarios pa- 
ra obreros ocupados en todas las tareas 
de cultivo del algcdonero, ciclo 19501 
51, en la Prov. de Catamarca, (Pág. 5). 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIA MINERA : 

(Pág. 14) 
MINISTERIO DE JUSTICIA 



R.EGISTP.0 PROPIEDAD INTELECTUAL: 
(Pág. 21) 



Crónica Administrativa 



MINISTERIO DE FINANZAS 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA: 

Estado de los Bancos. (Págs. 8 y 9) 



Avisos 



LICITiCIONES: 



Nuevas. 
Anteriores 



(Pág. 6) 
(Pág. 105) 



E D TCTOS JUDICIALES : 

Nuevos y anieriores. (Pág. 7) 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 
SOCTAL: 



Anteriores. 



Nuevos. 
Anteriores. 



CONTRATOS: 



(Pág. 7) 



(Pág. 34> 
(Pág. 65) 



AVISOS DIVERSOS: 



Nuev 



REMATE: 
eTuevo.-, y anteriores. 



(Pág 



TRANSFERENCIAS: 



Nuevas. 
Anteriores. 



(Pág. 49) 
(Pág. 50) 



CONVOCATORIAS: 



Nuevas. 
Anteriores. 



(Págs. 5 y 581 
(Pág. 55) 



REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS: 
(1 suplemento de 16 páginas) 
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3.731. — Caja Nacional do Ahorre Pos- 
tal. (Pág. 33). 
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Inver-iones v Administraciones. (Pági- 
na 112). 



A V I S O — - 



Desde el 20Í11Í50 riee el siguiente horario: 
Para avisos y suscripciones de 7.30 a 11.30 horas 



mero 135.216-49, decíáraso levantada la. 
caducidad de la mina "Covina" (Expto. 
85.1.00-45), supeditando los derechos emer- 
gentes de dicho acto a los alcances del 
Art. 40 de 3a Constitución Nacional. 
Hágase saber y constar, publíquese, re- 
póngase, desglósese para su entrega al 
interesado, si lo solicitare, la boleta de 
fs. 7, tómese nota por Ja Asesoría Téc- 
nica y Policía Minera v agréguees al 
Expto. 135.216-49. D. M." No 413-50. — 
(Fdo.): Dr. Perfecto J. Sánchez Direc- 
tor General de .industria Minera. — 
Julio César (,'ataldi, El Escribano de 
Minas. 

<!.27|lINv 5.742-v.27ill|50 



Disposición de archivo de la autorización 
para extraer arena en el Departamen- 
to Iguazú, Territorio Nacional de Mi- 
siones, presentada a nombre de la So- 
ciedad Auxiliar Fabril Agrícola y Co- 
mercial (Safac) S. A. — Expediente 
N» 3.285/4G. 

Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos A:res, setiembre 21 de 1950. 
Autos y Vistos: La rebeldía certificada 
precedentemente por el actuario y el 
apercibimiento contenido en el emplaza- 
miento de fs_ 75, El Director Nacional de 
Minería, Dispone: 1' Declárase eaiucndo 
el presente permiso precario de extracción 
de arena. — 2' Hág'ase saber, publíquese, 
comuniqúese, repóngase, tomen nota los 
Registros Protocolar v Gráfico v archí- 
vese. D. M. No 479-50. — (Fdó.): Dr. 
Perfecto J. Sánchez, Director General. — 
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi- 
nas. 

e.27 i ll-N'í 574:!-v.27!ll|50 



Disposición declarando levantada la ca- 
ducidad de la mina "La Crióla" (Ex- 
podiente N> 178.280/42), ubicada' en 
el Departamento Río Chico, Territorio 
Nacional de Santa Cruz. — Nota nú- 
mero 3.871149. 

Año del Libertador General San Mar- 
tín, Buenos .Aires, junio 20 de 1950. 
Visto lo solicitado a fs. 1. atento a que 
a fs. 4, se acredita eLpogo exigido par 
el inc. 3« de] Art. 7? ¿lo la Ley No 10.273 
y do conformidad con lo establecido por 
la Disposición Minera N'-' 257-50, recaída 
en el Expediente N? 135.216-49, declárase 
levantada la caducidad de la mina "La 
Criolla" (Expíe. 178.2S0-42), supeditando 
los derechos emergentes de dicho acto a 
ios alcances del artículo 40 de la Cons- 
titución Nacional. Hágase saber y cons- 
tar, publíquese, repóngase, desglósese pa- 
ra su entrega al interesado, si la soli- 
citare, las boletas de fs. i y 12, tómese 
nota, por la Asesoría Técnica y Policía 
Minera v agregúese al Expedbnte nú- 
mero 135.216.-40. D. M. No 3*3-50. _ 
(Fdo.): Dr." Perfecto J. Sánolr ¿, Direc- 
tor General de Industria Minera. — 
Julio César Ca'aldi, El Escribano de 
Minas. 

0.27; UN"» 5.74i-v.27;Hj50 

Disposición concediendo a la Señora 
Haydée Ofelia A. Fernández Copel lo 
de Balvei'de, permiso para reconoci- 
miento de Aluviones Auríferos, cu el 
Departamento Al uminé, Territorio 
Nacional del Nouquéu, Expediente 
N9 136.035(49. 

Año del Libertador General San Martín 

Buenos Aires, Octubre 23 de 1950. 

Y Vistos: la presente solicitud de per- 
miso de reconocimiento de aluviones 
auríferos, formulada por doña Haydée 
Ofelia A. Fernández Copello de Bal- 
verde, y Considerando: Que se han 
cumplido los requisitos formales exigi- 
dos por el Código de Minería y sus 
reglamentaciones, sin que se hayan for- 
mulado oposiciones; Por ello, de acuer- 
do a lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería y de conformidad 
con las facultades conferidas por e! 
Superior Decreto No 26.722149, El Di- 
rector Nacional de Minería Dispone: 
19 Otórgase a doña Haydée Ofelia A. 
Fernández Copello de Balverde. permi- 
so para reconocimiento de aluviones 
auríferos en el Departamento Aluminé 
Territorio Nacional del Neuquén, por 
el término de Ciento Noventa (19 0) 
días y en una superficie de Setecientas 
Treinta y Ocho (738) Hectáreas ubica- 
das do acuerdo con el registro gráfico 
efectuado a fs. 3, dentro de los lotes 
30, 31, 114, 119, 120, 128 y sin núme- 
ro de la Sección C. de la Zona Andina, 
del Departamento Aluminé del Territo- 
rio ya mencionado. Adopta la forma 
de un polígono irregular definido de la 
siguiente manera: Al Este poligonal áe 
20.000 m. de longitud paralela al eje 
del Río Aluminé y trazada a 250 m. 
al Este del mismo; Al sud' recta per- 
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pendicular al primer elemento de la 
poligonal del eje y trazada por la con- 
fluencia del arroyo Eancahué con el 
río mencionado; Al Oeste una poligo- 
nal que pasa sucesivamente por el ejo 
del Río Aluminé hasta el límite Norte, 
de la propiedad de los señores Teodor 
Camino Gara y y Fermín Irribarreu 
Arrotzarena siguiendo luego una poli, 
gonal de 10.500 m. de longitud traza- 
da a 25 m. al Oeste .del eje del Río 
Aluminé y finalmente * al Norte recta 
que une los extremos Norte de los lími- 
tes Este y Oeste antes definidos. — 2? De 
acuerdo con el art. 28 cet Código de 
Minería, el término del permiso comen- 
zará el día 22 de noviembre próximo 
y vencerá el 31 de mayo de 1951. — 
39: Antes de la iniciación del término 
del permiso, la interesada acreditará 
haber abonado la cantidad de Cuatro 
Pesos ($ 4,00 mn.) Moneda Nacional 
en concepto de canon minero (inc. 3-? 
art. 271 del Código de Minería). En 
su defecto, el permiso será declarado 
caduco. — 49: La permisionaria queda 
obligada a cumplimentar y observar las 
instrucciones impartidas a fs. 6S, que 
forman parte de esta disposición. — 
5o: De acuerdo con las disposiciones 
del art. 99 del Superior Decreto del 3 
de marzo de 1905, para obtener la de- 
volución del depósito de garantía la 
interesada deberá acreditar haber ins- 
talado los trabajos, en la forma indica- 
da por el apartado 4o de las instruccio- 
nes impartidas a fs. 68. — 69: El pre- 
sente permiso, en cuanto respecta a 
las sustancias mencionadas por el inc. 
I» del art. 49 del Código de Minería, 
no afecta los derechos quo acuerda ef 
Art. 70 de dicho Código, siendo su 
línico efecto el de constituir un derecho 
de prioridad, a favor de la permisiona- 
ria, para acogerse a lo que establece ei 
art. 76 del mismo. — 7o: Hágase sa- 
ber, regístrese, publíquese, comuniqúe- 
se, dése testimonio, repóngase, tómese no- 
ta por el Registro Protocolar e Inspec- 
cionas y Mensuras Mineras; cumplido, 
Resérvese. Disposición Minera N9 560j 
50. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez. Di- 
rector General a!c. Dirección Nacional. . 
Buenos Aires, Octubre 31 de 1950. Re- 
gistrado bajo el N9 4.402, folio 274 
del Registro de Cáteos y Exploraciones 
de! territorio nacional del Neuquén 
(Tomo XII) a favor de la Señora Hay. 
dée Ofelia A. Fernández Copello de 
Balverde. Fdo: Francisco B. Úrtubey, 
Escribano de Minas. 

Francisco B. Urtubey, Escribano de 
Minas. 

e.27¡ll-No 5.745 - v.27|ll¡50. ■ 



Disposición concediendo a la señora Ma- 
ría Angélica Falatucci de Cedrón, per- 
miso exclusivo para explorar o catear 
sustancias de la primera y segunda ca- 
tegoría con exclusión de las de apro- 
vechamiento común en el Departamen- 
to Magallanes Territorio Nacional d*s 
Santa Cruz, Expediente No 136. 034149. 

Año del Libertador General San Martín 

Buenos Aires, octubre 30 de 1950'. — ■ 

Y VISTOS: La presente solicitud de per- 
miso de cateo o exploración formulada 
por la señora María Angélica Palatuecí 
de Cedrón, y CONSIDERANDO: Que 
se han cumplido los requisitos formales 
exigidos por el Código de Minería y sus 
reglamentaciones, sin que se hayan for- 
mulado oposiciones; Por ello, de acuerdo 
con lo establecido por el art. 2-5 del 
Código c'e Minería y de conformidad 
con las facultades conferidas por S. 
Decreto No 26.722|49. — El Jefe del 
Servicio de Autoridad Minera Dispone: 
lo Otórgase a doña María. Angélica Pa- 
latuecí de Cedrón permiso exclusivo pa- 
ra explorar o catear sustancias de la 
primera y segunda categoría, con cxclu- 
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sión de las de aprovechamiento común, 
en el Departamento Magallanes, del Te- 
rritorio Nacional de Santa Cruz, por 
©í término de trescientos (300) días, y 
en una superficie de dos mil (".000) 
hectáreas, de acuerdo con el registro 
gráfico de fs. 5, dentro de los' lotes 17 
y 18, Fracción A, de la zona de San 
Julián, Departamento y Territorio an- 
tes mencionados, en forma rectangular 
de: S.000 metros en dirección Este-Oes- 
to por 2.500 ni. de modo que su baricen- 
tro se encuentra a 1.250 m. al Sur del 
Cerro Cónico Truncado. — 2? De acuer- 
do con el art. 28 del Código de Minería, 
el término del permiso comenzará el día 
30 de noviembre próximo y vencerá el 
25 de setiembre de 195'!. — 3c Antes 
de 3a iniciación del término del permiso 
la interesada acreditará haber alionado 
Ja cantidad de odio pesos ($ 8 — m|n.) 
moneda nacional, en concepto de canon 
minero (ine. ?>9 art. 271 del Código de 
Minería). En su defecto el permiso será 
declarado caduco. — 4? La permisio- 
saria queda obligada a cumplimentar y 
observar las instrucciones impartidas a 
fs. 24. que forman parte de esta Dis- 
posición. — 5<? Hágase saber; regístrese; 
publíquese; comuniqúese; dése testimo- 
nio; repóngase; tómese nota por los 
líegistros Protocolar y Gráfico e Inspec- 
ciones y Mensuras Mineras y liesérvese. 
Disposición Minera N? 583-50. Fdo.: Dr. 
Agustín L. E. Drago. A|C. Servicio de 
Autoridad Minera. — Buenos Aires, no- 
viembre 6 de 1950. Registrado -bajo el 
No 6S7. folio 40 del Registro de Cáteos 
y Exploraciones (Tomo XII) a favor 
de la señora María Angélica Palatucci 
de Cedrón. Fdo.: Francisco B. Lrtubey, 
Escribano de Minas. 

e.27.|ll-N? 5.746-v.27;ll¡50 

Disposición modificando la ubicación de 
la concesión de permiso exclusivo para 
■explorar o catear sustancias de la pri- 
mera y segunda categoría, con exclu- 
sión de las de aprovechamiento común, 
carbón, asf al titas y demás combusti- 
bles sólidos, en el Departamento Lon- 
copné, Territorio Nacional del Neti- 
Cruén, Expediente N? 34i.U50i-.19. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Buenos Aires, junio 30 de 1950. 

■ Y isla la rectificación informada a 

fs. 40 y atento a que resta cumplir, pu- 
ya la misma, los requisitos exigidos por 
ei Art. 25 del Código de Minería sus- 
péndase el término y los efectos del per- 
miso otorgado a fs. 35:36. llágase cons- 
tar en su consecuencia, dicha rectifica- 
ción al margen del Registro N-' 4.277 del 
Protocolo XII de Exploraciones del Ne li- 
quen (T- 127) y publíquese edictos ree- 
y de oficio en el Boletín üí'i- 
^ seguidos Iht- 
) a quitóles se 
deducir opo- 
les fijará por 
la Dirección 
General, todo de conformidad con el Art. 
25 de! Código de Minería. llágase saber, 
comuniqúese, repóngase, tórnese por la 
Asesoría 'técnica y la Policía Minera. — 
Fdo.: Dr. Perfecto «T. Sánchez. Director 
Genera! de Industria Minera. "Dicho 
pedimento lia quedado ubicado dentro del 
lote 10 de la fracción A, y lote 20. de la 
Fracción B, S¡cc ; ón XXXI, del Depar- 
tamento Loneopué del Tendí orio .Nacio- 
nal del Xcuquén. — Adopta la forma 
de polígono irregular determinado mi- 
diendo sucesivamente y a partir de un 
punto A; 2.500 m. al Este, 2.000 me! ros 
al Sud, 3.500 ni. ai Oeste, 2.00 m. al 
Su 3, 1.500 m. al Oeste, 4.000 m. al Nor- 
te y 2.500 m. al Este. El punto A, 
Be encuentra a 3.000 m. al Sud del esqui- 
nero Nor-Oeste d;.-l lote 20, Fracción B, 
Superficie 1.300 has. Buenos Aires. Ju- 
lio 5 de 1950. — De conformidad con lo 
dispuesto precedentemente, se dejó cons- 
tancia al margen del Registro N-' 4.277, 
folio N» 127, del Protocolo (Tomo XII) 
fle Cáteos y Exploraciones, del Territo- 
3fit> Nacional le! Neuquén. Conste. Fdo.: 
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi- 
nas. — Entre lineas: ''días" vale. — 
Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi- 
nas. 
; G.24.!ll-Nf 5.500-v.7M-2¡50 



eial durante diez (10) día 
mando por veinte dias (20 
consideren con derecho a 
sieioms a cuyo efecto se 
carteles a las puertas de 



Modi '"ación de ubicación de la solici- 
ta! (le por-ml-o de cateo para sustan- 
cias de la p-i era y segunda catego- 
ría con cxclu.'ión de las de aprove- 
chamiento común, carbón, asfaltitas 
y demás confluís* ¡bles sólido-, en los 
Departamentos Loneopué y Ficun- 
elies. Territorio Nacional del Wett- 
i íjuéii, Expo-Mouto Nc 204. ó fitl-4 7. 
Año riel Libertador General San Mar- 



tín, i Informe N^ 773-50. Buenos Aires, 
agosto 24 de 19 50. Atento a lo re- 
suelto en la Disposición Minera nú- 
mero 2 7 4-50, recaída en el Expediente 
135.266-49, la zona para cateo solici- 
tada en autos ha sido modificada, que- 
dando ubicada en los planos de Regis- 
tro Gráfico, dentro de los lotes 6 y 15, 
fracción D, sección XXXI, Departamen- 
to Loneopué y Pieunches, Territorio 
Nacional del Neuquén, en forma de un 
polígono irregular determinado por los 
siguientes límites: Al Norte, recta de 
3.000 m. de longitud en dirección Este 
Oeste, cuyo extremo Oeste se halla a 
3.166.50 m. al Norte de un punto A, 
que se encuentra a 2.700 m. al Este 
del esquinero Sudoeste del lote 6 men- 
cionado; al Oeste, recta de 6.333 m. en 
dirección Norte Sud, cuyo punto me- 
dio concuerda con el punto A; al Este 
una poligonal de tres lados, que de 
Norte a Sud, se definen de esta mane- 
ra: el primer lado en dirección Norte 
Sud, pasa por un punto que se halla a 
3.000 ni. al Este del punto A, el se- 
gundo laclo, es una recta en dirección 
Este Oeste que pasa por un punto B, 
que se halla a 7.000 m. del puente so- 
bre el Río Agrio (Bajada del Agrio), 
medidos sobre el eje de la Ruta Na- 
cional Nc 40 en dirección Norte, el ter- 
cer lado, recta en dirección Norte Sud, 
que pasa por un punto que se halla a 
2.200 m. al Oeste del punto B, y final- 
mente al Sud, recta en dirección Este 
Oeste, que pasa por un punto que se 
halla a 3.166.50 ni. al Sud del punto A. 
Entre los límites descriptos se encie- 
rra una superficie de aproximadamente 
1.250 Has. Deberá dejarse constancia 
de dicha modificación en el libro de 
exploraciones respectivo, y su publica- 
ción de oficio (ya que las causas que 
motivaron la presente modificación son 
puramente de orden técnico de esta Di- 
rección General), debiendo efectuarse 
las comunicaciones y notificaciones de 
práctica. Asesoría Técnica. Fdo.: Ángel 
Dominion! Buenos Aires, agosto 2S de 
19 50. Hágase constar en el Registro 
N9 4.066 del Protocolo XI de Explo- 
raciones del Neuquén (F<?. 368) la rec- 
tificación informada precedentemente. 
Fecho, publíquese edictos en el Bole- 
tín Oficial, de oficio atento a las cir- 
cunstancias señaladas en el informe 
precedente, y por el término de diez 
(10) días seguidos (Art. 2 5 del Código 
de Minería), y fíjense carteles a las 
puertas de la Dirección General, lla- 
mando por veinte (20) días (Art. cit. ), 
a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, hágase saber al 
interesado, comuniqúese a las autorida- 
des locales y tómese nota por la Ase- 
soría Técnica. Fdo.: Dr. Perfecto .1 . 
Sánchez, Director General. Buenos Ai- 
res, agosto 31 de 1950. Se dejó cons- 
tancia al margen del Registro NO 4.066, 
folio -Nu 36S, del Protocolo NO XI de 
Cáteos y Exploraciones del Territorio 
Nacional del Neuquén. Conste. Fdo.: 
Julio César Cataldi, el Escribano de 
Minas. — Francisco B. ürtubey. Escri- 
bano de Minas. 

e.24|ll-Nc 5.501-v.7¡12jó!) 



Solicitud de permiso de cateo para sus- 
tancias de la primera y segunda cate- 
goría, con exclusión de las de aprove- 
chamiento común, en el Departamento 
Pilcaniyeu, Territorio Nacional del Río 
Negro, del señor Juan Manzur Jalil, 
Expediente X'-' 104.210,50. 
Pilcaniyeu, (llío Negro) abril 7 de 
1050, Año del Libertador Genera! Sau 
Martín. — Señor Director de Minas, 
Geología de Ja Nación. El que suscribe 
Juan Manzur Jalil de estado soltero de 
veinticuatro años de edad, de profesión 
mecánico, argentino, Matrícula 3.544.527, 
clase mil novecientos veinticinco, con 
domicilio legal eii Pilcaniyeu, Territo- 
rio Pío Negro. Aute ei señor Director 
se presenta y expone, deseando efectuar 
exploraciones en busca de minerales do 
primera, segunda y tercera categoría, en 
terreno alambrado explotado con gana- 
dería y cuya propiedad es Fiscal en el 
lugar denominado Raylmso del Departa- 
mento de Pilcaniyeu en las leguas "B" 
y "C" del lote treinta y tres de la 
Sección Novena del Territorio Nacional 
di- Pío Negro por una zona de quinien- 
tas hectáreas tomandr como punto de 
referencia de mi pedido de exploración 
y cateo como punto céntrico de la di- 
visoria de las leguas "B" y "C" sobre 
el camino Oficial Ruta cuarenta que a. tal 
efecto adjunlo a la présenle un croquis 
sacado de los Planos de Siib ni visión 
de la Dirección de Tierras. En los tra- 



bajos de exploración y cateo se emplea- 
rán cinco personas con palas, picos v 
barrenos de mano. Y como constancia 
labré un acta número' veintiséis en la 
Oficina ele Correos de Pilcaniyeu, Rio 
Negro, con fecha hoy siete de abril a 
horas diez del año mil novecientos cin- 
cuenta. — Fdo.: Será Justicia • Juan 
Manzur Jalil. — Recibido en mi oficina 
hoy doce de mil novecientos cincuenta 
siendo las doce horas cincuenta y nueve 
minutos, acompaña croquis. Conste. Fdo. 
Julio César Cataldi el Escribano de Mi- 
nas. Informe N« 752:50, Buenos Aires, 
agosto 11 de .1050. Ei presente expe- 
diente se refiere a una solicitud de per- 
miso de cateo para lar sustancias de la 
primera y segunda categoría, con exclu- 
sión de las de aprovechamiento común, 
en el Departamento Pilcaniyeu del Terri- 
torio Nacional del llío Negro, presentada 
por el señor Juan Manzur Jalil, en terrenos 
que según manifestación del interesado, 
son de propiedad fiscal. La zona solici- 
tada de 500 Has., ha quedado ubicada 
en los planos de Registro Gráfico, den- 
tro de las - leguas b y c de! lote 33 de 
la Sección IX, Departamento y Terri- 
torio antes citados, en forma de rectán- 
gulo de 2.500 m. en dirección Norte 
Sud por 2.000 m., de modo que el esqui- 
nero Sudeste se encuentra a 1.250 m., 
al Sud de tni punto que se halla a 250 m. 
al Oeste del vértice Sudeste de la le- 
gua b del lote 33 mencionado. Dentro 
de la zona prohibida (R. M. del 3F1JI1). 
no figura otro pedimento de igual natu- 
raleza a nombre del interesado. Reuni- 
dos ios requisitos legales de fondo y 
forma, corresponde ordenar el registro 
y publicaciones, de acuerdo a lo pros- 
cripto por el Art. 25 del Código de Mi- 
nería. Asesoría Técnica. — - Fdo. Auge! 
Oominoni. Buenos Aires, 14 de agosto de 
1050. Regístrese, publíquese en el Bo- 
letín Oficial y fíjese cartel aviso a las 
puertas de la Dirección General, de con- 
formidad con lo establecido por el 
Art. 25 de! Código v de Minería. Coran 
níquese, notifíquese, repónganse los sellos, 
tómese nota por la Asesoría Técnica y 
resérvese en la Escribanía de Minas hasta 
su oportunidad. — Fdo. Dr. Perfecto J. 
Sánchez, Director General de Industria 
Minera. Buenos Aires, septiembre 5 de 
1050. Registrado bajo el" N* 017, folio 
2S7 del Registro de Cáteos y Explora- 
ciones del Territorio Nacional de Río 
Negro (Tomo II) a favor del señor Juan 
Manzur Jalil. — Fdo. Julio César Ca- 
taldi, el .Escribano de Minas. — Fran- 
cisco B. ürtubev, Escribano de 'Minas 
Adsto. 

$ 340.--- e.22;il-N' 1.1 03-v. 54 2:50 

Petición de mensura de tres pertenencias 
de la mina de baritina denominada 
"La Esperanza", del señor David 
Klainbard, ubicada en el Departamen- 
to Pehuenches, Territorio Nacional del 
Neuquén. — Expediente N° 130.847-49. 

Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, 5 de agosto/50. — Se- 
ñor Director General de Industria .Mine- 
ra Dr. Perfecto J. Sánchez. S;D. — - El 
que suscribe Bruno B. Gclber, en repre- 
sentación del señor David Klainbard, en 
el Expediente N° 139.S1-7-49 se presenta 
y solicita: Se revoque la disposición re- 
caída en el presente documento por ra- 
zones de familia que no le han permiti- 
do a mi poderdante cumplir con el pla- 
zo., fijado por el art. 14 de la Ley 10.273. 
Solicitando por consiguiente la prosecu- 
ción del trámite pidiendo las tres perte- 
nencias correspondientes. Las tres per- 
tenencias son de forma rectangular de 
300 m. en dirección Norte 45° Este por 
200 m., de modo que el punto de des- 
cubrimiento donde se encuentra la labor 
legal coincide con el centro de la perte- 
nencia X 1 ? 1. Será Justicia. Fdo.: Bruno 
B. Gclber. — Informe N? 802-50. — 
Buenos Aires, septiembre 20 de 1950. — 
La presente petición de mensura de tres 
pertenencias para la mina de baritina 
denominada "La Esperanza", del señor 
David Klainbard, ha quedado ubicada en 
los pimíos de Registro Gráfico dentro del 
lote 25, fracción IX sección X.XX, De- 
partamento Pehuenches, Territorio Na- 
cional del Neuquén. La descripción de 
pertenencias es la siguiente: Pertenen- 
cia N? 1. — ■ Adopta la forma rectangu- 
lar de 300 m. en dirección Norte 70° 
Oeste por 200 metros, de modo que su 
baricentro coincide con la extracción de 
le mucslra y la labor legal hallándose ¡i 
o. 000 m. al Norte 75= 30 •' Oeste de la 
desembocadura del Río Salado con el 
Río Neuquén, superficie (i has. I'ertenea- 
eias Nros. 2 y 3. — De la. miaesa forma. 



dimensiones y rumbos que la mencionada' 
precedentemente y ubicadas de modo qu» 
sus vértices Este coinciden con los vérx 
tices Norte de las pertenencias N 1 ? 1 j¡ 
N" 2, respectivamente. Reunidos los re- 
quisitos técnico légrales, atento la Disposi- 
ción N? 303-50, corresponde ordenar las 
publicaciones de acuerdo a lo proscripto 
por el art. 231 del Código de Minería. 
Registro Protocolar. Fdo.: Julio César 
Cataldi ■ El Escribano de Minas. — Bue- 
nos Aires, 4 de octubre de 1950. — Pu- 
blíquese en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días y fí- 
jese cartel aviso a las puertas de la Di» 
rección General (Art. 119, cotif. 231 y, 
233 del Código de Minería), llamando* 
por quince días (Art. 235 ídem) a quie« 
nes se consideren, con derecho a deducix; 
oposiciones. Hágase saber con la foja 3 
de estas actuaciones, comuniqúese, tornea 
se nota por la Asesoría Técnica y aoredií 
te el peticionante, en el término do 
treinta días, haberse efectuado la publi-.- 
cación ordenada, bajo apercibimiento de 
declarar abandonado el trámite <¡c au- 
tos. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez - Di- 
rector Genera). — Francisco B. l'rtu- 
bev - Escribano de Minas Adsto. 

e.20jl.'l-N? 915-v.20.11;50 

c.27:ll-N? 015-v.27'll 5» 
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Petición de mensura de seis pertenencias 
de la mina de plomo, plata, cobre f 
cinc, denominada ' 'Ondina", de la 
Compañía Minera Metalífera de Co- 
modoro Rivadavsa, Departamento Sen» 
guerr, Zona Militar do Comodoro Ri- 
vadavia, Expediente N" 1.7». 535. 12. 
Buenos Aires, Octubre de IP4S. — > 
Señor Director de Minas y Geología. --» 
Domingo Nogues, cu representación de la 
Compañía Minera Metalífera de Como-» 
doro Rivadavia, solicitante de la Mili» 
"Ondina", expone: Que recientes tra* 
bajos topográficos efectuados por la Co» 
misión Argentino-Chilena de Limóos y. 
al Instituto Geográfico Militar Argen- 
tino, lian venido a aclarar la contusa 
situación reinante en la zona de Lago 
Fontnaun, no sólo en lo referente a los 
límites internacionales, sino también a 
los límites de los lotes pasíoriles quss 
sirven de referencia para ¡a ubicación 
de las muías. — Que apoyándose mi re- 
presen lada en aquellos trabajos ha podido 
a su vez ubicar cu forma correcta la 
mina solicitada en el Expte.: 178.535 42, 
comprobando que la ubicación dada al 
hacer la petición de mensura difiere el© 
la verdadera a causa de la confusión 
antedicha, y en consecuencia declaro;! 
Que vengo a rectificar los términos d@ 
la pelición de mensura correspondiente 
a la Mina "Ondina" registrada bajo el 
N'-' 00!) con fecha 10 de septiembre de 
1942, Ja cua[ debe quedar eo los térmú 
nos siguientes: El punto de partid, par» 
la mensura de la mina "'Ondina" ser& 
ei descubrimiento llamado "Ondina", 
que se encuentra en un punto situado ea 
la Sección GILÍ. Fracción A, de la Go* 
bernaeión Militar de Comodoro Bit-rula» 
vía, a 776 (setecientos setenta y seis)! 
metros- a! Oeste del esquinero Nordeste 
del lote 10 (diez y seis;- y ;t 330 (¡res- 
«■cutos treinta) metros al Sud. mismo 
esquinero. — E! esquinero K« 10 de esta 
mina quedará ubicado a 3 (tres; metros 
id Sudeste y a SO (ochenta,) meiro.-. al 
Nordeste del mismo punto de paluda 
mencionado. — Todos, los demás esqui- 
neros quedarán, con respecto al N' 10, 
en ia misma posición declarada en la pe», 
tición original antedicha. — Provea el 
señor Director Genera 1 , de conformidad 

y Será Justicia. — Fdo.: 1). No-rio-s. i, 

Recibido en mi Oficina hoy octubre cu a-, 
tro de mil novecientos cuari.-nia y oche 
siendo las doce horas tres minutos, 
Conste. — Fdo.: Julio César Cataldi. EE 
Escribano de, Minas. — Buenos Airea,, 
diciembre 14 de 1948. — Las seis perte- 
nencias solicitadas de la mina de plomo, 
plata, zinc, y cobre denominada "On- 
d na", han sido ubicadas en los planos 
de esta Oficina, de acuerde al croquis 
de fecha 7XIL4S; dentro de los lotes 
15 y 16, Fracción A, Sección Gilí, De- 
partamento Pío Senguerr, de la Zona Mi- 
litar de Comodoro .Rivadavia. -— Ife'a» 
cionamiento. — El punto de partida será, 
el descubrimiento llamado "Ondina" qu9 
se halla a 330 ni. a! Sud de un punto 
situarlo a 776 m. al Oeste del esquinero 
Noreste del lote 16 mencionado. — El 
esquinero Norte de la pertenencia Ni IV 
se halla a 80 ni. al Norte 45° Este de 
un pinito que se halla a 3 m. al Sud 
-15° Este del punto de partida mencio- 
nado. -- Prcter.encia N» IV. — Adopta 
la forma de rectángulo de 300 m. en, 
dirección Norte 45° Este por 200 m. 
©acerrando catre sus límites una suner» 
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ik'ode ti Has. — Pertenencia N» III. 
■i--' Aféela- la forma de rectángulo de 
300 m. en dirección Norte 45° Este por 
200 m. de manera que su vértice Este 
coincide con el esquinero Norte de la 
Pertenencia N'-' IV. Superficie 6 Has. 
- — Pertenencia N" II. — De la misma 
forma, dimensiones y rumbos que la 
JS"' í ti y orneada de manera que su 
vértice Sed se halla a 50 m. al Sud 45° 
Este de| esquinero Norte de la perte- 
nencia N« IV. — Pertenencia N* I. — 
De la misma forma, dimensiones y rum- 
bo» que la pertenencia No II y ubicada 
de manera que su vértice .Sud coincide 
con el esquinero Este de la N' IX. — 
Pertenencia N'-' V. — Afecta la forma 
de rectángulo de o 00 m. en dirección 
jS'ortc 45° Este por 200 m, y ubicada 
tic manera que su vértice Este se encuen- 
tra a -5 in. n] Sud 45° Este del esqui- 
nero Sud de la pertenencia N 1 ' III, en- 
cerrando entre sus límites una superficie 
de ti fias. — Pertenencia N? VI. — De 
ia misma forma dimensiones y rumbos 
que la N? V" y ubicada de modo que su 
-vértice Norte coincide con el esquinero 
Oeste de la pertenencia N? V. — Se 
superpone a los lixptes. : 202.410J47 y 
203.750 47. hallándose a 3 Rms. 30 u>. 
de la .frontera Argentino-Chilena, y 
afectado por el Decreto No 14.5S7J40. 
■ — Se hace notar que se ha introducido 
lina variante al desplazar el punto de 
descubrimiento denunciado (lis. 1) y pu- 
blicado ( fs. 24; con el que ahora se 
empuja para vincular las pertenencias so- 
ilicitacbís. — Registro Gráfico. — Fdo.: 
Agr. Nac. David S. "Kusnier. Jefe de 
Registro Gráfico. - Que muy probable- 
mente ¡a falla de aplicación, más amplia 
en ¡n.¡ anteior escrito, ha motivado las 
observaciones de la Asesoría Técnica de 
que se me ha dado vista. — \ oy a acla- 
rarlo. — El lugar de extracción de la 
muestra no se rectifica ni ha variado, 
es e-t mismo en que aquella se encontró 
y se manifestó oportunamente en estas 
actuaciones. — Ocurre sí, que los nuevos 
pianos y mapas lian precisado mejor la 
ubicación pero siempre de la misma cosa, 
— Consiguientemente, siempre el descu- 
brimiento so hizo dentro del terreno del 
cateo donde se trabajaba, ya que tam- 
bién ese cateo se ha ubicado en la rcali- 
'dad y conforme a los nuevos planos más 
exactos. — Aún suponiendo que el descu- 
brimiento estuviera fuera del límite del 
«atoo, nada obstaría a su validez, pues 
se habría obtenido en terreno franco ya 
que las solicitudes de exploración son 
de fecha posterior. — Quiera el señor 
Bireernr General proveer, en la forma 
pedida. — Será Justicia. — Fdo.: Iván 
<J. D. Kerr. Buenos Aires, septiembre 10 
do 19-üi. --- Visto lo solicitado a fs. 8S 
y atento a las razones alegadas a fs. 92, 
déjese sin efecto, en todas sus partes, la 
disposición de fs. 8-1 y, en su consecuen- 
cia, publíquese en el Boletín Oficial la 
rectificación de petición de mensura de 
pertenencias de fs. 73, el informe de 
ís. 75 y el punto l'-' del escrito, de fs. SO 
de acuerdo con lo dispuesto por el 
Art'-' 231 de! Código ele Minería, con la 
aclaración de que el cambio del punto 
de descubrimiento que. según manifes- 
tación del interesado, es simplemente de 
ubicacicu gráfica, se acepta bajo su ex- 
clusiva responsabilidad, quedando supe- 
ditado a las comprobaciones pertinentes 
que efectuará el perito mensurador. — 
Eí.jese cartel a las puertas de la Direc- 
ción General, eomuníouese, notifíquese. 
tómese nota por la Asesoría Técnica v 
repóngase. — Fdo.: .Dr. Perfecto J. Sán- 
chez Director General do Industria Mi- 
nera. — Francisco B. Prfubev. Escribano 
. de Alinas Adsío. 
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1 Petición de mensura de seis pertenencias 
de la mina de plomo, zinc, cobre y 
piata, aenommaaa '•concordancia ", 
de la Compañía Minera Metalífera do 
Comodoro Rivadavia, Departamento 
Sío Senguerr, Zona Militar d e Jomo- 
cloro Rivadavia. — Expediente núme- 
ro 170.20S-42. 

,- Buenos Aires, octubre de 1,948. — He- 
Sor director de Minas y ficología: Do- 
.mingo Nogués, en representación de la 
Compañía Minera Metalífera de Como- 
doro. Rivadavia, solicitante de la mina 
" Concordancia ", en el -Expíe. 179.206- 
42, expongo: Que recientes trabajos topo- 
gráficos efectuados por la Comisión Ar- 
gentino-Chilena de Límites y el Ins- 
tituto Geográfico Militar Argentino, han 
venido a aclarar la confusa situación rei- 
nante en la zona de Lago .Fontana, no 
fiólo en lo referente a los límites inter- 
nacionales, sino también a los límites de 



los lotes pastoriles que sirven de refe- 
rencia para Ja ubicación de las minas. 
Que, apoyándose mi representada en 
aquellos trabajos lia. podido a su vez ubi- 
car en forma correcta ¡a mina solicita- 
da en este expediente, comprobando que 
la ubicación dada al hacer la petición 
de mensura difiere de la verdadera a 
causa de la confusión antedicha, y en 
consecuencia, declaro: Que vengo a rec- 
tificar los términos de la petición de 
mensura correspondiente a la mina "Con- 
cordancia", registrada bajo el Ni 620 
con fecha 7 de marzo de 19-1-4, la cual 
debe quedar en los términos siguientes: 
El punto de partida para la mensura de 
la mina "Concordancia'' será el descu- 
brimiento llamado "Concordancia'', que 
se encuentra en un punto situado en la 
Sección Gilí, fracción A, de la Gober- 
nación Militar de Comodoro Rivadavia, 
a 1.707 (un mil. setecientos siete) me- 
tros al Oeste del esquinero Nordeste de! 
lote 1(5 (diez y seis) y 2.225 (dos mil 
doscientos veinticinco) metros al Sud 
del mismo esquinero. En cnanto a los 
esquineros de las pertenencias, ellos que- 
dan ubicados con respecto a la labor 
legal en la misma forma que la decla- 
rada en la petición de mensura que aho- 
ra rectifico, así corno también los rum- 
bos correspondientes a las líneas de lon- 
gitud y latitud de la tuina. Provea el 
señor Director General de conformidad y 
será justicia. Edo.: Domingo Nogués. 
•Recibido en mi oficina, hoy octubre 
cuatro de mil novecientos cuarenta y 
ocho, siendo las doce horas tres mi- 
nutos. Conste. Filo.: Julio César Ca tai- 
di - El Escribano de Minas- — Buenos 
Aires, diciembre 7 de 1948. — Las seis 
pertenencias solicitadas, de la mina de 
plomo, zinc, cobre y plata denominada 
"Concordancia", han sido ubicadas en 
los planos de esta oficina de acuerdo al 
croquis de fecha 27-N-48, dentro riel lo- 
te 16, fracción A, sección Gilí, Depar- 
tamento Río Senguerr de la Zona Mili- 
tar de Comodoro Rivadavia. Relaciona- 
miento: El punto de partida será el des- 
cubrimiento llamado ' ' Concordancia ' ' 
que se encuentra a 2.225 m. al Sud de 
un punto situado a 1.707 m. al Oeste del 
esquinero Noreste del tote .10 citado. 
Pertenencia N? i. — Adopta la forma 
de exágono irregular determinado mi- 
diendo sueesi yatnente ya partir de ira 
punto A, 300 m. al Norle 45° tste 
.195,26 ¡m.' al Norte 45° Oeste. 250.71. ni. 
al Sud 45° Oeste; 2,8,24 ni. al Sud 
57° 30' Oeste, 200 m. al Sud 32° 30' 
Este, v finalmente. 2S.24 m. til Nm-te 
57° 30' Este. El punió A se encuentra 
a 25 m. al Sud 45° liste de un punto 
situado a 15 m. al Sud 45° Oeste del 
punto de extracción de la muestra. En 
íre los límites descriptos se encierra una 
superficie de 6 has. Pertenencias Neos. 
II,' III, IV, V y VI. — Afectan la for- 
ma de rectángulos de 300 m. en direc- 
ción Norte "57° 30' Este por' 200 ni. 
y han sido ubicadas sucesivamente en 
dirección al Sudoeste y a partir de la 
pertenencia' N" 1, de modo que el lí- 
mite' Noreste de cada una de ellas, coin- 
cide en toda su longitud con el Indo 
Sudoeste de las pertenencias I, II, III, 
IV y V, respectivamente, siendo la su- 
perficie de cada rectángulo de 6 lias. 
Se superpone a los E.xpts. Nros. 124.408- 
48 y '202.410-47, hallándose a S Km- 
700 tu. de la frontera Argentino - Chile- 
na, y afectado por el Decreto número 
I-1.5-S7 46. Se hace notar que se ha in- 
troducido una variante con respecto a 
la posición del punto de descubrimiento 
denunciado (fs. 1.) y publicado (fs. 2fi) 
con el que . apivece como punto de par- 
tida para vincular las pertenencias que 
se solicitan. Registro Gráfico. Fdo.: 
Agr. Nac David S. Kusnier - Jefe ríe 
Registro Gráfico. — Buenos Aires, di- 
ciembre de 1948. — Señor Director Ge- 
neral de Industria Minera. — Domingo 
Nog'tiés, en el Expediente letra L. nú- 
mero 170.206-42. evacuando la vista con- 
ferida, digo: Que muy probablemente la 
falta de explicación más amplia en mi 
anterior escrito ha motivado las obser- 
vaciones de la Asesoría Técnica de que 
se me ha dado visto. Voy a aclararlo. 
El lugar de extracción de Ja muestra 
no se rectifica ni ha variado; es - el mis 
■rao en que acuella se encontró y se 
manifestó oportunamente en estas ac- 
tuaciones. Ocurre sí, que los nuevos pla- 
nos y mapas han precisado 'mejor a ubi- 
cación pero siempre de la misma cosa. 
Consiguientemente, siempre el descubri- 
miento se hizo dentro del terreno del 
cateo donde se trabajaba, que también 
ese cateo se ha ubicado en la realidad 
y conforme a los nuevos planos más 



exactos. Aun suponiendo que el¡.. descu- 
brimiento estuviera fuera del límite del 
eateo, nada obstaría a su validez pues se 
habría obtenido en terreno .franco ya que 
la solicitud de exploración del señor Agui- 
lar Royo es de fecha posterior. Quiera el 
señor Director Gerente tener por evacuada 
la vista conferida. Será Justicia. Fdo: 
Domingo Nogués — Buenos Aires, setiem- 
bre 19 de 1949. — Visto lo solicitado a 
fs. 111 y atento a las razones alegadas 
a fs. 115, déjase sin efecto, en todas sus 
partes, la disposición de fs. 107 y, en 
su consecuencia, publíquese en el Bo- 
letín Oficial la rectificación de petición 
de mensura de pertenencias de fs. 93, 
el informe de fs. 95 y el escrito de fs. 
100, de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 231 del Código de Minería; con ia 
aclaración de que el cambio del punto 
de descubrimiento que, según manifesta- 
ción del interesado, es simplemente de 
ubicación gráfica, se acepta bajo su 
exclusiva responsabilidad, quedando su- 
peditado a tas comprobaciones pertinen- 
tes que efectuará el perito mensurador. 
Fíjese cartel a las puertas de la Direc- 
ción General, comuniqúese notifíquese, 
tómese nota por la Asesoría Técnica y 
repóngase. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán- 
chez - Director Genera) de Industria Mi- 
nera. — Entre líneas: "Metalíferas". 
Vale. — Francisco B, Urtubey - Escriba- 
no de Minas Adsío. 
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Petición fie nicnsara de cuatro perte- 
nencias ele ia Mina de plomo, píala, 
zinc y cobre denominada 'Bella Viv- 
ía", de la Compañía Minera Meta- 
lífera de Comodoro Rivadavia, De- 
parta inciüo Río Sciifruerr, Zona Mi- 
litar de Comodoro Rivadavia, Expe- 
diente N9 178.021/1942. 
Buenos Aires, Octubre de 194S. — 
Señor Director de Minas y GeoU-gía. 
Domingo Nogués, en representación de 
la Compañía Minera "Metalífera de Co- 
modoro Rivadavia, solicitante de la mi- 
na "Bella Vista", expongo: Que recien- 
tes trabajos topográficos efectuados pol- 
la Comisión Argentino-Chilena de Lí- 
mites y el Instituto Geográfico Militar 
Argentino, han venido a aclarar la con- 
fusa situación reinante en la zona de 
Lago Fontana, no sedo en lo referente 
a los límites internacionales, sino tam- 
bién a los límites de los lotes pastori- 
les que sirven de referencia para ¡a 
ubicación de las minas. Que apoyándo- 
se mi representada en aquellos traba- 
jos, ha podido a su vez ubicar en forma ¡ 
correcta la mina solicitada en el expe- j 
diente 178.021/42. cotnptobando que ¡ 
la ubicación dada a] hacer la petición 
de mensura difiere la verdadera a can- I 
sa de la confusión antedicha, y en con- 
secuencia declaro: Que vengo a recti- 
ficar los términos de la petición de men- 
sudra correspondiente a la mina "Be- 
lla Vista" registrada bajo el No 605 con , 
fecha 12 de Agosto de 19 42, la cual: 
debe quedar en los términos siguientes: , 
líl punto de partida para la mensura ' 
de la mina "Bella Vista" será el des- 
cubrimiento llamado "Bella Vista", que 
se ■ encuentra en un punto situado en 
¡a Sección Gilí; Fracción B, de la Go- 
bernación Militar de Comodoro Riva- 
davia, a 1.359 (un mil trescientos cin- 
cuenta y nueve) metros al Este del 
esquinero Sudoeste del lote 11 (once) 
y a 1.507 (un mil quinientos siete) 
metros a! Norte del mismo esquinero. 

— El esquinero Ne 1 de esta mina 
quedará ubicado a 16,0 (diez y seis 
con seis décimos) metros al Sudeste 
y a 27,10 (veintisiete con un décimo) 
metros al Sudoeste del mismo punto 
de partida mencionado. — Todos los 
demás esquineros quedarán, con res- 
pecto al N9 1. en la misma posición 
declarada en la petición original ante- 
dicha. — Provea el señor Director Ge 
neral de conformidad y Será Justicia 

— Fdo.: D. Nogués. — Buenos Aires 
diciembre 14 de 194S. — Las cuatro 
pertenencias de -la mina de plomo, pla- 
ta, zinc y cobre denominada "Bella 
Vista" lian sido ubicadas en el plano 
de esta Oficina de acuerdo al croquis 
de fecha 3-XII-48, dentro del lote 11, 
Fracción B, Sección Gilí, Departamen- 
to Río Senguerr de la Zona Militar 
de Comodoro Rivadavia. — Relaciona 
miento. — El punto de partida será 
el descubrimiento denominado "Bella 
Vista", que se baila a 1.507 ni. al Ñor 
te de un punto situado á 1.359 ni. 
al Este del esquinero Sud- Oeste del lo 
te 11 mencionado. — El esquinero Sud 
de la pertenencia N° 1 quedará ubi 



cado a 16,6 m. al Sud 459 Este y .27,1 
ni. al Sud 45? Oeste del punto de p®»w 
tida mencionado. — Pertenencia N? 1. 

— Adopta la forma de rectángulo ¿9 
300 ni. en dirección Norte 459 Este 
por 200 m., encerrando entre sus lí- 
mites una superficie, de 6 Ilás. — Per- 
tenencia N9 II. — De la misma forma, 
dimensiones y rumbos que la No I y 
ubicada de manera que su vértice Oes- 
te coincide con el esquinero Norte d.e 
la pertenencia- No I. — Pertenencia 
No III. — Afecta la forma de rectángu- 
lo de 3 0. m. en dirección Norte 4 5(? 
Este por 200 m., ubicada de manera 
que su vértice Norte coincide con el 
esquinero Este de la pertenencia II, 
encerrando entre sus limites una su- 
perficie de 6 Has. — Pertenencia 
N " iv - — De la misma forma, dimen- 
siones y rumbos que la No I y ubi- 
cada de manera que su vértice" Oeste- 
coincide con el esquinero Norte de 'a 
pertenencia N9 III. — g e hace notar 
que se ha introducido una variante, al 
desplazar el punto de descubrimiento 
denunciado (fs. 1) y publicado í fs. 21) 
con el que ahora se emplea para vin- 
cular las pertenencias. — En cuanto 
a la posición relativa del Lago Fon- 
tana con respecto al esquinero del lote, 
lía sido obtenida de una ampliación 
del plano de la Dirección de Tierras. 

— Se halla a 4 km. de la Frontera 
Argentino-Chilena, se encuentra afec- 
tado por el Decreto No 14.58 7-46 

Registro Gráfico. — Fdo.: Agr. Nac. 
David S. Kusnier. — En primer lugar, 
señor Director, mi representada hace 
presente que en el terreno el punto de 
descubrimiento denunciado no ha su- 
frido variación ni modificación alguna. 

— Como ya se ha expresado en ej 
escrito anteriormente presentado a fs. 
las discrepancias entre las referencias 
topográficas indicadas por mi parte y 
las establecidas por e! Registro Grá- 
fico obedecen a los planos de la zona 
del Departamento de Río Senguerr que 
utilizan para sus trabajos -las Oficinas 
técnicas de esa Dirección, no concuer- 
da n con la realidad de los lugares. — - 
Mi representada ha efectuado estudios 
topográficos en el terreno y levantado 
un plano correcto de la ubicación de 
las mismas, teniendo en cuenta los hi- 
tos oficialmente establecidos y otros 
puntos fijos topográficos y ..geográficos 
naturales e irremovibles. — Finalmen- 
te cabe expresar que todas las dificul- 
tades que se presentan para la debida 
ubicación de las minas en los planos 
de esa Dirección desaparecerán en ia 
oportunidad en que los técnicos de :a 
misma efectúen ia inspección del te- 
rreno. Quiera el señor Director General 
proveer en la forma pedida. — Será 
Justicia. Fdo.: Iván C. D. Kerr. — 
Buenos Aires, septiembre 19 de 1949. 

— "Visto lo solicitado a fs. 84 y atentó 
a las razones alegadas a fs. 88, déjas'e 

-sin efecto, en todas las partes, la dis- 
posición de fs. SO y, en su consecuen- 
cia, Publíquese en el Boletín Oficial ¡a 
rectificación de petición de mensura 
de pertenencias de fs. 6 9. el informe 
de fs. 72 y el punto lo del escrito de 
fs. 76, de acuerdo con lo dispuesto por 
el art. 231 del Código de Minería, con 
la aclaración de que el cambio del 
punto de descubrimiento que. según 
manifestación del interesado, es sim- 
plemente de ubicación gráfica, se acep- 
ta bajo su exclusiva responsabilidad 
quedando supeditado a las comproba- 
ciones pertinentes que efectuará el pe- 
rito mensurador. — Fíjese cartel a 
las puertas de la Dirección General. 

— Comuniqúese, notifíquese, tómese 
nota por la Asesoría Técnica y repón- 
ganse. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán- 
chez, Director General de Industria Mi- 
nera. — Francisco B. Urtubey, Escri- 
bano de Minas Adsto. 

e.l3¡ll-N° 353-v.'13lll!50 
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Petición de -mensura de seis )>i.'rten» , n- 
cias de ia mina de plomo, plata, co- 
bre y zhic denominada "Agíiila de 
la Compañía Minera Metalífera rte 

Comodoro Rivadavia, en el Departa- 
mento Río Senguerr, Zona Militar do 
Comodoro Rivadavia, Expediente nú- 
mero 200.200/1940. 
Buenos Aires, Octubre de 19 4 8. — 
Señor Director de -Minas y Geología. 
Domingo Nogtics. en representación de 
la Compañía Minera Metalífera dé Co- 
modoro Rivadavia, solicitante de la 
Mina "Águila", expongo: Que recien- 
tes trabajos topográficos efectuados por 
la Comisión Argentino-Chilena de Lf- 
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la Compañía Milicia Metalífera ciu Co« 
moaoro fUvaüavia, Lsep¿u:tame;.to Ei(S 
Senguerr, Zona Militar ae Cancano. 
Rivaaavia, Expediente. Np l/?.iD0¡4a« 
Buenos Aires, octubre de 194y. señor 
Director de Minas y Geología. Dominga 
Nogues, en represe litación üe la eompai 
ñia Minera Metalífera de Comodoro iiii 
vadnvia, solicitante de la Mina " Nati-s 
vidad'- en e! Expte. 17?.155|-tó, expon», 
go: Qu e recientes trabajo? topog-íifiecs 
efectuados por la Comisión Arg-nfiao-. 
Chüeua de Limites y el instituto Geo-, 
gráfico Militar Argentino. lia ü venida 
a aclarar la confusa situación remante 
en la zona do Lago Fontana, no if'.lo ea 
lo referente a los .imites uueinacioi.aies, 
tino también a los límites de ¡os lotes 
pastoriles que sirven de refereneja para 
la ubicación de las mismas. Que apovaa« 
dose mi representada en aquellos trnoa-" 
jos ha podido a su vez ubicar en t\>r.uia 
correcta la mina solicitada en ísle í^x- 
pediente, comprobando que la uh'cacióa 
dada ai hacer Ja petición de men-nia dit 
fier de la verdadera a causa de i* eon« 
fusión antedicha, y en conseeuea'-ia de» 
claro: Que vengo a rectificar io- rér* 
minos de la petición de mensura corres-i 
pondiente a la mina "Natividad "' re-s 
gistrada bajo el N° 599 con fecua 8 do 
Abril de 1942, la cual debe quedar ett • 
los términos siguientes: El punto de par-s 
tida para la mensura de la Mina 'Natii 
vidad'' será, el descubrimiento llamado 
"Natividad", que se encuentra en tía 
punto situado en la Sección Gilí. Frac» 
ción E, de la Gobernación Militar del 
Comodoro Eivadavia, a 457 (cnalroeien* 
tos cincuenta y siete) metros al liste deí 
esquinero Sudoeste del lote 11 (onee)¡ 
y a 15 (quince) metros al Ncrto deí 
mismo esquinero. En cuanto a los esqui< 
neros do- las pertenencias, ellos quedas! 
ubicados con respecto a la labor legal 
en la misma forma que la declarada e-i la 
petición de mensura que ahora rectifíi 
eo, así como también los rumbos co-res-i 
pondientes a las líneas de longitud y la« 
ti t ud de la Mina. Provea el señor Dii 
rector General de conformidad v Será. 
Justicia. — Fdo.: D. Nogues. — Bm-nos 
Aires, diciembre 14 de 194S. L'is seis 
pertenencias solicitadas de la mina de 
plomo, zinc, cobre y plata denominada 
"Natividad", han sido ubicadas en el 
piano de esta Oficina, de acuerdo aj 
croquis de fecha 3-XII-48, dentro de los 
lotes 11 y 20 de la Fracción B. Seceióffi 
Gilí, Departamento Río Sengue/r de la 
Zona Militar de Comodoro Eivadivia ™ 
Relacionamiento. El punto de partida 
será el descubrimiento denominado "Na- 
tividad" que se baila a 15 m. al Norte 
de un punto situado a 457 m. al Este del 
esquinero Sud-Oeste del lote 11 mencio» 
nado. — Pertenencia K? 1. Afecta id 
forma de rectángulo de 300 m. en diree* 
ción Norte 45? Este por 200 m., ubicada 
de manera que su vértice Sud. coincidí? 
con el esquinero Este de la pertenencia' 
N? II, de la mina Valle Hondo l£xr>fe„ 
200.16S|40. Superficie 6 has. — Perto» 
nencias Nros. II, III, IV, V j V!. - 
Tienen la forma y dimensiones y rumbos 
que la pertenencia N? 1 y sus vértices 
Sud coinciden respectivamente con loa 
esquineros Este de ¡as pertenencia? Lj 
II, III, TV y V. Se hace notar ano se 
ha introducido una variante, al desrai- 
zar la posición del deseubrimiei.'to de» 
nuneiado (fs. 1) y publicado {f?. 21)' 
con el que ahora se manifiesta Por 
otra parte no se establece la vineu ,, 5c:óiL 
entre el punto de partida y el es-piineras 
d e una pertenencia. En cuanto a ia posi» 
ción relativa del Lago Fontana con res- 
pecto al esquinero del lote ha sido ob«, 
tenida de una ampliación del rnaro d© 
la Dirección de Tierras. Se halla o 4 km. 
de la frutero Argentino-Chilena y afea* 
tado por e! Decreto N? ¡4 587 4P. Reí 
gistro Gráfico. — Fdo.: David Kn«n¡er„ 
Agr. Nac. En primer higa-, seño* O're&t 
tor General, mi representada hace ore-» 
senté que en el terreno el punto de .les* 
cubrimiento denunciado no ha snfHriol 
variación ni modificación alguna. Coma' 
va se ha expresado en el escrito interior* 
mente presentado a fs. ..., las di s cre«¡ 
pancias entre las referencias topos-'ifí-» 
cas indicadas por mi parte y las e«"a< 
bleeidas por el Registre Gráfico ab"de< 
cen a que los planos de la zona iel De« 
partamento de Río Sanguerr qu f . u-ili« 
zan para sus trabajos las Oficina* '£éa- 
nicas de esa Dirección Genera!, no cotn 
cuerdan con la realidad de los lugareSí 
Mi representada h& efectuado estudios 
topográficos en el taffreno y levantad» 
un plano correcto Sfo la ubicación da 



miles y el Irsiituto Geográfico Militar 
Argentino, han venido a aclarar la con- 
fusa situación reinante en la zona de 
Lago Fontana, no sólo en lo referente 
a los limites internacionales, sino tam- 
bién a los limites de los lotes pastori- 
les que sirven de referencia para la 
ubicación de las minas. Que apoyán- 
dose mi representada en aquellos tra- 
bajos ha podido a su vez ubicar en 
forma, correcta la mina solicitada en 
el Exp. 200.200/40, comprobando que 
la ubicación dada al hacer la petición 
de mensura difiere de la verdadera a 
causa de la confusión antedicha, y en 
consecuencia declaro: Que vengo a rec- 
tificar los términos de ia petición de 
mensura correspondiente a la Mina 
"Águila" registrada bajo el No 568 
con fecha 27 de Febrero de 1941, la 

cual debe quedar en los términos si- 
guientes: El punto de partida para la 
mensura de la Mina "Águila" será el 
descubrimiento llamado "Águila", que 
se encuentra en un punto situado en la 
Secióu G1U, Fracción B, de la Gober- 
nación Militar de Comodoro Rivadavia, 
a 12S0 (ur mil doscientos ochenta) 
metros al Este del esquinero Sudoeste 
del lote li (once) y a 1341 (un mil 
trescientos cuarenta y uno) metros ai 
Norte de) mismo esquinero. El esqui- 
nero Ní> 1 de esta mina quedará ubi- 
cado a 153,55 (ciento cincuenta y tres 
con 55/100) metros al Sudoeste y a 
42.85 (cuarenta y dos con 85/100) 
metros al Nordoeste del mismo punto 
de partida mencionado. Todos los de- 
más esquineros quedarán, con respecto 
al Np 1, en la misma posición decla- 
rada en ia petición original antedicha. 
Provea el señor Director General de 
conformidad y Será Justicia. Fdo.: D. 
Nogues. Recibido en mi Oficina hoy 
octubre cuatro de mil novecientos cua- 
renta y ocho siendo las doce horas tres 
minutos. Conste. Fdo.: Julio César Ca- 
íaldi. El Escribano de Minas Buenos 
Aires, diciembre 13 de 194S. Las seis 
pertenencias solicitadas, de la mina 
de plomo, plata, cobre y zinc, denomi-, 
nada "Águila", han sido ubicadas en 
el plano de esta Oficina, de acuerdo al 
croquis de fecha 29-XI-48, dentro del 
lote 11, Fracción B, Sección Gilí, Dto. 
Kio Senguerr, Zona Militar de Como- 
doro Rivadavia. Relacionamiento. El 
punto de partida será el descubrimien- 
to llamado "Águila" que se halla a 
1.341 m. al Norte de un punto que se 
encuentra a 1.280 m. al Este del esqui- 
nero Sudoeste del lote 11 citado. El 
esquinero Oeste de la pertenencia N? 1 
se halla a 42,85 m. al Norte 45p Oeste 
do un punto que se encuentra a 153,55 
ni. al Sud 45? Oeste del punto de par- 
tida mencionado. Pertenencia N9 1. 
Adopta la forma de rectángulo de 300 
m. en dirección Norte 45? Este por 
200 m. encerrando entre sus límites 
una superficie de 6 há. Pertenencias 
II y III de las mismas formas, dimen- 
siones y rumbos que la pertenencia 
Np 1, ubicadas de manera que sus vér- 
tices Norte coinciden respectivamente 
con los esquineros Oeste de las perte- 
nencias I y II. Pertenencia Np IV. De 
la misma forma, dimensiones y rumbos 
que la pertenencia N° I, ubicada de 
modo que su vértice Oeste coincide con 
el esquinero Norte de la pertenencia 
N° 1. Pertenencia Np V. Adopta la for- 
ma de rectángulo de 3 00 m. en direc- 
ción Norte 45p Este por 200 m. de ma- 
nera que su vértice Oeste coincide con el 
esquinero Este de la pertenencia N9 1, 
Superficie 6 Há. Pertenencia Np VI. De 
la misma forma, dimensiones y rumbos 
que la mencionada anteriormente y ubi- 
cada de modo que su vértice Oeste 
coincide con el esquinero Norte de la 
pertenencia N° V. Hallándose a 4 Km. 
800 m. de la frontera Argentino-Chile- 
na se hallan afectadas por el Decreto 
Np 14.587/46. Se hace notar que se ha 
introducido una variante al desplazar 
3a posición del descubrimiento denun- 
ciado (fs. 1) y publicado (fs. 13) con 
til que aparece ahora como punto de 
partida para vincular las pertenencias 
que solicitan. En cuanto a la posición 
relativa del Lago Fontana con respecto 
al esquinero del lote corresponde a la 

ampliación del plano de la Dirección 
Geuer i de Tierras. Registro Gráfico. 
Fdo.: Agr. Nac. David S. Kusnier. En 
primer lugar, señor Director, mi repre- 
sentada hace presente qtte en el terreno 
el punto de descubrimiento denunciado 
ao ha sufrido variación ni modifica- 
ción alguna. Como ya se. ha expresado 
en el escrito anteriormente presentado, 
& fs, las discrepancias entre las refe- 



rencias topográficas indicadas por mi 
parte y las establecidas por el Regis- 
tro Gráfico obedecen a que los planos 
de la zona del Departamento de Río 
Senguerr que utilizan para sus traba- 
jos las oficinas técnicas de esa Direc- 
ción, no concuerdan con la realidad de 
los lugares. Mi representada ha efec- 
tuado estudios topográficos en el te- 
rreno y levantado un plano correcto 
de la ubicación de las minas, teniendo 
en cuenta los hitos oficialmente esta- 
blecidos y otros puntos fijos topográ- 
ficos y geográficos naturales e inamo- 
vibles. Finalmente cabe expresar que 
todas las dificultades se presentan pa- 
ra la debida ubicación de las minas en 
los planos de esa Dirección desaparece- 
rán en la oportunidad en que los téc- 
nicos de la misma efectúen la inspec- 
ción del terreno. Quiera el señor Direc- 
tor General proveer en la fotma pedida. 
Será Justicia. Fdo.: Iván C. D. Kerr. 
Buenos Aires, septiembre 19 de 1949. 
Visto lo solicitado a fs. 105 y atento 
a las razones alegadas a fs. 109, déja- 
se sin efecto, en todas sus partes, ia 
disposición de fs. 101 y, en su conse- 
cuencia, Publíquese en el Boletín Ofi- 
cial la rectificación de petición de men- 
sura de pertenencias de fs. 90, el in- 
forme de fs. 9 2 y el punto 19 del escri- 
to de fs. 97 de acuerdo con lo dispuesto 
por el art. 231 del Código de Minería, 
con la aclaración de que el cambio del 
punto do descubrimiento que, segón 
manifestación del interesado, es sim- 
plemente de ubicación gráfica, se acep- 
ta bajo su exclusiva responsabilidad, 
quedando supeditado a las comproba- 
ciones petinentes que efectuará el pe- 
rite mensurador. Fíjese cartel a las 
puertas de la Dirección General, co- 
muniqúese, notifíquese. tómese nota 
por la Asesoría Técnica y repensase. 
Fdo.: Dr. Perfecto J. Sáaohez. Direc- 
tor General de Industria Minera 

Francisco B. Urtubey, Escribano de 
Minas Adsto. 

e.l3lll-Np 354- v.13111150. 
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Petición de mensura de seis pertenencias 
de la mina de plomo, zinc, cobre y plata 
denominada "La Escondida", de la 
Compañía Minera Metalífera de Como- 
doro Eivadavia, Departamento Río Sen- 
guerr, Zona Militar de Comodoro Klvx- 
dav.a, Expediente N» 177.t01T942. 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, octubre de 1918. — Señor 
Director de Minas y Geología. — Domingo 
Nogues en representación de ia Com- 
pañía Minera Metalífera de Comodoro Ri- 
vadavia, solicitante de la Mina "Escon- 
dida" en el Exp. 177.101¡42, expongo: Que 
recientes trabajos topográficos efectuados 
por la Comis ón Argentino-Chilena de Lí- 
mites y el instituto Geográfico Militar 
Argentino, han venido a aclarar la con- 
fusa situación reinante en la zana de Lago 
Fontana no sólo en lo refeiente a los 
límites internacionales, sino también a 
los límites de ios lotes pastoriles que 
sirven de referencia para la ubicación 
de las minas. — Que apoyándose mi re- 
presentada en aquellos trabajos a po- 
nido a su vez ubicar en forma correcta 
la mina solicitada en este expediente, 
comprobando que la ubicación dada al 
hacer la petición de mensura difiere de 
la verdadera a causa de la confusión 
antedicha, y en consecuencia declaro: 
Que vengo a rectificar los términos de 
la petición de mensura eorrespond ente a 
la Mina "Eseonddía" registraba bajo el 
N? 598 con fecha 11 de marzo de 1942, 
la cual debe quedar en los términos si- 
guientes: El punto de partida para la 
mensura de la Mina "Escondida" será 
el descubrimiento llamado "Escondida", 
que se encuentra en un punto situado 
en la Sección Gilí, Fracción A, de la 
Gobernación Militar de Comodoro Eiva- 
davia, a 4.741 (cuatro mil setecientos 
cuarenta y uno) metros al Oeste de¡ 
esquinero Nodeste de lióte IS (diez y 
seis) y a 135 (ciento treinta y cinco; 
metros al Sud del mismo esquinero. — 
En cuanto a los esquineros de las perte- 
nencias, ellos quedan ubicados con res- 
pecto a la labor legal en la misma forma 
que la declarada en la petición de men- 
sura que ahora rectifico, asi como tam- 
bién los rumbos correspondientes a las 
líneas de longitud y latitud de la Mina. 
— Provea el señor Director. General de 
conformidad y Será J'ustic ; a, — Fdo.: 
Domingo Nogues. — Recibido en mi Ofi- 
cina hoy octubre cuatro de mil nove- 
cientos cuarenta y ocho siendo las doce 
horas tres minutos. Conste. — ido.: Julio 
César Cataldi. El Escribano de M l nas. • — 
Buenos Aires, diciembre 7 de 1348. — 



Las seis pertenencias solicitadas, de la 
mina de plomo, zinc, cobre y plata de- 
nominada "La Escondida", han sido 
uibeadas en ios planos' de esta Oficina, 
de acuerdo al croquis actualizado con 
fecha 2¡XII 48; dentro de ios lotes 15 
y 16 Fracción A, Sección GUI, Depar- 
tamento Río Senguerr de la Zona Mili tai- 
de Comodoro .Eivadavia. — ■ Relaciona- 
miento. — El punto de partida será el 
descubrimiento llamado "Escondida" que 
se encuentra a 135 m. a} Sud de un 
punto situado a 4.741 m. al Oeste dei 
esquinero Noreste del lote 16 citado. — ■ 
Pertenencia N« 1. . — Adopta la forma 
de rectángulo de 300 m. en dirección 
Norte 80° Este por 200 m. de modo 
que su baricentro coincide con el punto 
de descubrimiento mencionado. — Per- 
tenencias N» II y III de la misma for- 
ma, dimensiones y rumbos que la per- 
tenene a N ? 1, ubicadas de manera que 
vértices Oeste coinciden respectivamente 
con los esquineros Norte de las perte- 
nencias I y II. — Pertenencias IV, V 
y VI. — Tienen la misma forma, dimen- 
siones y rumbos que la pertenencia I, 
ubicadas de manera que sus vértices 
'Norte, eoine'den con los esquineros Oeste 
de las pertenencias I, IV y \ respecti- 
vamente. — Se superpone a los Expe- 
dientes, Nros. 202.410 47 y 203.755147; 
hallándose a 21 Km. de la Frontera Ar- 
gentino-Chilena y afectado por el De- 
creto N» 14.587:46. — Se hace notar que 
se ha introducido una variante con res- 
pecto a ia posición del punto de descu- 
brimiento denunciado (fs. 1) y publi- 
cado (fs. 14) con el que aparece como 
punto de partida para vincular las per- 
tenencias solicitadas. — Registro Grá- 
fico. — . Fdo.: Agr. Nac. David S. Kus- 
nier. — Buenos Aires, enero de 1949. — 
Señor Director General de Industria Mi- 
nera Iván C. D. Kerr por la Compañía 
Minera Metalífera de Comodoro Eiva- 
davia, en el Exp. S-T77.101|42 d'go: Que 
he tomado conocimiento del proveído de 
Asesoría Técnica a raíz del escrito pre- 
sentado por el doctor Ramos Mejía y 
que ha sido motivado, muy probnole- 
mente, por la falta de explicación más 
amplia en el escrito anterior. — Voy a 
aclararlo. — El lugar de extracción de 
la muestra no se rectifica n¡ ha variado; 
es el mismo en que aquella se encontró 
y se manifestó oportuaumenie en estas 
actuaciones. — Ocurre sí, que los nuevos 
planos y mapas han precisado mejor ubi- 
cación, pero siempre de la misma cosa. 

— Consiguientemente, siempre el descu- 
brimiento se hizo dentro del terreno de 
eateo donde se trabajaba, ya que tam- 
bién ese cateo se ha ubicado en la reali- 
dad y conforme a los nuevos planos más 
exactos. — Aún' suponiendo que el des- 
cubrimiento estuviera fuera del límite 
de] cateo, nada obstaría su validez, pues 
se habría obtenido en terreno franco ya 
que las solicitudes do exploración son 
de fecha posterior. — Sírvase el señor 
Director General tener presente lo ex- 
puesto. Será Justicia. — Otro sí digo: 
Que adjunto una comunicación de la Se- 
cretaría de Transportes de la Nación, 
Ferrocarrilera de Petróleo, que inferna 
que el ingeniero don Gerardo Grassmuck 
a quien mi representada ha propuesto 
para realizar la mensura, pertenece a 

aquella Dependencia Oficial, — Quiera 
el señor Director General tenerlo pre- 
sente, lo que también Será Justicia. — 
Fdo.: Iván C. D. Kerr. — Buenos Aires, 
septiembre 19 de 1949. — Visto lo so- 
licitado a fs. 92 y atento a ias razones 
alegadas a fs. 90, déjase sin efecto, en 
todas sus partes, la disposición de fs. 88 
y, en su consecuencia, publíquese en el 
Boletín Oficial la rectificación de peti- 
ción de mensura de pertenencias de 
fs. 74, el informe de fs. 75 y el escrito 
de fs. 83 de acuerdo con lo dispuesto 
por el Art» 231 del Código dt Minería, 
con la aclaración de que el cambio de¡ 
puu.to de descubrimiento que. según ma- 
nifestación del interesado, es simplemente 
de ubicación gráfica, se acepta bajo su 
exclusiva responsabilidad, quedando su- 
peditado a las comprobaciones pertinen- 
tes que efectuará el perito mensurador. 

— Fíjase cartel a las puertas de la Di- 
rección General, éemuníquese. notifíquese, 
tómese nota por la Asesoría Técnica y 
repóngase. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán- 
chez, Director General de Industria Mi- 
nera. — Francisco B. Urtubey, Escribano 
de Minas Adsto. 
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Petición de mensura de seis peí-ten mi cías 
de la mina de plomo zinc, "obj-o ff 
plata denominada í'Natimdad" 5 ,, de 



su 
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las tuinas, teniendo en cuenta los líitos 
oficialmente establecidos y otros puntos 
fijados topográficos y ■ geografía .-s m( tí- 
rales e irreiuovibles. Finalmente cabo 
expresar que (odas ias dificultades que 
se presentan para ¡a debida nrncaeión 
<le las minas en los planos de esa .Direc- 
ción General, desaparecerán en la opor- 
tunidad, en que los técnicos de la misma 
efe:-; ñon la inspección de' terreno. Pro- 
vea ei señor Director Genera! de con- 
formidad, !o que Será Justicia. — Fdo.: 
Ivon C D. Kerr. - Buenos Aires, sep- 
tiembre 1;) de 1949. Visto lo solicitado 
« í's. 98 y atento a las razones alega- 
das a í's- 102, déjase sin efecto, en to- 
das -us partes, ¡a disposición de Es. 
91 y, en su consecuencia, Pul-fíeiiose 
en id Boletín Oficia! la rectificación de 
pelíeión de mensura de pertenencia" de 
fs. SI, e! informe de fs. 84 y el e-erito 
71 e í's. 88 de acuerdo con ¡o d^pue'to 
p'¡¡ . i 'ui. 2:1.1 del Código de Minería. 
fníi ;-i aclaración de que el camino del 
puiiíc. de descubrimiento que, según ma 
niiV>lai-ióii del interesado, es simplemen- 
te fin ubicación gráfica, se acepta baio 
su exclusiva responsabilidad, quedando 
supeditado a ias comprobaciones porti- 
llen i es que efectuará él perito mensura- 
dor. Fíjese cartel a las puertas de la Di- 
rección Genera!, comuniqúese, notifíque- 
se. fónies nota por la Asesoría Técnica 
y repóngase. — Fdo.: Dr. Perfecto J. 
Sánchez. Director General de Fndnat.Ha 
Minera. — Francisco B. Urtubey. Escri- 
bano de Minas Adsto. 
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Petición de mensura de seis pertenencias 
cíe la mina de plomo, pla'-a, cobre y 
zinc, denominada "Sa-ta CFra", de 
la Compañía Minera Meta'íf<=ra de Co- 
modoro Eivadavia. Departamento Eío 
Sena'uerr, Zona Militar de Comodoro 
Eivadavia. — Expediente N'-> 200-171-40. 
Buenos Aires. Octubre de 10-1 S. Señor 
Director de Minas y Geohtuía: Domingo 
Negaos, en representación de la Oomne- 
fiía .Minera Metalífera de Comodoro Ri- 
vadavia, solicitante de la Mina "Santa 
Clarad', expone: Q lte recientes trabajos 
topográficos efectuados por la Comisión 
Argentino-Chilena de Limites y el Ins- 
tituto Geográfico Militar Argentino, ha ir 
venido a aclarar la confusa situación 
reinante en la zona de Lago Fontana, 
.no s* lo en lo referente a los límites 
internacionales, sino también a ios li- 
tes -|e les 'otes pastoriles que sirven de 
referencia para la ubicación de las mi- 
nas. Que apoyándose - mi representada en 
aquellos trabajos ha podido a su vez 
ubicar en forma correcta la mina solici- 
tada en el Exp. 200.271-1-0, comprobando 
que la ubicación dada al hacer la petición 
de mensura difiere de la verdadera a 
causa de la confusión antedicha, y en 
consecuencia declaro: 'Que vengo a recti- 
ficar los términos de la petición de men- 
sura correspondiente a la Mina "Santa 
(dará'' registrada bajo el N' ! .167 con 
fecha 27 de Febrero' do 1941, la cual 
debe quedar en los términos siguientes: 
.1:11 ymrto de partida para la mensura di 
la Alina "Santa Clara" será, el descu- 
brimiento llamado "Sania Clara" que 
se e nene aira en un quinto situado en la 
Sección GUI, Fracción B, de la Gober- 
nación Militar de Comodoro Eivadavia. 
a 17;) (ciento setenta y nueve) metros 
ai Este del esquinero Noroeste del lote 
2(1 (venPe) y a 334 (trescientos treinta 
y cuatro) metros al Sud del mismo es- 
quinero, í'd esouinero N? 1 de esta mi- 
na quedará ubicado a 30.00 (treinta con 
seis decimos) metros al Noroeste y a 
13.90 (frece con nueve décimos) metros 
al Nordeste de! mismo punto de partida 
mencionado. Todos los demás esquineros 
queda rá n, con respecto a] Ne- 1, en la 
misma posición declarada en la petición 
original antedicha. Provea el señor Di- 
rector General de conformidad y Será 
Justicia. Fdo.: D. Nogués. Recibido en 
mi Oficina hoy cuatro de Octubre de 
mi! novecientos cuarenta y ocho siendo 
las doce horas tres minutos. Conté. 
Fdo.: dudo César Cafaldi.'El Escribano 
de Minas. Buenos Aires, diciembre 14 
de .1.048. Las seis pertenencias solicita- 
das de la mina de plomo, plata, cobre 
y zinc denominada "Santa Clara", han 
sido "ybieadas en los pílanos de esta Ofi- 
cina, de acuerdo al croquis de fecha 
10-XIi-JS; dentro de los lotes 11 20 
Fracción P», y 16, Fracción A, Seceión' 
Gilí, Departamento Rio Senguerr de la 
Zona Militar de Comodoro Eivadavia. 
Eelacioiíamieiito. El punto de partida 
será el descubrimiento llamado '''Santa 
Clara" que. se encuentra a 334 m. al 
Sud de un punto que se halla a 179 m. 



al Este del esquinero Noroeste del lote 
20 citado. El esquinero Norte de la per? 
tenencia N? 1 so halla a 30.6 m. a! Nor- 
te 45- Oeste de un punto que se encuen- 
tra, a 13,90 m. al Norte 45'-' Este del 
punto de partida mencionado. Pertenen- 
cia Ne I. Adopta la forma de rectángulo 
de 300 ni. en dirección Norte 45' Este 
•or "00 m. encerrando entre sus límites 
una. superficie de (i has Pertenencias 
Nros. II, III, IV, V, VI. Tienen la mis- 
ma 'forma, dimensiones y rumbas que la 
pertenencia N'v I y su limite Sud-Oeste, 
formado por uno de sus lados menores, 
coinciden con los lados Noreste <I¿ ¡as 
pertenencias I, II, III, IV y V respee- 
tivp.in oii te. Se superponen a los Expíes. 
Nros. 202.410-47 y 203.750-47: hallándo- 
se a. 3 km. 380 ni. de la frontera Argen- 
tino-Chilena y afectado por el Decreto 
N'? 14.587-40. Se hace notar que se ha 
introducido una variante, al desplazar la 
posición del descubrimiento denunciado 
(fs. I) y publicado (fs. 131 con o] que 
ahora se emplea, piara vincular las per- 
tenencias. "Registro Gráfico. Fdo.: Agr. 
Nac. David S. Kusnicr. Que muy pro- 
bablemente la falta de explicación más 
amplia en mi anterior escrito, ha moti- 
vado las observaciones de la Asesoría 
Técnica, de que se me ha dado vista. 
Vov a aclararlo. El lugar (le extracción 
de la muestra no se rectifica ni ha va- 
riado; es el mismo en que aquella se 
encontró y se manifestó oportunamente 
en estas actuaciones. Ocurre sí, que los 
nuevos planos y mapas han precisado 
mejor la ubicación, pero siempre de la 
misma cosa Consiguientemente, siem- 
pre el descubrimiento se hizo dentro del 
terreno del cateo donde se trabajaba, 
ya. que también ese cateo se ha ubicado 
en la realidad y conforme a los nuevos 
¡ilanos mas exactos. Aún suponiendo que 
el descubrimiento estuviera fuera del 
límite del cateo, nada obstaría a su 
validez ¡mes se habría obtenido en te- 
rreno franco ya que las solicitudes de 
exploración son de fecha posterior. Quie- 
ra, el señor (Director General proveer en 
la forma pedida. Será dusticia. Fdo: 
diván C. :D. Kerr. Buenos Aires, sep- 
tiembre 19 de 1949. Visto lo solicitado 
a fs. 110 y atento a las razones abura- 
das a, fs. i! 20, déjase sin efecto, en t'idas 
sus partes, la disposición de fs- 112, y, 
en su consecuencia, publíquese en el -Bo- 
letín Oficial la rectificación de petición 
de mensura de pertenencias de fs. 101 
el informe ríe fs. 104 y el punto ]'■' de! 
escrito de fs. "108 de acuerdo con lo 
dispuesto por el Art. 231 del Código de 
Minería, con la aclaración de que el 
cambio del punto de descubrimiento que. 
según manifestación del interesado, es 
simplemente de ubicación gráfica, se acep- 
ta bajo su exclusiva responsabilidad, 
quedando supeditado a las comprobacio- 
nes pertinentes que efeeUiará el perito 
mensurador. Fiicse cartel a ias puertas 
da la Dirección General, eomuiiíqnose, 
notifíquese, tómese nota por la Aseso- 
raría Técnica y repóngase. Fdo.: Dr. 
Perfecto J. Sánchez. Director General 
de Industria Minera. Francisco B. Dr- 
tuliey. Escribano de Minas Adsto. 

e.lH!"li-N? 35":V.13'll : oO. 
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Petición de mensura de sois pertenen- 
cias de la mina de plomo, plata, co- 
bre y zinc, denominada "Fortuna ", de 
la Compañía Minera Metalífera de 
Comodoro Rivadavia, -Departamento 
Bío Senguerr, Zona Militar de Como- 
doro Eivadavia. — Expediente número 
200.057-40. 
Año del Libertador General San Martin 
Buenos Aires, octubre de 1943. — Se- 
ñor Director de Minas y Geología: Do- 
mingo Nogués, en representación de la 
Compañía Minera Metalífera de Comodo- 
ro Rivadavia, solicitante de la mina 
"Fortuna", en el Expediente 200-057- 
40, expongo: Que recientes trabajos' to- 
pográficos efectuados per ¡a Comisión 
Argentino - Chilena de' Limites y el Ins- 
tituto Geográfico Militar Argentino, han 
venido a aclarar la confusa situación 
reinante en la zona de Lago Fontana, 
no sólo en lo referente a los limites in- 
ternacionales, sino también a los lími 
tes de los lotes pastoriles que sirven de 
referencia para la ubicación de las mi- 
nas. Que apoyándose mi representada en 
aquellos trabajos ha podido a su vez 
ubicar en forma correcta la mina soli- 
citada en este expediente, comprobando 
que la ubicación dada al hacer la peti- 
ción de mensura difiere de la verdade- 
ra a causa de la confusión antedicha, 
y en consecuencia, declaro: Que vengo a 
rectificar los términos de la petición de 
mensura correspondiente a la mina "For- 
tuna", registrada bajo el aúinero 593 



con fecha 19 de Febrero de 1942, la 
cual debe quedar en los términos si- 
guientes: El punto de partida para la 
mensura de la mina "Fortuna" será el 
descubrimiento llamado "Fortuna'", que 
se encuentra en un punto situado en la 
sección Gilí, fracción A, de la Gober- 
nación Militar de Comodoro liivadavia, 
a 675 (seiscientos setenta y cinco) me- 
tros al Oeste del esquinero Nordeste del 
lote 16 (diez y seis) y a 1.017 (un mil 
diez y siete) metros al Sud del mismo 
esquinero. En cuanto a los esquineros 
de las pertenencias, ellos quedan ubica- 
dos con respecto a la labor legal en la 
misma forma que la declarada en la 
petición de mensura que ahoia rectifico, 
así como también los rumbos correspon- 
dientes a las líneas de longitud y lati- 
tud de la mina Provea el señor Direc- 
tor General de conformidad y Será 
Justicia. Fdo.: D. Nogués. Recibido en 
mi oficina, hoy octubre cuatro de nnl 
novecientos cuarenta y ocho, siendo las 
doce horas tres minutos. Conste- Fdo.: 
Julio César Cataldi - El Escribano de 

Minas. — Buenos Aires, diciembre 11 
de J94S . — Las seis pertenencias soli- 
citadas de la mina de piorno, plata, co- 
bre y zinc, denominada "Fortuna'", han 
sido ubicadas en los planos de esta Ofi- 
cina, de acuerdo al croquis de fecha 6- 
XII-4S dentro del lote 16, fracción A. 
sección Gilí, Departamento Río Sen- 
guerr, Zona Militar cío Comodoro Eiva- 
davia. — Rdaeionaniiento: El punto de 
partida será el descubrimiento llamado 
"Fortuna" que se halla a 1.01,7 ni. al 
Sud de un punto situado a 675 m. al 
Oeste del esquinero Noreste del lote 
10 mencionado. El esquinero Sud do la 
pertenencia N? I se halla a 100 ni. al 
Sud 4ñe Oeste de mi punto que se en- 
cuentra a 100 m. al Sud 45° Este del 
punto de partida mencionado. — Per- 
tenencia N? 1: Adopta la forma de rec- 
tángulo de 300 m. en dirección Norte 
45° Este por 200 m., encerrando entre 
sus límites una superficie de 6 has. — 
Pertenencia Ni II: Adopta la forma de 
rectángulo de 300 m. en dirección Ñor 
te 45° Eslc por 200 ni., ubicada de ma- 
nera que su vértice Este coincide con 
el esquinero Norte de la pertenencia 
N? I, superficie 6 has. — Pertenencias 
Nros. III, TV, V y VI. Tienen la misma 
forma, -dimensiones y rumbos que ¡a 
pertenencia N? II y sus vértices Norte 
coinciden con ¡os esquineros Oeste de 
las pertenencias Nros. II, TU, IV y V. 
Se superpone a los -Expíes. Nros. 202.410- 

47, 203.756-47 y 124.408-48; hallándose 
a 2 km. 100 m. ule la frontera Argenti- 
no - Chilena y afectada por el .Decreto 
N 1 ) 14 5S7-1-0. Se hace notar que se ha 
introducido una variante al desplazar la 
posición del punió de descubrimiento de- 
nunciado (fs. 1) y publicado (fs, 15) 
con el que ahora se emplea como punto 
de partida para vincular las -pertenen- 
cias solicitadas. Registro Gráfico. Fdo.: 
Agr. Nac. David S. Kusnicr - Jefe Re- 
gistro Gráfico. Que muy probablemen- 
te lo falta de aplicación más amplia en 
mi anterior escrito, ha motivado ias 
observaciones de la Asesoría Técnica de 
que se me ha dado vista. Voy a acla- 
rarlo. El lugar de extracción de la mues- 
tra no se rectifica ni ha variado-, es el 
.mismo en que aquella se encontró y se 
manifestó oportunamente en estas actua- 
ciones. Ocurre sí, que los nuevos planos 
y mapas han precisado mejor Ja ubi- 
cación, pero siempre de la misma co- 
sa. Consiguientemente, siempre al des- 
cubrimiento se hizo dentro del terreno 
del cateo donde se trabajaba, ya que 
también en ese cateo se ha ubicado en 
la realidad y conforme a los nuevos 
planos más exactos. Aun suponiendo que 
el descubrimiento estuviera fuera del lí- 
mite del cateo, nada obstaría a su va 
lidez, pues se habría obtenido en te- 
rreno franco ya que las solicitudes de 
exploración son de fecha posterior. Quie- 
ra el señor Director General proveer en 
la forma pedida. Fdo : I van C. D. Kerr 

— Buenos Aires, septiembre 19 de 1949. 

— Visto lo solicitado a fs. 105 y aten- 
to a las razones alegadas a fs. 109, dé- 
jase sin efecto en todas sus partes, ia 
disposición de fs. 101 y, en su conse- 
cuencia, publíquese en el Boletín Ofi- 
cial ia rectificación de petición de ni en 
suva de pertenencias de fs. 90. el infor- 
me de fs. 92 y el punto lo del escrito 
de fs 97, de acuerdo con lo dispuesto 
por el art. 231 del Código de Minería, 
con Ja aclaración de que el cambio del 
punto de descubrimiento que, según ma- 
nifestación del interesado es simplemen- 
te de ubicación gráfica, se acepta bajo 



su exclusiva responsabilidad, qt¡edan<s< 
supeditada a las comprobaciones períí 
nenies que afectará el perito mensura, 
dor. Fíjese cartel aviso a las puertas d¡ 
la Dirección General, comuniqúese, no 
tifícpiese, tómese nota por la Asesoré 
Técnica y repóngase. .Fdo.: Dr. Perfec 
to J. Sánchez. - Director Genera! de Iit 
dustria Minera. — Francisco B. (rrtr; 
bey - Escribano de Minas Adsto. 

*147.-- e.l3:ll-Nv 346-v-I3;l I oí 
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Petición de mensura ele seis pcteneB.- 
cias, de la mina de plomo, plata, zinc 
y cobre, denominada "Cruz del Suit" 
de la Compañía Minera Metalífera de 
Comodoro Eivadavia, Departamento 
Río Senguerr de la Zona Mili tai de 
Comodoro Eivadavia, Expedida "e Nú- 
mero 200.0(50.40. 

Buenos Aires, Octubre de 1940. - Se- 
dor Director de Minas y Geologm. no- 
mingo Nogués, en represoutaciói -i-- m 
Compañía Minera Metalífera de tnmo lo- 
ro 'Kivadavia, solicitante de !-i oiina 
"Cruz del Sud'-', en e l Expte. .Somero 
200.0GO-10, digo: Que recientes ;ra..,s.?os 
topográficos efectuados por la Com -ion 
Argentino-Chilena tic Límites y •'■ ius- 
títuto Geográfico Militar Argentino, san 
venido a aclarar la confusa suca. -ion 
reinante en la zona de Fontana, no sólo 
en lo referente a los límites internacio- 
nales, sino también a los límites de tos 
¡otes pastoriles que sirven de rcCV^-iicia 
para la ubicación de las nrin-i^. Que 
apoyándose mi representada en -¡■■u-..n os 
trabajos ha podido a su vez uiu.-c-r en 
forma correcta la mina sodcitadc. <.-n l: s- 
íc expediente, comprobando que .a ubi- 
cación dada al hacer la petición ¡e men- 
sura difiere de la verdadera a ca-i-<a de 
la confusión antedicha, y en c-icsv-jen- 
eia declaro: Que vengo a recíiE-ar tos 
términos de la petición de inen-n-¡, co- 
rrespondiente a la Mina ' ' vi-nz 4- 
registrada bajo el Ni 1 596 con x 1 
de febrero de 1942, la cual debe 
en tos términos siguientes El p¡ 
partida para la men.-ura de Im 
"Cruz del Sud" será el deseubr 
¡¡amado "Cruz de! Sud"', que se 
tro en un punto situado en la 
Gilí, Fracción A, de la Gol».- 
Militar de Comodoro Rivadavia, 
(setecientos noventa y sen-) un 
Oeste dei -esquinero Nordeste del 
(diez y seis) y a 116.1 (un mil ciciuo se- 
senta y uno) metros al Sud del mismo 
esquinero. En cnanto a -os esquineros 
de las pertenencias ellos queda» ubica- 
dos con respecto n la labor legal en la 
misma forma que la decía ,ada en la no- 
tición de mensura que aliara re; inca, 
así como también ios rumocs cor-esiion- 
dicntes a las líneas de longitud y :ní't!H¡ 
de la Mina. Provea el señor D '."-.! or 
General de conformidad y Üorfi Jn-iiua. 
— Fdo.: D_ Nogués. Keeibblo en -ni Ofi- 
cina hoy -octubre cuatro de mil novecien- 
tos cuarenta y ocho siendo las doce no- 
ras tres minutos. Conste. Fdo.: Julio 
César (ataldi. Kl E-oinbano de M>:>-;S — 
Buenos Aiivs. diciembre 11 de lfl-W. l.as 
seis pertenencias solicitadas -de ta mina 
de plomo, plata, cinc y coi -re (lea .■■mina- 
da "Cruz dei Sud". han sido .¡¡lucias 
en los pianos de esta Oficina, (lo acuer- 
do al croquis de fecha 2-X1I-48, 
del lote "16. Fracción A. Sección 
Departamento Bío Senguerr de la 
Militar de Comodoro Rivadavia. 
eionamiento: 151 punto de parré! 
el descubrimiento llamado " Cn 
Sud' ; que se halla a 1161 ni. a- Sud 
de un punto situado a 796 m. a! Oi"-tffi 
del esquinero Noreste del lote lo cita- 
do. El vértice Este de la pertenencia. 
N? 1 se encuentra a 87 xa. al Norte 
45f Este de un punto que se haüis a 
S5 m. al Sud 4.ñ? Este del punto de par- 
tida mencionado. — Per'enencia N' ; 5. 
Afecta la forma de un rectánculo de 
300 ni. en dirección Norte 45o Este ñor 
200 ni. encerrando entre sus liarles un* 
superficie de 6 luis. — Perfeoeiieuts 
Nros. II. III y IV. — Tienen la misma 
forma, dimensiones y rumbos que !s per- 
tenencia N? 1 y sus esquineros Norte 
coinciden con los vértices Oeste de las 
pertenencias N? 1, TI v ni respectiva- 
mente. — Pertenencias Nros V y VI. — 
Tiene la misma forma, dimensiones J 
rumbos que la N<? 1 definida y sus vér- 
tices Norte coinciden con los esuiue'O* 
Este de las pertenencias Nros. IT y 1T1 
respectivamente. Se superpone s los 
Exptes. Nros. 202."-110}47, 203.7.ód r !" y 
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i24.40á;4í\ hallándose a 1 kilómetro 
930 m. de ia frontera Argentino-Chuerta 
y afectado por el Decreto N<? 14.58714(5. 
Se hace notar que se ha introducido «na 
variante al desplazarse ia posición del 
punto de descubrimiento denunciado 
(fs. 3) y publicado ('fs. 15); coa el que 
ahora aparece como punto de partida pa- 
ra- vincular las pertenencias solicitadas. 
Begistro Gráfico. — Fdo.: Dai-d S. 
Ki.isni.cr, Jefe Begistro Gráfico. t¿ae muy 
probablemente la. falta de explicación 
mas amplia en mi anterior escrito, ha 
'motivado las observaciones de la Aseso- 
ría Técnica de que se me lia dado vis- 
ta.. Vbv a aclararlo. El lugar d tí extrac- 
ción de ia muestra no se rectifics ni lia 
variado; es el mismo en que aquella se 
encontró j" so manifestó oportunamente 
en estas actuaciones Ocurre sí, que los 
sueros pianos y mapas lian precisado 
mejor la. ubicación, pero siempre de ia 
misma cosa. Consiguientemente, slomprs 
el descubrimiento se hizo dentro del te- 
rreno del. cateo donde se trabajaba, va 
<$¡ae- también ese cateo, se lia ubicado 
eii- la realidad y conforme a ios nuevos 
pianos más exactos.. Aún, suponiendo que 
el descubrimiento estuviera fuera del lí- 
mite del cateo, nada obstaría a su va- 
lidez pues se habría obfonido en terreno, 
fraileo ya que las solicitudes de expío 
ración: son de fecha posterior. — Fdo.: 
Iwra C. IX Kerr. — Buenos Aires, sep- 
tiembre 19 de 1940. Visto lo solicitado 
a- fs. .109 v atento a las razonas alcan- 
cías a fs. 1.13, déjase sin efecto, art todas 
sus partes, la disposición de f-a. 105. y, 
6ii su caiiseeueneia. Publiquese en el Lole- 
t-ín Oficial la rectificación de. '«lición 
fie mensura de pertenencias de fs. 94 el 
informe do fs 90 y el punto 1? riel es- 
crito de fs. 109 de acuerdo con 'c dis- 
puesto por el art 231 del Código de Mi- 
seria, con la aclaración de que el. cam- 
bia- del punto de descubrimiento que. 
según manifestación del ínteres* io, es 
simplemente de ubicación gráfica, se 
acepta bajo su exclusiva responsabili- 
dad, quedando supeditado a la? com- 
probaciones pertinentes que efectuará 
el; pe-rito mensurador. Fíjese;' cartel) «¡ "as 
puertas de la Dirección General, comuni- 
qúese, notifíqnese. tómese nota por ln 
Asesoría Técnica y repóngase. — Fdo.: 
Dr. Perfecto J. Sánchez. Director Gene- 
ral de Industria Minera. "Entre líneas 
"ÍJo.i Tván C. D. Kerr". vale — 
Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi- 
oas Adsío. 

e.l3in-N«45-v.K!'1i:¡-0 
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Petición de mensura de seis pertenencias 
de ia mina de plomo, zinc, cobre y 
plata denominada "23 de Febrero", de 
la Compañía Minera Metalífera de Co- 
modoro Rivadavia, Departamento Eio 
Senguerr, Zona Militar de Comodoro 
Pdvadavia, Expediente Ne 177.9151942. 

Buenos Aires, Octubre de .1.948. Domin- 
go Nogués, en representación de la Córn- 
pa-ñía Minera Metalífera de Comodoro 
i*ivñdov:ia, soíícitanie de la rnina "23 fie 
Febrero" en et JExpte. 1.77.9.15142, ex- 
gfflngo: Que recientes trabajos topográfi- 
cos efectuados por la Comisión Ar- 
gentino-Chilena de Límites y el Insti- 
tuto Geográfico Militar Argentino, lian 
venido a aclarar la confusa situación 
reinante en la zona de Lago Fontana, 
no sólo en lo referente a los límites .in- 
ternacionales, sino también á" ios límites 
de ios lotes pastoriles- que sirven de re- 
ferencia para la ubicación dé las minas. 
Que apoyándose mi representada en aque- 
llos trabajos ha podido a su vez ubicar 
en forma correcta la mina solicitada en 
este expediente, comprobando queda ubi- 
cación dada al hacer la petición de men- 
sura difiere de la verdadera a causa de 
la confusión antedicha, -y cu .consecuencia 
declaro: Que vengo a rectificar los tér- 
minos de ia petición de mensura corres- 
pondiente a la Mina "23 de Febrero" 
registrada bajo el N? 603 con fecha 28 
de Jubo de 1 942. la cual debe quedar 
en ios términos siguientes: El punto ríe 
partida para la mensura de ;a Mana "23 
dea Febrero" será el descubrimiento 11a- 
mndo: "2u de Febrero", que se encuentra 
va raí punto situado en la Sección G tli, 
Fracción A, de: la Gobernación Militar 
de Comodoro BivadaVia, a 1.6S0 (un n.il 
--ri ••-■'-•Pos; ochenta y seis) metros al 
©este del esquinero Noreste del lote lo 
(diez- y seis) y a 2.201 (dos mil doscien- 
tos sesenta y. uno) metros al Sur del 
mismo esquinero. En cuanto a. los esqui- 
naros, de las pertenencias, ellos quedan 
ubicados con respecto a la labor legal 
en la misma forma eme la reelarada en 



l la petición de mensura que añora rec- 
; tífico, así como también los rumbos co- 
rrespondientes a las líneas de longitud 
y latitud de la Mina. Provea el señor Di- 
rector General de conformidad y Será 
' Justicia: Fdo.: D. Nogués. Recibido en 
mi Oficina hoy Octubre cuatro de mil 
novecientos cuarenta y ocho siendo las. 
doce horas tres minutos. Conste. Fdo.: 
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi- 
nas. — Buenos Aires, diciembre 11 de 
1948. Las seis pertenencias solicitadas de 
la mina de plomo, zinc, cobre y plata 
denominada "23 de Febrero" han sido 
ubicadas en los planos de esta Oficina, 
de acuerdo al croquis de fecha 6-XII-48; 
dentro del lote 16, Fracción A, Sección 
G III, Departamento líío Senguerr de la 
Zona Militar de Comodoro Rivadavia. 
Relacionamiento. El punto de partida 
será el descubrimiento llamado "23 de 
Febrero" (pie se. encuentra a 2.2-61 m. 
«t Sur de un punto situado a 1.6S.G m. 
al Oeste del. esquinero. Noreste del lote 
1:6 citado. El vértice Oeste de la perte- 
nencia N». 1, dista 15< m. al Norte 45° 
Oeste de ira punto situado a 5 m. ai Sur 
;45 a Oeste- del punto de-; extracción de la 
muestra. Pertenencia No 1. Afecta la 
iforana de rectángulo- do; 800 m. en direc- 
ción Norte 45° Esto por 200 m. encerran- 
do entre sus límites una superficie de 
has. Pertenencia N<? XI. Afecta la for- 
ma de un rectángulo de 300 ni. en direc- 
ción Norte 45° Este por 200 m. ubicada 
de- manera que su vértice Oeste, dista 
35 ni. al Norte 45° Oeste del esquínelo 
Norte de ía pertenencia N? 1. Superfi- 
cie G has. .Pcrtenenajíi Ne III. Afecta 
la forma de- pentágono irregular y está 
determinada midiendo sucesiva me n 
de el esquinero sur de la pertenencia 
N« 1: 43,54- m. Sur 51° 15' Oeste, 278:35 
m. Sur 57° 30' Oeste, 200 m. Norte 
32° 30' Oeste 278,35 m. Norte 57° 30' 
Este y 200 m. Sur 45° Este. Superficie 
6 has. Pertenencia Nc IV. Afecta ia 
forma de un rectángulo de 300 m. en 
Dirección Norte 57° 30' Este por 200 m. 
ubicada de manera que su vértice Norte, 
coincide con el esquinero Oeste de la 
pertenencia III definida, Superficie 6 
luís. Pertenencias V y VI. Tiene la mis- 
ma forma, dimensiones y rumbos que 
la pertenencia IV, ubicadas de manera 
que sus» límites Noreste, coinciden Inte- 
gramente con los lados Sur Oeste de la 
pertenencia IV y "V respectivamente. Se 
superpone a ios Exptes. Nros. 202.4 10¡48 
y 125.408|48, hallándose a 900 ni. de 
la. Frontera; Argentino-Chilena y afectado 
por el Decreto Ne 14. 587146. "Se hace no- 
tar que se ha introducido., una variante 
al desplazar la posición del punto de des- 
cubrimiento' denunciado (fs. 1) y publi- 
cado (-fs. 25) ; con el que ahora aparece 
como punto, de partida para vincular las 
pertenencias solicitadas.. .Registro Grá- 
fico. Fdo.: Agr. Nac. David S. líusnier. 
Que muy probablemente la falta de ex- 
plicación más amplia en mi anterior es- 
crito ha motivado las. observaciones de 
la Asesoría Técnica de que se me ha elu- 
do' vista. Voy a aclararlo. El lugar de 
extracción de -la muestra no-so rectifica 
ni ha variado; es el mismo en que aquélla 
se encontró y se manifestó oportunamente 
cu estas actuaciones. Ocurre sí, que los 

nuevos planos y mapas han precisado me- 
jor la ubicación, pero siempre de la .mis- 
ma cosa. Consiguientemente, siempre el 
descubrimiento se hizo dentro tlel te- 
rreno del cateo donde se trabajaba, ya. 
que también ese cateo se lia ubicado en 
la realidad y conforme a los nuevos pla- 
nos más exactos. Aún suponiendo que el 
descubrimiento estuviera fuera del limi- 
te del cateo, nada obtaría a su validez, 
pues se habría obtenido en terreno fran- 
co ya que las solicitudes de exploración 
son de fecha posterior. Quiera el señor 
Director General proveer en la- forma 
pedida. Será Justicia Fdo.: I van G. i). 
Kerr. — Buenos Aires, sot ¡embrep 19 de 
10-'9. — Visto lo solicitado a fs. 88 y 
atento a las razones alegadas a fs. 92, 
dejase sin efecto en todas sus partes, 
la disposición de fs. S4 y, cu su conse- 
cuencia, publiquese en el Boletín Oficia! 
la rectificación de petición de mensura 
ile pertenencias ele fs. 73. el informe de 
fs. 75 y el punto le del escrito de fs. 79 
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 
231 de! Código de Minería, con la acla- 
ración de que el cambio del punto de 
descubrimiento que, según manifestación 
del interesado, es simplemente de ubica- 
ción; gráfica, se acepta bajo su exclusiva 
responsabilidad^ quedando supeditado a 
las comprobaciones pertinentes que efec- 
tuará el perito -mensurador. Fíjese cartel 
| a las: puerta de la Dirección General, co- 
muniqúese notifíqnese, tómese nota por 
la Asesoría Técnica; y- repóngase. Edo.: 
Dr. Peifeeto J. Su.ac.liez. Director Gene- 



ral de Industria Minera. — Francisco B. 
Urtubey, Escribano de Minas Adsto. 
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Petición de mensura de seis pertenencias, 
ele la mina de plomo zinc, coljre y pla- 
ta, denominada "Sorpresa", de la Com- 
pañía Minera" Metalífera de Comodoro 
Rivadavia, ubicada en el Departamen- 
to Río Sengnsrr, Zona Militar de Co- 
modoro Rivadavia, Expediente número 
I7S.020J42. 

Buenos Aires, octubre de 1948. Señor 
Director de Minas y Geología Domingo 
Nogués, eu representación de la Compa- 
ñía Minera Metalífera de Comodoro líi- 
vadavia, solicitante de la Mina. "Sor- 
presa"; expongo; Que recientes trabajos 
topográficos efectuados por la Comisión 
Argentino-Chilena de Límites y el ins- 
tituto Geográfico Militar Argentino, han 
venido a aclarar la confusas situación 
reinante en la zona ..de. Fago Fontana, 
no sólo en lo referente: a los limites; in- 
ternacionales, sino también a- los lími- 
tes de los lotes pastoriles que-'-slcceu de 
referencia para la ubicación- de las-; mi- 
nas. Que apoyándose mi representada:- en 
aquellos trabajos ha: podido a su vez ubi- 
car en forma correcta la mina solicitada 
en el Expte, 1.7S.020|42, comprobando 
que la ubicación dada al hacer la peti- 
ción de mensura difiere de la verdadera 
a causa de la confusión antedicha, y en 
consecuencia declaro; Que vengo a rec- 
tificar ios términos- de la petición, de 
mensura correspondiente a la Mina "Sor- 
presa" registrada bajo el Ne 604 con 
fecha 10 de Agosto de 1912, la cual 
debe quedar en los términos; siguientes: 
El punto de partida para/ la mensura 
de la iMina "Sorpresa" será el descu- 
brimiento llamado "Sorpresa",, que; se 
encuentra en un punto situado- en. la 
Sección G III, Fracción B, de la Gober- 
nación Militar de Comodoro Eívadavin, 
a 1.097 (un mil noventa y siete): me- 
tros af Este del esquinero Sudoeste del 
lote 11 (once) y a 1.420- (nn mil cuatro- 
cientos veinte) metros al Norte del mis- 
mo esquinero. El esquinero No I de esta 
mina quedará ubicado a 143,4.0 (ciento 
cuarenta y tres con 4 decímetro.».), me- 
tros al Sudeste y a 218,70 (doscientos 
(Hez y ocho con siete decímetros) me- 
tros al Noreste del mismo punto de par- 
tida, mencionado. Todos los demás es- 
quineros: quedarán, con respecto al N<? 1, 
en la misma posición declarada en la pe- 
tición original antedicha. Provea el se- 
ñor Director General de conformidad y 
Será Justicia. Fdo.: Domingo Nogués. 
Recibido en mi oficina- hoy octubre cua- 
tro de mil novecientos cuarenta y ocho 
siendo las doce horas dos minutos. Cons- 
te. Fdo.: Julio César Cataldi, El Escri- 
bano de Minas. Buenos Aires, diciembre 
le de 1948. Las seis pertenencias solici- 
tadas; de la mina, de plomo,, zinc, cobre 
y plata denominada "Sorpresa", han sido 
ubicadas en los planos de esta Oficina, 
de acuerdo al croquis de fecha 29-X.I-4S, 
dentro, del lote 11. Fracción B, Sección 
G III, Departamento Río Senguerr üe la 
Zona Militar de Comodoro Eieadavia. 
Relacionamiento. El punto, de partida 
será el descubrimiento;. llamado "Sorpre- 
sa" que se encuentra a 1,420 m. ai: Norte 
de un punto que se halla; a: LD97 m. al 
Este del esquinero Suroeste del lote 11 
citado. El esquinero Este de la pertenen- 
cia N? 1 se halla 218.70 ni. al Norte 45° 
Este de un punía situado, a 143,40 m. 
a! Sur 45° Este del punto de partida 



mencionado. Pertenencia No 1. Afecta la 
forana do rectángulo de 300 m. en di reo-, 
chin Norte 45? Este por 200 m„ ence- 
rrando entre sus límites una superficie 
de 6 has. Pertenencias- Nros. 1.1. III, IV, 
■V MI... Tienen; ia: misma; forma, dimen- 
eioues y- rumbos; que- la pertenencia; Nc: I, 
ubicadas de manera que su vértu-c \m- 
te coinciden con los esquineros Oeste ele 
las pertenencias I, IL I ti, IV y V res- 
pectivamente.. Hallándose a 4 km. 300 m. 
de la frontera Argentino-Chilena se en- 
euenfrau afectaxlas por el Decreto :n.ñ-j 
mero 14;5S7|46. Se hace notar que: se: liai' 
introducido una; variante con res-pe(*to a 
la posición: del punto de deseubriiniento 
di-nunciado (fs. 1) y publicado tfs. 22) 
con el que aparece como- punto; de par- 
tida para vincular las pertenencias qixe 
se solicitan. Registro; Gráfico Fdo.:: Ajg:r. "' 
Nac. Birv-íd 8; líiisnier Jefe de Resnstno 
Gráfico. Buenos: Aires, En ero- o- de 1949. 
Señor Director; Genera! de industrio: Mu- 
ñera; Dr. Perfecto: Sánchez S|D. Domingo 
Nogués, por la; Compañía Miiiera- 'Meta- 
tífera: de Ccouodoro Rivadavia, eou do- 
micilio, cn^la calle Pasco Colón No 185, 
¡dsc 0?, evacuando, la vista conferida c n 
el Expedieme 17,s.02-o-K ]>M2, ante el 
señor Director expongo: En primei: lu- 
gar, señor Director, mi rcpresentatla hace 
presente que en el. terreno el punió, -¡e... 
descubrimiento denunciado no ha. sufri- 
do variación ni; modificación alguna. Co- 
rno ya se ha espresado en el escrito 
anteriormente presentado, a fs., las dis- 
crepancias entre las referencias topográ- 
ficas indicadas por mi parte y las esta- 
blecidas por el. Begistro Gráfico obede- 
cen a que los planos de la zona del De- 
partamento- de Río Senguerr que utilizan 
para sus traba.jos las oficinas técnicas 
de esa Dirección, no concuerdau con ' ia ■ 
realidad de los lugares. Mi representada 
ha. efectuado estudios topográficos en el 
terreno y levantado un plano correcto 
de la ubicación; de las. minas, teniendo 
en cuenta los hitos oficialmente estable- 
cidos y otros puntos, fijos topográficos 
y geográficos naturales e irren.ovibles. 
Finalmente cabe .expresar que todas las 
dificultades: que se presentan para la de- 
bida ubicación de las minas en los planos 
de esa Dirección desaparecerán en !a 
oportunidad en que los técnicos fie ia 
misma efectúen la inspección del terre- 
no. Saludo ai señor Director con toda 
consideración. Fdo.: Domingo Nogués. — 
Buenos Aires, _ setiembre 19 de 1949. Vis- 
to lo solicitado a fs. 90 y atento a ais 
razones alegadas a fs. 94, déjase sin 
efecto, en todas sus partes, la disposi- 
ción de fs. 86 y, en su consecuencia, 
publiquese en el Boletín Oficia! ia rec- 
tifieación de petición de mensura de 
pertenencias de fs. 71, el informe de 
fs. 74 y el escrito de fs. 79 de acuerdo 
con lo dispuesto por el art. 261 de) Có- 
digo de Minería, con la aclaración de 
:que el cambio del punto de descubrimten- 
ito que,, según uranifestaeión del intere- 
sado, es simplemente de ubicación grá- 
U'iea, s2 acepta bajo su exclusiva respon- 
sabilidad, quedando supeditado a las cora- 
¡probaciones pertinentes c[ue efectuará- el 
-perito mensurador. Fíjese cartel a- las 
^puertas de la Dirección General, eoivuní- 
Kpiese: notifíquese, tómese nota: por la, 
: Asesoría Técnica y repóngase. Fdo.: Dr. 
^Perfecto • J- Sánchez, Director General 
de Industria- Minera. Entre lincas: "Me- 
talífera-". Vale. — Francisco B. Urtubey, 
Escribano de Minas Adsto. 
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Año del Libertador General San Martín 
DÍA 30 DE OCTUBRE DB 1950 

339.635. — Heraldo del Cinematografista. 
Periódico Semanal, (id, Español)-.. Pro- 
pietario-. Israel Chas fie Cruz. Director: 
Chas de Cruz. Bs. Aires, setiembre - 
octubre de 1950. 16.000 ejemplares. 
Precio $ 4. — (Argentina). 

339.636. — Asociación de -Jefes de Pro- 
paganda. Revista Me.usual. (Id. Espa- 
ñol). Propietario: Asociación de Jefes 
de Propaganda. Director: Jorge J. Bo- 
níti. Buenos Aires, setiembre de 1950, 
1.200 ejemplares. Precio $ 1.50.— (Ar- 
gentina). 



" Q-bras Depositadlas ~~"' 

339 637. — Boletín de Fallos y Senten- 
cias, de los Tribunales de! Trabajo. 
M.eusunl. (Id. Español). Propietu-rio y 
Director: Emilio Enrique A. l'airolat. 
Gíi pita 1 . Federal, jubo - agosto de 1950. 
6.000 ejemplares. Sin precio. (Argen- 
tina). 

339. 63S, — Cromaca Tieinese. (Crónica 
Tesinesa). Periódico Mensual. (Id. lis- 
pañol). Propietario: Asoc. Suiza l J ro- 
Tíeino. Director: Luis Verdaro, Capi- 
tal federal, setiembre de 1950. 630- 
ejemplares. Sin precio. (Argentina), 

339.039. — Yura Pete. Periódico Men- 
sual. <\ú. Español). Propietario: Casa 
de Coíríentes- ea Buenos Aires - Mi- 
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nistcrio lie Gobierno, Justicia y Educa- 
ción, Prov. ■Je Corrientes. Director: 
Armando ('•. V. Ai orsilos. República Ar- 

agosto de 1950- 5.ÜU0 ejempia- 

precio. (Argentina ). 



gentina, 
res. Sin 
339.040. 
Mensual 
Editora 
Manuel 



— .Mundo Hispánico. Revista 

(1(1. Español). Propietario: 

Mundo Hispánico, Director: 

M. Gómez. España y América 

Española, abril de 1050. (Extranjera). 
5.0. 0U0 ejemplares. Precio $ 3,50. (Ex- 
tranjera ). 

339.6-11. — Mundo Hispánico, — Revista 
Mensual. (Id. Español). Propietario: 
Editora Mundo Hispánico. Director: 
Manuel M. Gómez y Gómez. España 
v América Española, mayo de 1950. 
50.000 ejemplares. Precio $ 5.— (Ex- 
tranjera). 

339.012. — Di Presse. (1.a Prensa Israe- 
lita). Diario. (Id. Hebreo). Propieta- 
rio: Sociedad Colectiva "Di Presse". 
Director: Pinjas Katz. Bs. Aires, se- 
tiembre de 1950. 378.000 ejemplares. 
Precio $ 0,25. (Argentina). 

339.0-13. — Irradiación. Periódico Senia- 
jial. (Id. Español). Propietario y Di- 
rector: Pbro.: Roberto Moyano Pérez. 
Villa Dolores (Córdoba), Agosto de 
3950. 900 ejemplares. Sin precio. (Ar- 
gentina). 

339.044. — Irradiación. Periódico Sema 
nal. (Id. Español). Propietario y Di- 
rector: Pbro, Roberto Moyano Pérez. 
Tilla Dolores (Córdoba), setien.bre de 
3 950. 1.800 ejemplares. Sin precio. (Ar- 
gentina). 

339.645. — Horizontes Económicos. Re- 
vista Mensual. (Id. Español). Propie- 
tario y Director: Pedro Antonio Giu- 
liano. Capital federal, Interior y ex- 
terior, agosto de 1950. 3.000 ejemplares. 
Gratis. (Argentina). 

339.610. — Firmeza. Periódico quincenal. 
(Id. Español). Propietario: Enrique L. 
Kleincrt. Director: Hugo O. Marcone. 
Es. Aires, setiembre de 1950. 20.000 
ejemplares.» Precio $ 0,30. (Argentina). 

339.047. — Svenskt Kyrkoblad. Revista 
mensual. (Id. sueco). Propietario: Con- 
gregación sueca en Bs. Aires. Director: 
Gunnar Norell. Capital Federal, julio- 
setiembre de 1950. 2.500 ejemplares. 
Precio gratis. (Argentina). 

339. 648. — El Obrero. Revista mensual. 
Id. español). Propietario y Director: 
Sebastián Raggi Córdoba, noviembre 



S|precio 



i Bue- 
eiem- 



de 1950. 1.000 ejemplares 
Argentina). 

339.019. — Juventud. Semanario. (Id. es- 
pañol). Propietario y Director: Mi- 
guel T. Fartez. Pilar (Prov. di 
r,os As.), octubre de 1950. 1.200 
piares. S|precio. (Argentina). 

339.050. Repertorio de Santa Fe. Dia- 
rio. (Id. español). Propietario y Di- 
rector: Dr. Albino Palacios Cabane- 
llas. Rosario (Prov. do Santa Fe), se- 
tiembre de 1950. 13.500 ejemplares. 
Precio $ 0,10. (Argentina). 

B39.051. — Boletín Oficial. Diario. (Id. 
■español). Propietario: Provincia de 
Santa Fe. Director: Rafael Guida. San- 
ta Fe, julio de 1950. 28.000 ejempla- 
res. Precio $ 0,20. (Argentina). 

339.652. — Boletín Oficial Diario (Id 
español). Propietario: Provincia de 
Santa Fe. Director: Rafael Guida. San- 
ta Fe, agosto de 1950. 24.200 sjempla- 
Tes. Precio $ 0,20. (Argentina). 

339.653. — Boletín Oficial. Diario (Id. 
español). Propietario: Provincia, de 
Santa Fe. Director: Rafael Guida. San- 
ta Fe, setiembre de 1950. 27.500 ejem- 
plares. Precio $ 0,20. (Argentina;. 

339.603. — Anuario de progresos tera- 
péuticos en medicina interna. 47S pá- 
ginas Tomo II. Autores: E. S. Maz- 
zei. M. Baila, L. .1. Bergna, C. A. 
Campos y otros. Editor: López & Et- 
ehegoyen. Impresor: La Prensa Mé- 
dica 'Argentina. 1.000 (1,000) ejem- 
plares. Buenos Aires, 10 de agosto ríe 
1949. Precio í¡ 25. (Argentina). 

339.664. — Contribución al estudio cíe la 
región glososupraliioidea. (Investiga- 
ción en recién nacidos). 36 págs. Au- 
tor: Antonio Luciano Muñoz. Editor: 
El Autor. Impresor: S. de Amorrortu 
e hijos. 200 ejemplares. Bs. Aires. 7 ae 
octubre de 1949. Precio 3 0. (Argen- 
tina). 

339.665. — Eczema. 156 págs. Autores: 
.Marcial 1. Quiroga, Miguel A. Mazzi- 
m, Fernando Noussitou y otros. Edi- 
tor: López & Etchegoyen. Impresor: 
La Prensa Médica Argentina. 2 500 
ejemplares. Bs. Aires, 26 de octubre 
do 1949. Precio $ 15. (Argentina), 

839.666. -- El injerto de piel total en 
la reparación de hernias y eventra- 
ciones abdominales, Indicaci /ríes, téc- 
nica quirúrgica. Resultadas. 178 pági- 
nas. Autor: Dr. Manuel Jos',. Vásqucz. 



Prólogo: Ricardo Einocbietto. Editor: 
López A Etchegoyen. Impresor: La 
Prensa Medica Argentina. - Bueno3 
Aires, 26 de octubre de 19-19. Precio 
$ 15. — (Argentina). 
339.667. — Colecistitis crónicas no calcu- 
losas. 740 págs. Autores: Barrill B. 
Crohn, H. L. Bockus, E. Oliver-Pas- 
cual, Jaeiro Ramos y otros. Editor: 
López & Etcbegoyen. Impresor: La 
Prensa Médica Argentina. 500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 21 de abril de 
19-19. Precio $ 60. (Argentina). 

339.068. — Ginecología Operatoria. Dos 
tomos con 810 págs. Autores: II. V. 
Pe h ara y J. Amreich. Traducción del 
alemán al castellano: Alejandro Alpe- 
rovich. Editor. López & Etchegoyen. 
Impresor: La Prensa Médica Argentina 
2.000 ejemplares. Buenos Aires, 31 de 
marzo de Í950. Precio $ 300. — (Ar- 
gentina). 

339.682. — Analecta Sandoz. 216 págs. 
Obra Extranjera. Autor: Anónimo. Tra- 
ducción: Anónima: Editor e impresor: 
Sandoz S. A. 19.000 ejemplares. Ensi- 
len - Suiza. Enero de 1949. Sin precio 
(Extranjera). 

339.687. — Cuál es mi traición. Tango, 
música. 2 págs. Autor: Estela Vázquez. 
Editor: El autor. Impresor: Editorial 
Crisol. 1.000 ejemplares. Bs. As., 28 
de setiembre de 1950. Precio $ L— 
(Argentina). 

339.690. — Campamento Cerro León. Poi- 
ca épica del Paraguay, música. 2 págs. 
Autor: Anónimo. Arreglo: Mauricio 
Cardozo Ocampo. Editor: PAMSCO - 
Pan American Music Service Corp. Im- 
presor: E.M.O.R. 2.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 15 de setietrbre de 1950. 
Precio $ 3. — (Argentina). 

339.697. — Tus besos <ve azúcar. Fox- 
trot, música. 2 págs. Autores: Luis Pa- 
nella - A. Pometti (h) y Tito Casciani. 
Editor: Los autores. Impresor: A. Boe- 
cazzi. 200 ejemplares. Mendoza, 28 de 
setiembre de 1950. Precio $ L— (Ar- 
gentina). 

339:098. — La Visión Social del Hombre 
del .Misterio. 5 págs. Autor: Norberto 
Antoni. Editor: El autor. Impresor: 
Genera! Impresora. 100 ejemplares. Tu- 
cumán, agosto de 1950. Sin Precio. (Ar- 
gentina). 

339.099. — Galopando ligerito. Corrido, 
música. 2 págs. Autores: Tito Cascia- 
ni - Francisco Colombo y José A. Fu- 
ñare Editor: Los autores. Impresor: 
A. Boceazzi. 200 ejemplares. Mendoza, 

5 de setiembre de 1950. Precio $ 1 - 

(Argentina). 

339.700. — El Municipio de Gral. San 
Martín. Diario. (Id. Español). Propie- 
tario y director: Javier Gómez. San 
Martín (Prov. de Bs. As.), 27 de octu- 
bre de 1950. 2.500 ejemplares. Precio 
$ 0,20. (Argentina). 

339.701. — Canto para olvioar. Vals, mú- 
sica. 2 págs. Autores: F. Colombo - 
Tito Casciani y Aurelio Luna. Editor: 
Les autores. Impresor: A. Boceazzi. 
200 ejemplares. Mendoza, 28 de setiem- 
bre de 1950. Precio $ 1. — . (Argentina! 

339.702. — En tu sombra... otra vez. 
Tango, música. 2 págs. Autores: Dave 
Dorl'man y Francisco Colombo. Editor: 
Los autores. Impresor: A. Boceazzi 
200 ejemplares. Mendoza, 2S de setiem- 
bre de 1950. Precio $ 1. — (Argentina). 

339.703 — Mañanita puntaría. Vals, mú- 
sica. 2 págs. Autores: Tito Casciani - 
F. Colombo y Ernesto Agüero. Editor: 
Los autores. Impresor: A. Boceazzi. 
£00 ejemplares. Mendoza, 28 de setiem- 
bre de 1950. Precio $ 1. — (Argentina i. 

339.704. — Negrita y bonita. Samba, mú- 
sica. 2 págs. Autores: Francisco Co- 
lombo - Tito Casciani y Ernesto Agüe- 
ro. Editor: Los autores. Impresor: A. 
Boceazzi. 200 ejemplares. Mendoza, 5 

de setiembre de 1950. Precio $ 1 

(Argentina). 

339.705. — Alma mejicana. Corrido, mú- 
sica. 2 págs. Autores: Date D-rfninii 
y Francisco Colombo. Editor: Los au- 
tores. Impresor: A. Boeazzi. 200 ejem- 
plares. Buenos Aires, 28 de setiembre 
de 1950. Precio íp 1. — (Argentina). 

339.716. — JN'oporn (Porohy) " (Las Cata- 
ratas). Revista mensual (Id. Ucrania- 
no). Propietario y Director: Isidoro 
Krawiec. Buenos Aires, agosto de 1950. 
1.600 ejemplares. Precio $ 1,50 (Ar- 
gentina). 

339. 71S. — Vo elegí !:i justicia. 636 págs 
Autor: Víctor Kravchenko. Traducción 
de! inglés al easte.lano: Arturo Bray. 
Editor e impresor: Editorial Guillermo 
Kraft Ltda. 5.20O ejemplares. Buenos 
Aires, Ira. quincena de setiembre de 
1950- Precio $ 20.— (Argentina). 

339.669. — Si tú no estás. Canción bole- 
ro, letra. 2 págs. Autor: Tony Román. 
Editor: El autoí impresor: Ferrer. 125 



ejemplares. Buenos Aires, ,30 de octu- 
bre di Iir-0. Pr. ció •? 1,50 (Argentina' 

339.670. — Si tú no esí'.s. Caución bolero, 
música. 2 págs. Autor: Tonv Román. 
Editor: El amor. Impresor: Ferrer. 125 
ejemplares. Buenos Aires. 30 de octubre 
de 1950- Precio $ 1,50 (Argentina). 

339.679. — Fu evocación.- Vals, música. 
2 págs. Autor: Tony Román. Editor: 
El autor Impresor: Ferrer. 125 ejem- 
plares. Buenos Aires, 27 de actubre de 
1950. Precio $ 1.50 (Argentina)- 

339. 681. — Amor, raza y religión. Canción 
bolero, música. 2 págs. Autor: Jorge A. 
Molina. Editor e impresor: Editorial 
Musical 1CA. 1.000 ejemp ares. Bue- 
nos Aires. 28 de setiembre de 1950. 
Precio $ 1,50 (Argentina!. 

339.744. — Análisis de venta. 48 págs. 
Autor: Dr. Francisco Cbolvis. Elitor: 
Selección Contable S. A. Impresor: Mil- 
cague, Landa & Cía. 3.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 22 de noviembre de 3949. 
Sin precio. (Argentina). 

339.745. — Diccionario de contabilidad, 
organización, administración, control y 
ciencias afines. 222 págs. Tomo 9. Au- 
tor: Joaquín Raúl Seoane-. Editor: Se- 
lección Contable S. A. Impresor: Ma- 
eagno, Landa & Cía. 6.500 ejemp ares. 
Buenos Aires, 1S de julio de 1950, Pre- 
cio $ -10.— (Argentina). 

339.740. — Diccionario de contabilidad 
organización, administración, control y 
ciencias afines. Tomo VIII. 240 págs. 
Autor: Joaquín Raúl Seoane. Elitor: 
So.-eceión Contable S. A. Impresor- 51a- 
eagno, Landa & Cía. 6.500 ejemplares. 
Bs. Aires. 15 de abril de 1950. Precio 
$ 40.— (A raen ti un). 

339 747. — Diccionario de contabilidad, 
organización, administración, control y 
ciencias afines. Tomo VIL 256 págs. 
Autor: Joaquín Raúl Seoane. Editor: 
Selección Contable S. A. Impresor: lia- 
eagno. Lauda & Cía. 6 500 ejemplares. 
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1949. 
Precio $ 40- — (Argentina). 

339.748. — Control Presupuestario. Siste- 
ma de Previsiones Económico - Finan- 
cieras para las empresas comereia.es e 
industriales. 152 págs. "Autor: Dr. Fran- 
cisco Cholvis. Editor: Selección Conta- 
ble S. A. Impreso r: Macagno. Landa & 
Cia. 3-000 ejemplares. Bs.' Aires, 22 de 
noviembre de LM2. Precio $ 29.— (Ar- 
gentina ). 

339.719. — La Vida de Mor.teagudo. Tres 
tomos con 394, 441 y 329 págs Autor: 
Mariano de Vedia y M'tre. Editor e 
impresor: Guillermo Kraft Ltd*. S. A. 
2.100 ejemplares. Bs. Aires. 1» jiiu.ee 
setiembre 1950. Precio $ 160. (Argen- 
tina). 

339.720. — . Crónicas Regionales Entre- 
rrianas. 1(50 págs. Autor: Antonio P. 
Castro. Editor e impresor: G. Knft 
Ltda. S. A. 3.100 ejemplares. Bs. Ai- 
res, 1? quincena de septiembre d.s 
1950. Precio $ 10 (Argentina). 

339.721. — Estampas Históricas y Va- 
loraciones Críticas. 294 págs. Autor: 
Juan Pablo Eeliagüe. Editor e impre- 
sor: G. Kravt Ltda. S. A. 3.100 ejem- 
plares. Bs. Aires, li quincena de sep- 
tiembre de 1950. Precio $ 12. (Argen- 
tina). 

339.722. — El Genio Político de s an 
Martín. 43 1 págs. Autor: Ricardo I,e- 
vene. Editor e imp.: G. Kraft Ltda. 
S. A. 5.100 ejemplares. Bs. Aires, 
1» ' quincena de septiembre de 1950. 
Precio $ 25. (Argentina). 

339.731. — Tradición y Tierra Adentro. 
170 págs. Autor: Apol-nio Quiérete. 
Editor: El Autor. Impresor: l'ist-.la 
S. R. L. 1.500 ejemplares. Rosario. 
13TOI950. Precio $ 2.60 ( Argentina). 

339.732. — Mujer. Revista Mensual. (Id. 
Español). Prop. y Director: Mana 
Luisa Pineía. Buenos Aires, septiembre 
de 1930. 15.000 ejemplares. Precio 
¡r 0.50. (Arsrentina). 

339.736. — Historia Colonial Argentina 
y Americana. 491 págs. Actor: ¡('car- 
do Machado. Editor: M Tato Impre- 
sor: A. López. 2.300 ejemplares. Cap. 
Fed., 28 de marzo de 1950. Precio $ 7. 
(Argentina). 

339.738. — Organización Téenio de la 
Venta. Dirección y Administración. 
Obra Extranjera. 768 págs. Autor: 
Francisco Sayrois. Editor: Lí'jts v 
Revistas S. A. impresor: V. Venero. 
5.000 ejemplares. México D. P., año 
1948. Precio $ 67. (Extranjera ). 

339.73!». — El Vendedor Moderno v Efi- 
ciente Métodos y .Sistemas paro Ven- 
der Mejor. 324 págs. Obra Extranjera. 
Autor: Francisco Sayrois Editor: Li- 
bros y Revistas S. A. Impresor: V. 
Venero. 5 000 ejemplares. Mítico D 
F., año 1919. Precio $39: (Extrae p-ra). 

339.741. — ■ Estímulo a los Vencedores. 
Manera de obtener su máxima rendi- 
miento. Obra Extranjera. 264 págs. 



Autor: Francisco Sayrois. Editor: Mi 
bros y Revistas B. A. impresor: V.- 
Venero. 5.000 ejemplar! s. Menee B, 
F., año 1948. Precio $ 31. CE-xtraa» 
jera). 

339.742. — Más Dinero - Más Capital 
— Más Trabajo. 200,-págs. Autor- Ds, 
Hjalmar Scliaclit. Traducción del ale- 
mán al castellano por: Erich A. O» 
Wetzler. Editor: Se'eceión í'or.tabls 
S. A. Impresor: Macagno, Linda & 
Cía. 5.000 ejemplares. Buenos Airea, 
15 de septiembre de 195C. Precio $ .18, 
( Aygentina).- 

339.743. — Anales de la Primera Conven- 
ción Metropolitana de Graduados ea 
Ciencias Económicas, Organizado pos 
t! Colegio de Doctores en .."ienems 
Económicas y Contadores Público? Na- 
cionales de Buenos Aires. 9-í oa.js Au- 
tor: Anónimo. Editor: Selección Con- 
table S, A. Impreso.': Macagno. Lan* 
da iíí Cía. 6.000 ejemplares. Bs. Aires, 
15 de mayo do 1950. Precio $ 3. (Ar- 
gentina). 

339.749. — Costos Funcionales. 182 pá- 
ginas. Autor: Francisco Cholvis, Edi- 
tor: Selección Contable S. A. impresor: 
Macagno, Lañada & Cia. 3.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 15 junio 1950, 
Precia $ 45. (Argentina). 

339.752. — Diagnóstico Histológico. 
(Microscópico) y Macroscópico (Au- 
topsia). Anatomía Patológica. 71 pá- 
ginas. Autor: Anónimo. Editor: Ate- 
neo Estudiantil. Impresor: Mimiógra» 
fo. 300 ejemplares. Dueños Aires. 5 
de octubre de 1950. Precio ¡J 22. (Ar- 
gentina) . 

339.753. — Resúmenes de Patología Mé- 
dica. (Inferna). Aparato Urinario. 4á 
páginas. Autor: Anónimo. Editor: 
Ateneo Estudiantil. Impresor: Mimió- 
gra fo. 200 ejemplares Buenos Aires, 
ó de octubre efe 1950. Precio $ 16. 
(Argentina) . 

339.754. — Revista de Jurisprudencia 
Argentina. Revi-la Trimestral. (Id.- 
Español). Propietario: Revista de Juris- 
prudencia Argentina S A. Director; 
Dr. Juan Agustin Moyano. filíenos Ai- 
res, julio, agosto, setiembre de 1950. 
3.000 ejen. piaros. Precio $ 90. (Argen- 
tina) . 

339.755. — Cielitos y Diálogos Patrióti- 
cos. Con un estudio sobro e! origen 
de la poesía gauchesca de Lázaro Flu- 
ry. 1-19 páginas. Autor: Bartolomé Hi- 
dalgo, ilustraciones de: María A. Gior- 
dia. Editor: Ciordia y Rodríguez. Im- 
presor: Macland S. R. L. 3.000 ejem- 
plare. Buenos Aires, 30 de julio ds 
1950. Precio $ 3. (Argentina). 

339.756. — Instrucción Cívica. Manual 
de la Constitución (De conformidad al 
nuevo Plan). 312 páginas. Autor: Pas- 
tor Sastre. 5.000 ejemplares. Editors 
Ciordia y Rodríguez. Impresor: Alfon- 
so Ruíz. Buenos Aires, 17 de febrera 
de 1950. Precio $ 9 50. (Argentina)., 

339.757. — Manual ríe Mineralogía y 
Geología. 200 páginas. Edición 3ra. 
Autores: Pedro R. Giménez, Rafael E. 
Longo. Editor: Giardia y Rodríguez. 
Impresor: Alfonso Ruiz. 5 000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 31 de julio do 
1950. Precio $ 9.50. (Argentina). 

339.758. — Historia de la Literatura Es- 
pañola a Través a de la Crítica y de los 
Textos. Con Antología. 591 páginas 
Autor: Guillermo Díaz Plaja. Editor: 



Ciordia & Rodríguez- Impresor 



Al- 



fonso Ruiz. 3.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 20 de marzo de 1950. Precio 
$ 25. (Argentina). 

339.759. — Nuevas Voces y Estampas. 
181 páginas. Autor: Juan Antonio So- 
iari. Editor: Sociedad Anónima Edito- 
ra La Vanguardia. Impiasor: Edita- 
ría! Claridad. 1.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 23 de octubre de 1950. Pre- 
cio $ 10. (Argentina). 

339.760. — La Moneda v los Problemas 
Económicos. 114 páginas. Autor: Há- 
mulo Bigliolo. Editor: Soc. Anón. Edi- 
tora La Vanguardia. Impresor: Edi- 
torial Claridad. 2.000 ejemplares. Ca- 
pital Federal, 5 de octubre de 1950, 
Precio $ 10. (Argentina!. 

339.751. — Glosas a la Filosofía Palí ti- 
ca. 110 páginas. Autor: Manuel V, 
Besasso. Editor: Soc. Anón. Edito'» 
La Vanguardia. Impresor: Editorial 
Claridad. 1.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 16 de octubre de 1950. Precia $ 5. 
(Argentina) . 
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Año del Libertador General San Martím 

27 DE OCTUBRE DE 1950 

339.51S. — Cursos y Conferencias. Re» 
vista Mensual. (Id. Español-. Propie- 
tario: Colegio Libre de Estudios Supe- 
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res. Director: Artero Frondizi. Btie 
i Aires, junio de 1950. 2.500 ejem 
res. Precio § 1.-- (Argentina). 
¡19. — Informativo Gremia! Pápele- 
Periódico Mensual. (Id. Español), 
.-inieí.-.rio: Pedcrae.on de Obreros v 
¡pleiteos de la Industria' del Papel, 
rtór.. Quimbos v Afijes. .Director' 
¡entín Fernández. República Argén- 
a v exterior, agosto de .1950 tü'.OOO 
arpiares. Sin precio. (Argentina). 
¡20. — Informativo Gremial Pnpe= 
;>. Preódieo Mensual. (Id. Español) 
Mietario: PeUeracinn de Obreros y 
tricado? de la Industria, del Papel 
rtón, Químicos v Afines. Director: 
kntin Fernández, República Argén- 
a v Exterior, setiembre de 1950. 
000 ejemplares Sin precio. ( A reten 



Periódico Mcn 
i'opiciario y Dr 
Capital 
ejemoia 
de 1050. 



Nc 



i). Pr,,p 



ina), 

evisla Mens.ial. 
irio y. Director- 
ruando/.. Hueros 
400 ejemplares 



330.523. — M. A. N. Revista Mensual 
' (Id. Español)." Propietario: Miuistcrir 
de Agricultor,, v Ganadería de la Na 
culi:. Director: Alfredo Pedro Burlando 
República Argentina, enero, abui di 
1950. 25. 000 ejemplares. Gratis (Argén 
tina o 

300.52!. ._ Aeromodelismo, Revista Men- 
sual, (id. Español). Propietario: bdi- 
teria! Altavoz. Director: bezo Mario 
.Casco. Cap tal Federal, octubre do 1950. 
5.500 ejemplares, '/recio $ 2.50. (Ar- 

300.5-5. — ¡sucia merika. Jío\ i.-!a Meo 

sua!. (id. Español). Propietario v Di 

rict-r: i", ■ K. Fraucke. '.Buenos Aires. 

. octubre de 1010. 1.200 ejemplar.*. Pre.l 

eio S 5.50. (Argentina). 

SO? .520. — 11! Diario Sirio Libanes. Pe- 
loodico, diario. (Id. Sirio Libanes) 
.Propietario y Director: Emilio Constan- 
tino. Capital Federal, julio de 1950. 
100.000 ejetnpares. Preeio ,$ 0,20. (Ar 

309.52". — 111 Diario Sirio Libanes. Día 
no. (Id. Sirio Libanes-. Propietario y 
Director: Emilio Constantino. Capttai 
Federa!, agosto de 1950. 110(100 ejem- 
plares. Piocio $ 0.20. {Argentina). 

339. 528. — El Diario Sirio Libanes. Dia 

.rio. (Id. Sirio Libanes). Propietario y 

.Director: Emilio Constancio Capital 

Federal, setiembre de 1950. 1,10.000 

ejemplares. Precio $ 0,20. (Argeütum). 

339.529. — Delta. Periódico quince- 
nal (Id. Español). Propietario y di- 
rector: Sandor Mikler. Delta del Pa- 
raná ( Prov. d e Rs. Aires), octubre 

de 15)50. 6.200 ejemplares. S;preeio. 
(Argentina). 

339.530. — Boletín del Centro de Co- 
merciantes Industriales y Propieta- 
rios de Remedios de Escalada. Men- 
sual (id. Español). Propietario: Cen- 
tro de Comerciantes Industriales y 
Propietarios de Remedios de Escala- 
da. Director: Luis Sabaté. Remedios 
de Escalada, setiembre de 1950. 

1-000 ejemplares. Gratis. ( Arg, -atina ). 

330.531. — La Razón. Diario (Id. Es- 
pañol). Propietario: Editorial La Ra- 
zón. Director: Antonio y Salvador 
üisina. San Femando (Prov. de 
Bs. As.), setiembre de .1950. 65.000 

ejemplares. Precio $ 0.10 (Argen- 
tina). 

339.532. — Ballestee. Diario (Id. Es- 
pañol). Propietario.: Editorial La Ra- 
zón. Director: Antonio y Salvador 
lllsina. Villa Baliester ( Bs. As.), se- 
tiembre de 1950. 10.400 ejemplares. 

Precio í 0.10 (Argentina). 

339.533. — Mariano Moreno. Diario 
(Id. Español). Propietario: Editorial 
La Razón. Director: Antonio y Sal- 
vador Ulsina. Moreno ( Bs. As.), se- 
tiembre de 10 50, 10.400 ejempla- 
res. Precio $ 0.10 (Argentina). 

339.534. — San Miguel. Diario (Id. 
Español). Prop : ¿ario: Editorial La 
Razón. Director: Antonio y Salvador 
Ulsina. San Miguel (Es. As.), se- 
tiembre de 1950. 11.700 ejempla- 
res. Preeio $ 0.10 (Argentina). 

339.5*35. — San Justo. Diario (Id. Es- 
pañol. Propietario: Editorial La Ra- 
zón. Director: Antonio y Salvador 
Ulsina. San Justo (Bs. As.), setiem- 
bre de 1950, 12.500 ejemplares. Pre- 
cio $ 0.10. — (Argentina). 
339.536. — Rivadavia. Diario (Id, Es- 
pañol). Propietario: Editorial La Ra- 
zón. Director: Antonio y Salvador Ul- 



sina. Morón (Bs. As.), setiembre de 
1950. 10.400 ejemplares.' Preeio $ 0.10 
(Argentina). 

339.537. — El Libertador. Diario. (Id. 
Español). Propietario: Editorial La 
Razón. Director: Antonio y Salvador 
Ulsina. San Martín (Bs. As.), setiem- 
bre de 1950. 05.000 ejemplares. Pre- 
eio $ 0.10 (Argentina). 

339. 53S. — El Gladiador. Diario. (Id. 
Español). Propietario: Editorial La 
Razón. Director: Antonio y Salvador 
Ulsina. Olivos (Bs. As.), setiembre de 
1950. 5.200 ejemplares. Precio $ 0.10 
(Argentina). 

339.530. — Mitre. Diario. (Id. Español). 
Propietario.: Editorial La Razón. Direc- 
tor: Antonio y Salvador Ulsina. Olivos 
(Bs. As.), setiembre de 1950. 39.000 
ejemplares. Precio $ 0. 10 (Argentina). 

530.540. — - Sarmiento, Diario. (Id. Espa- 
ñol). Propietario: Editorial La Razón. 
Director: Antonio y Salvador Ulsina. 
Tigre (Bs. As.), setiembre de 1950. 
39.000 ejemplares. Precio pesos 0.10 
(Argentina). 

339.54 1. — Labrador. Diario, (Id. Espa- 
ñol). Propietario: Editorial La Razón. 
Director: Antonio y Salvador Ulsina. 

■ San Isidro (Bs. As.), setiembre de 
1950. 20.800 ejemplares. Preeio $ 0.10 
(Argentina). 

330.5-12. — Anales de la Sociedad Eu- 
ral Argentina. Mensual (id. Español). 
Propietario: Sociedad Rural Argenti- 
na. Director: Carlos A. Menéndez. Be- 
hety. República Argentina y Exterior, 
noviembre de 1050. 4.200 ejemplares. 
Sin precio (Argentina). 

5050543. — Anales de la Sociedad Rural 
Argentina. Mensual. (Id. español). 
Propietario: Sociedad Rural Argenti- 
na. Director: Carlos A. Menéndez Bé- 
bete. República Argentina y exterior 
diciembre de 19-19. 4.200 ejemplares 
Sjprecio. (Argentina). 

330.544. — Anales de la Sociedad Rural 
Argentina. Mensual. (Id. español). 
Propietario: Sociedad Rural Argenti- 
na. Director: Carlos A. .Menéndez Be- 
hety. República Argentina y exterior, 
enero de 1950. 4.200 ejemplares. Gra- 
tis. (Argentina). 

339.545. — Lo Gaceta. Diario. (Id. es- 
pañol). Propietario y Director: Osear 
N. Moriega. Bahía Blanca ( Bs .Ai- 
res), setiembre de 1950. 130.000 ejem- 
plares. Precio $ 0,10. (Argentina). 

3?..'. 540. — Der Volksfreund. (Amigo del 
Pueblo). Revista semana!. (Id. ale- 
mán). Propietario: Asociación Cultu- 
ral Esdeva. Director; Teodoro tlasse!. 
Villa Calzada ( Bs. As.), octubre de 
1950. 18.400 ejemplares. Precio pesos 
0.40. (Argentina). 

339.547. — El Heraldo de Paz. Periódi- 
co mensual, (id. español). Propietario: 
Asociación Evangélica "Asamblea de 
Dios". Director: Nils A. Kastberg 
República Argentina y extranjero no- 
viembre de .1950. 3.050 ejemplares. Pre- 
cio $ 0,30. (Argentina). 

339.548. — La Voz del Comercio. Perió- 
dico quincenal. (Id. español). Propie- 
tario: Centro Comerciantes y Propie- 
tarios de Piñeyro. Director: Amerita, 
Mazzanti. Avellaneda (Bs. As.), oc- 
tubre de 1050. -1.400 ejemplares. Gra- 
tis. (Argentina). 

330.549. — Crónica. Diario. (Id. espa- 
ñol). Propietario y Director: Eugenio 
Barreiro. Mendoza, setiembre de 1950 
54.000 ejemplares. S, precio. (Argenti- 
na ) . 

339.551. — Coartada Negra 184 páginas. 
Autor: Cornell Woolrícli. Traducción 
del inglés al castellano: Mario Caries. 
Editor: Librería llaeiiette S. A. Im- 
presor: Tall. Gráf. Dídot, 11.000 ejem- 
plares. Bs. Aires, 31 de julio de 1950. 
Precio ¥ 2,50. (Argentina). 

339.552. — La mujer que dijo sí. (La 
mujer que dijo sí). 172 págs. Autor: 
Rut'us Ring Traducción del inglés al 
castellano: María Luisa Martínez /Mi- 
nar!. Editor: Librería Ilacli'otte S. A. 
Impresor: Tall. Gráf. Didot. S.500 
(8.500) ejemplares. Buenos Aires. Bue- 
nos Aires, 25 de julio de 1950. Precio 
$ 4.50 (Argentina). 

339.553. — Historia y solución de los 
problemas nieiaf ísieos. 590 págs. Au- 
tor: Cliarles Renouvier. Traducción de! 
francés al castellano por: Francisco 
González Ríos. Editor: Librería llaehot- 
te, S. A. Impresor: Compañía .Impreso- 
ra Argentina. 2.500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 25 de julio de 1950. Preeio 
$ 20.— (Argentina). 

339.554. — El mundo ante el abismo. 24S 
páginas. Autor: Joequcs Menetrier. 
Traducción del francés al castellano: 
Ricardo Anayn. Editor: Librería Ha- 
ehette. Impresor: Cía. Impresora Ar- 



gentina, S. A. 3.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 25 de julio de 1950. Precio 
$ 12. — (Argentina i. 

339.555. — Canción de esperanza. Canción 
paraguaya. Música. 2 págs. Autor: Her- 
minio Giménez. Editor: Ediciones Mu- 
sicales Tierra Linda, impresor: Jubo 
Korn. 500 ejemplares. Precio $ 2.— 
(Argentina). 

339.556. — Canción de esperanza. Caución 
paraguaya. Letra. 2 págs. Autor: Her- 
minio Giménez. Editor: Ediciones Mu- 
sicales Tierra Linda. Impresor: Jubo 
Rom. 500 ejemplares. Bs. Aires, 1.-1 de 
agosto de 1950. Precio $ 2. — (Argen- 
tina). 

339.557. — Linda mi mama. Cueca. Mú- 
sica. 2 págs. Autor: Remberío Narvaez. 
Editor: Ediciones Musicales Tierra Lin- 
da. Impresor: Julio Korn. 500 ejempla- 
res. Buenos Aires, 20 de setiembre de 
1950. Precio $ 2.— (Argentina). 

339. 55S. — Linda mi mama. Cueca. Letra. 
2 págs. Autor: Pedro R. de Ciervi. 
Editor: Ediciones Musicales Tierra Lin- 
da. Impresor: Julio Korn. 500 ejempla- 
res. Buenos Aires, 20 de setiembre de 
1950, Precio íp 2.-— (Argentina). 

339.559. — Tú que puedes, vuélvele. Can- 
ción. Música. 2 págs. 'Autor: Ataliualpa 
Yupanqui. Editor: Ediciones Musicales 
Tierra Linda. Impresor: Julio Korn. 
500 ejemplares. Buenos Aires, 20 de 
seliembre de 1950. Precio $ 2. — (Ar 
gen ti na). 

3.39.500. — Tú ene puedes, vuélvete. Can- 
ción. Letra. 2 págs. Autor: Atahuali-a 
Yupanqui. Editor: Ediciones Musicales 
Tierra Linda. Impresor: Julio Korn 
500 ejemplares. Buenos Aires, 20 de 
setiembre de 1950. Precio $ 2.— (Ar- 
gentina ). 

339.561. — Trampa. Tango. Música. 2 
págs. Autor: José Basso. Editor e im- 
presor: Editorial Julio Korn. 500 ejem 
piares. Bs. Aires. 20 de setiembre de 
1950. Precio $ 2.— (Argentina). 

339.562. — Trampa. Tango. Letra. 2 págs. 
Autor: Héctor Marco. Editor e impre- 
sor: Editorial Julio Korn. 500 ejempla- 
res. Bs. Aires. 20 de setiembre de 1 950 
Precio !f 2.— (Argentina). 

339.503. — Cada vez se quiero más. Tan 
go. Música. 2 págs. Autor: Rodolfo 
Sciammarelia. Editor e impresor: Edi 
torial Julio Korn 500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 15 de setiembre de 1950. 
Precio $ 2. — (Argentina). 

339.564. — Cada vez se quiere más. Tan- 
go, letra. 2 págs. Autor: Rodolfo 
Sciammarelia. Editor e impresor: Edi- 
torial Jubo Korn. 500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 15 de setiembre de 1950. 
Precio ¡v 2. — (Argentina). 

330.565. — Traicionera. Tango, música. 
2 págs. Autor: Juan Gliirlanda. Editor 
e impresor: Editorial Julio Korn. 500 
ejemplares. Bs. Aires, 15 de setiembre 
de 1950. Precio $ 2.— (Argentina). 

■'139.566. — Traicionera. Tango, letra. 2 
páginas. Autor: Ganos Pé. Editor e 
impresor- Editorial Julio Korn. 500 
ejemplares. Buenos Aires. 15 de se- 
tiembre de 1950. Preeio ¡í 2.— (Ar- 
gentina). 

339.567. — Esle Carnaval. Tango, mú- 
sica. 2 págs. Autor: Miguel Ángel en- 
raso. Editor e impresor: Editorial Ju- 
lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Ar- 
res, 20 de setiembre de 1950. Precio 
$ 2. — (Argentina). 

339.568. — Este Carnaval. Tango, letra. 
2 págs. Autor: Luis A. Caroso. Editor e 
impresor: Editorial Julio Korn. 500 
ejemplares. Bs. Aires, 20 de setiembre 
de 1950. Precio $ 2.— (Argentina). 

330.500. — Tormento. Beguine. música. 
2 págs. Autor: Dante Amiearclli. Edi- 
tor e impresor: Editorial Julio Korn. 
500 ejemplares. Buenos Aires, 15 de se- 
tiembre de ¡950. Precio $ 2. — (A.r- 
gentina). 

330.570. — Tormento. Beguine. letra. 2 
págs. Autor: F. Arribas Edito? e im- 
presor: Editorial Julio Korn. 500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 15 de setiembre 
de 1050. Preeio $ 2. — (Argentina). 

339.571. — Olvídame. (Tú sabes que en 
amores). Canción bolero, música. 2 pá- 
ginas. Autor: Eduardo Gutiérrez Cor- 
tinas. Editor e impresor: Editorial Ju- 
lio Korn. 500 eje ai jila res. 
20 de setiembre de 1950. 
(Argentina). 

339.572. — Olvídame. (Tú 
amores). Canción bolero, 
Autor: Eduardo Gutiérrez Cortinas. 
Editor: e impresor: Editorial Julio 
Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires, 20 
de setiembre de 1950. Precio $ 2 — 
(Argentina). 

539.573. — El pretendiente. Milonga, mú- 
sica. 2 págs. Autor: Héctor Grane. 
Editor e impresor: Editosiai Julio 



Buenos Aires, 
Precio $ 2. — 



sabes que en 
letra. 2 págs. 



Korn. 500 , ejemplares. Buenos Airea, 
15 de setiembre de 1950. Precio. $, 2. — 
(Argentina).. 

339.57<-, — El pretendiente. Milonga, le- 
tra. 2 págs. Autor: Roldan Cobos. Edi- 
Editor e impresor: Editorial Julio» 
Korn. .500 e,jeiíip, : ares.„,Buenos Aires, 15 
de setiembre de 1950 Precio $ 2.-— 
(Argentina). 

339.575. — Canta conmigo. Vals, música. 
2 págs. Autores: Roberto Lan.beriue- 
ci y Jorge D. Monsalve. Editor e im- 
presor: Editorial Julio Korn. 500 ejem r 
piares. Buenos Aires, 15 de setiembre 
de"I950. Precio $ 2.— (Argentina), 

339.o76. — Canta conmigo. Vals, letra. 
2 págs. Autores: Roberto Lambertiie- 
ci y Jorge D. Monsalve. Editor e im- 
presor: Editorial Julio Korn. 500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 15 de setiembre 
de 1950. Precio ,$ 2.— (Argentina). 

339. 5S2. — Best, así nomás. Porro, mú- 
sica. 2 págs. Autor: Pedro De -Castro. 
Editor: Editorial Musical Melodía. Im- 
presor: E. M. O. R. 250 ejemplares. 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1950. 
Precio § 2.— (Argentina). 

339.583. — Besa así nomás. Porro, letra. 
2 págs. Autor: Tito Sol. Editor: ' Edito- 

' rial Musical Melodía. Impresor: E. AL ; 
O. R. 250 ejemplares. Buenos Aires. 21 : 
de setiembre de 1950. Precio $ 2.-- (Ar- 
gentina ). 

339.584. — So mienvas. Bolero, música. 
2 págs. Autor: Juan Cultraro. Editor: 
Editorial -Musical Melodía. Impresor: . 
E. AL O. E. 250 ejemplares. Buenos Ai- 
res. 21 de setiembre de 1,050. Precio ' 
$ 2.— (Argentina). 

339.585. — „\ 7 o mientas. Bolero, letra.' 
2 págs. Autor: E. Mitjana. Editor: Edi- 
torial .Musical Melodías. Impresor: E. 
M. O. R. 250 ejemplares. Bs. Aires. 21 ' 
de setiembre de 1050. Precio $ 2. — 
(Argentina). 

339,580. — Soy sanjuaniuo. Cueca, míe ■ 
sica. 2 págs. Autor: Julio César .Nava- 
rro. Editor: Editorial Musical Melodía. 
Impresor: E. M. O. R. 250 ejemplares. 
Buenos Aires. 21 de setiembre de 1950. 
Preeio $ 2. — (Argentina). 

339.587. — Soy sanjuaniuo. Cueca, letra.. 
2 págs. Autor: José S. Báez. Editor: 
Editorial Musical Melodía. Impresor: 
E. M. O. R. 250 ejemplares. Bs. Ai- 
res, 21 de setiembre de ¡950. Preeio 
$ 2-.— (Argentina). 

339.580. — Dulce Susana. Foxtrot. Fnz 
A. Autor letra y música: Ilarris - 
Young. Faz B. Aquella noche. Guara- 
son. Autor letra y música: Ángel Bag- 
ni. Intérprele: Paneliito Cao y su or- 
questa de jazz. Disco Víctor' No 60- 
19SI. 4.000 ejemplares. Precbi .* 4.70 
(Argentina). 

339.590. — Mi cliaqueñita. Purajliei. taz 
A. Autor letra: Luis Aeosta. Música: 
Emilio Aeosta. Faz B. El tiroteo. Chá- 
mame. Autor letra: José Zacarías. Mú- 
sica: Roberto Méndez. Intérprete: Emi- 
lio Chamorro y sus paisaniíos campi- 
ranos. Disco Víctor No 60-1991. 1.000 
ejemplares. Buenos Aires, 20 de se- 
tiembre de 1950. Precio ¡f 4.70. (Argen- 
tina). 

330.591. -- la Daietina. (Mi pueblito). ' 
Faz. A. Autor música: Elias Youues. 
Faz I>. Azibi ma cltiti (hazme sufrir). 
Autor música: Elias Younes. Intérpre- 
te; Elias Younes. Disco Víctor núme- 
ro P-1275. 525 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 20 lie setiembre de 1950. Precio 
$ 3 50 (Argentina t. 

339.592. — La mar de gracia. Faz A. Au- 
tor letra y música: Anónimo. Paz íi. 
La Tijera alegre. Autor letra y ii.íisi- 
ca: Anónimo, intérprete: Rosita Lond- 
ner y Max Zalkind. Disco Víctor nú- 
mero P-1313. 525 ejemplares. Buenos ' 
Aires, 20 de setiembre de 1050.. p.-oeio 

$ 3.50 (Argentina). 



339.593. 



Cuando llegue la noche. B 



a/ B. 
iriéísi- 



lero i'az A. Autor letra: Roberto Due, 
■ Música: Francisco Alai a fiel t i. 
Boda gris. Bolero. Autor letra 
ca: Plácido Aeevcde. Intérprete: Raúl 
Videla. Disco Víctor JS'o OÍ.--0002. -i.000 
ejemplares. Buenos Aires, 21 de se- 
tiembre de 1050. Precio -í 5.20 (Argen- 
tina). 

330.594. -- E¡ tema del ter.-er hombre. 
Fox-trol. Paz A. Autor música: Arthur 
Karas. I'az B. Si hubiese sabido que 
venías, habría preparado una torta. 

• Fox-trot, Autor ictra: Hoffmaun - Me- 
rril. Música: Watt. Intérprete: Héctor 
y sn gran orquesta de jazz. Disco Víc- 
tor Ni 00-2004. 5.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 21 de setiembre de 1050.. 
Precio .* 4.70 (Argentina). 

339.595. — Cuentos del bosque de Vie- 
na. Vals. Faz A. Autor letra v músi- 
ca: J. Strauss. Faz B. Estrelíiía. Can- 
ción. Autor letia y música; Ponce. la- 
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térprote:. Blanca .Rosa Baigorvi. Disco 
Víctor. -N* P-12S3. 525 ejemplares. B cie- 
nos Aires, 20 de setiembre de 1950. Pre- 
«¡o * 3.ÓU (Argentina). 
¡33!>.-~9i¡. — Amante. Fox-trof. Faz A. Au- 

' tor música: Luis Hart - Roberto Rod- 
ger. Faz B. Puede entrar. Batucada. 
Amor tetra y música: Millón R. Mus- 
co. Intérprete: Conjunto Santa Anita. 
Disco Víctor N? (¡0-10S7. 4.000 ejem- 
plares, líueuos Aires, 21 de setiembre 
de 1950. Precio t i. 70 (Argentina). 
339.59,. — El amanecer. Tango. Faz A. 
Autor música: Koberto Pirpo. Faz B. 
El termómetro. Tango. Autor música: 
.'lose Martínez. .Intérprete: Domingo 
Federico y su osquesíu. Disco Víctor 
>■> 00-11)03. 3.000 ejemplares. Buenos 
.Aires. 21 de setiembre de .1.950. Precie 
■í 4.70 (Argentina). 

jS3e ."i! i -i. •-- Audacia. Tango. Faz A. Au- 
tor letra: Celedonio E. Flores. Música: 
Hugo I. a .Roe va. Faz B. Para vos, her- 
mano tango. Tango. Autor letra: Ma- 
no Battistella. Música: Edmundo Ri- 
'vi'i'O. Intérprete: Edmundo Rivcro. Dis- 
' <-o Víctor Xe (¡3-0016. 3.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 21 de setiembre (le 
•T.'oO. Precio $ 5. — (Argentina), 
'¡tr.íeoíee ■-■•- Cánteme poquito (Cánteme 
•po.-iiiilo). Parte Ira. Faz A. Autor le- 
na i- música: Kraidi. Faz B. Cánteme 
poquito. Parte 2da. Autor letra y mú- 
sica: Kraidi. Intérprete: Hanan. Dis- 
co Víctor Ne P-1241. 525 ejemplares. 
'Buenos Aires, 22 de agosto de 1050. 
'Precio $ 3.50 (Argentina). 
831) 000. _ Lamento'.' Faz A. Autor letra 
y múiea: Kraidi. Faz B. Supremo del 
d.undo. Autor letra y música: Kraidi. 
Dil érprete: Hanan. Disco Víctor nú- 
mero P-124". 525 ejemplares. Buenos 
'Aires, 22 de agosto de 1950. Precio 
$ 3.50 (Argentina). 

■J!3:J (50!. — Yo no quiero. Faz A. Autor 
letra y música: El Cliaij. Faz B. Entre 
Jos ríos y el agua. Autor letra y mú- 
sica: Kraidi. Intérprete: Hanan v Sa- 
fi. Disco Víctor Ne P-I2-10. 525 "ejem- 
plares. Buenos Aires, 2-2 de agosto (le 
'1950. Precio * 3.50 '(Argentina). 

fjB30.ti02. — Qué faeil la espada. Faz A. 
Autor letra y música: Kraidi. Faz B. 
jLaila tenga piedad de mí. Autor letra 
v música: Kraidi. Intérprete: Hanan. 
Disco Víctor No P-1245. 525 ejempla- 
res. Buenos Aires, 22 de agosto de 1950. 
Precio * 3.50 (Argentina). 

J839.0O3. -_ II Romanzo Per Tutti. Re- 
vista quincenal. Extranjera. (Id. .Ita- 
liano). Propietario: Corriere Della Se- 
ra. Director: Franco Bianelii. Milán 
(Italia)., le de agosto de 1950. 120.000 
ejemplares. Precio $ 1.40 (Extranjera). 

$139. '¡Oí. — Corriere Dei Pieeoli. líevis- 
ta semanal. (Id. Italiano) Extranjera. 
Propietario: Corriere Della Sera. Direc- 
tor: A maído Sartori. Milán (Italia), 3 
de setiembre de 1950. 230.000 ejempla- 
res. Precio $ 0.50 (Extranjera!. 

$39.605. — La Domeuica del Corriere. 
' Revista semanal. (Id. Italiano), Ex- 
tranjera. Propietario: Corriere Della 
Sera Director: Eligió Possenti. Milán 
(Dalia), 3 de setiembre de 1950. 
050.000 ejemplares. Precio $ 0.60 (Ex- 
tranjera). 

$39.000. — Crónica. Diario (Id. Español). 
' Propietario y director: Eugenio Barrei- 
' to. Mendoza, 24 de octubre de 1950. 
2.000 ejemplares. Precio $ 0.20 (Ar- 
gentina ). 

\JR3íi . GOS. — El Comercio de San Fer- 
nando. Semanario (Id. Español). Pro- 
pietario y director: Enrique Cliiari. 
San Femando (Prov. de Bs. As.), 25 
de octubre de 1950. 9.000 ejemplares. 
Precio $ 0.05 (Argentina). 

.539.007. — El Comercio. Diario. Id. Es- 
. pañol). Propietario y director: Enrique 
Chiari. Las Conchas (Prov. de Bs. Ai- 
res), 20 de octubre de 1950. 1.000 ejem- 
plares. Precio $ 0.05 (Argentina).' 

$39.609. — S. O. E. M. S. F. Periódico 
mensual. (Id. Español). Propietario: 
Sindicato de Obreros y Empleados Mu- 
nicipales' de San Feqiaudo. Director: 
Isidoro Suárez. San Fernando (Prov. 
■de Bs. Aires), setiembre de 1950. 2.000 
ejemplares. Gratis (Argentina), 

'S39.0I0. — Volvamos. Vals, letra. 2 pá- 
ginas. Autor: Adolfo Zemp. Editor: El 
autor. Impresor: Judo Korn. 500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 21 de agosto de 
1950. Precio $ 1.50. (Argentina). 

$39.61.7. — Espero que vuelvas pronto. 
Zamba, música. 2 págs. Autor: Alberto 
Di Bello. Editor: El autor, impresor: 
A. Boccazzi. 250 ejemplares. Buenos 
Aires, 2-S de setiembre de 1950. Precio 
$ 1. — (Argentina). 

¿(39.018. — Cría cuervos. Zambra, letra. 
2 págs. Autores: .Tose Antonio Oehaita, 
Alejo León Montero, Xandro Valerio, 
Juan Solano. Editor: Editorial Argenti- 



na de Música Internacional. Impresor: 
C, Garrot. 300 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 5 de octubre de 1950, Precio $ .1.50 
(Argentina). 

339.619. — Cria cuervos. Zambra, músi- 
ca. 2 págs. Autores: José Antonio 
Oehaita, Alejo León Montoro, Xandro 
Valeiro, Juan Solano. Editor: Edito- 
rial Argentina de Música Internacio- 
nal. Impresor: Garrot. 300 ejemplares. 
Buenos Aires, 5 de octubre de 1950. 
Precio $ 1,50 (Argentina). 

339.020. — La del pelo negro. Paso-doble, 
letra. 2 págs. Autores: José Antonio 
Oehaita, Xandro Calerio. Editor: Edi- 
torial Argentina de Música Internacio- 
nal. Impresor: Garrot. 300 ejemplares. 
Buenos Aires, 5 de octubre de 1950. 
Precio $ 1.50 (Argentina). 

339.021. — La del pelo negro. Paso-doble, 
música, 2 págs. Autor: Juan Solano. 
Editor: Editorial Argentina de Música 
Internacional. Impresor: Garrot. 300 
ejemplares. Buenos Aires, 5 de octubre 
de 1950. Precio $ 1.50 (Argentina). 

339.622. _ Hipócrita. Bolero, letra. 2 
páginas. Autor: Carlos Crespo. Editor: 
Editorial Argentina de Música Inter- 
nacional. Impresor: Garrot. 500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 5 do octubre de 
1950 # Precio $ 1.50 (Argentina). 

339.623. — Hipócrita. Bolero, música 
2 págs. Autor: Carlos Crespo. Editor: 
Editorial Argentina de Música Interna- 
cional, impresor: Garrot. 500 ejempla- 
res. Buenos Aires, 5 de octubre de 
1950. Precio $ 1.50 (Argentina). 

339.025. — Galopera (Acuarela Asunce- 
ña). Canción paraguaya, música. 2 pá- 
ginas. Autor: Mauricio Cardozo Ocam- 
po. Editor: Pamsco - Pan American Ser- 
vice Corp. Impresor: E. M. O. R. 
1.000 ejemplares. Capital Federal, 21 
de setiembre de 1950. Precio $ 2. — 
(Argentina). 

339.620. — Galopera (Acuarela asunce- 
ña). Canción paraguaya, letra. 2 págs. 
Autor: Mauricio Cardozo Ocampo. Edi- 
tor: Pamsco - Pan American Music 
Service Corp. Impresor: E. M. O. R. 
1.000 ejemplares. Capital Federal, 24 
de setiembre de 1950. Precio $ 2.— 
(Argentina). 

339.629. — Alcm y su profecía del SO 
(La crisis del federalismo). 209 págs. 
Autor: Antonio Salvadores. Editor: 
Editorial Raigal. Impresor: Macagno, 
Landa y Cía. 4.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 7 de octubre de 1950. Pre- 
cio" $ 15. — (Argentina). 

330.631. — Campamento Cerro León. Pol- 
ca épica del paraguay, letra. 2 págs. 
Autor: Mauricio Cardozo Ocampo. Edi- 
tor: Pamsco - Pan American Music 
Service Corp. Impresor: E. M. O. R. 
2.000 ejemplares. Capital Federal, 15 
de setiembre de 1950. Precio $ 3.— 
(Argentina). 
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339.706. — Aeyede. — Revista Mensual. 
(Id. Español). Prop.: Asociación Co- 
merciantes y Empresarios de Electrici- 
dad. Director: Ladislao Marconi. Ca 
pital Federal e Interior, agosto de 
1950. 2.000 ejemplares. Sin precio. (Ar- 
gentina). " 

339.767. — Orientación Técnica y Profe- 
sional. Revista Mensual. (Id. Español). 
Propietario y director: Fulgencio Alo- 
rata. Bs. As., octubre de 1950. 3.200 
ejemplares. Precio $ 0,60. (Argentina). 

339.708. — Asesor de Trabajo e Higiene. 
Periódico mensual. (Id. Español). Pro- 
pietario y director: Pedro José Fasee. 
Capital Federal, noviembre 1950. 2.000 
ejemplares. Sin precio. (Argentina). 

339.709. — El Informativo. Periódico 
mensual. (Id. Español). Prop.: Ricar- 
do C. Roeca y Pedro Antonio Canale, 
Director: Ricardo G. Roeca. Capital 
Federal, agosto - setiembre de 1950. 
3.200 ejemplares. Sin precio, (Argen- 
tina). 

339.770. — Le Coarrier Suisse (El Co- 
rreo Suizo - Der Scliweizer Kurier). 
Periódico quincenal. (Id. Español). 
Prop. y director: Peter Juan Alemann. 
Bs. Aires, marzo a agosto de 195C. 
10.200 ejemplares. Precio $ 0,30. (Ar- 
gentina). 

339.771. — Mundo Israelita. Periódico 
semanal. (Id. Hebreo). Prop.: L. Ki- 
briek. Director: S. Kibrick. Capital 
Federal, octubre de 1950. 18.000 ejem- 
plares. Precio $ 0,-10. (Argentina). 

339.772. — Patria (Patria). Periódico 
mensual. (Id. Griego). Prop. y director: 
Atanasio Buiraelioti. Cap. Federal, oc- 
tubre 1950. 1.200 ej. Precio $ 0,20. 
(Argentina). 

339.773. — Revista del Derecho Procesal. 
Trhyest.ral. (Id. Español). Propietario: 



Ediar, Soc. Anón.. Editores. Director: 
Dr. Hugo Alsina. Cap. Federal, 2do. 
trimestral de 1950. 2.500 ejemplares. 
Sjpreeío. (Argentina); 

339.774. — Nasha Gaceta. (Nuestro Dia- 
rio). Periódico semanal. (Id. Español). 
Propietario: Pablo Bojko - Alfonso 
Maekiewiez. Director: Pablo Bojko. 
Bs. Aires, agosto de 1950. 15.800 ejem- 
plares. Precio $ 0.30. (Argentina). 

339.775. — Nasha Gaceta. (Nuestro Dia- 
rio). Periódico semanal. (Id. Español), 
Propietario: Pablo Bojko - Alfonso 
Maekiewiez. Director: Pablo Bojko. 
Buenos Aires, setiembre de 1950. 
19.750 ejemplares. Precio $ 0,30. (Ar- 
gentina). 

339.776. — Nascha Gaceta. (Nuestro 
Diario). Periódico semanal. (Id. Es- 
pañol). Propietario: Pablo Bojko - Al- 
fonso Maekiewiez. Director: Pablo Boj- 
ko. Buenos Aires, octubre de 1950, 
15.800 ejemplares. Precio $ 0,30. (Ar- 
gentina). 

339.777. — San José. Revista mensual. 
(Id. Español). Propietario y director: 
Pbro. Evaristo Santiuelli. Sud Améri- 
ca, octubre de 1950. 5.000 ejemplares. 
Sin precio. (Argentina). 

339.778. — Boletín Oficial y Judicial de 
la Prov. de Catamarea. Diario. (Id. Es- 
pañol). Prop.: Gobierno de la Prov. de 
Catamarea. Director: Miguel R. Rodrí- 
guez Navas. Catamarea, setiembre de 
1950. 4.500 ejemplares. Precio $ 0,20. 
(Argentina). 

339.779. — Boletín, de la Dirección Na- 
cional do Aduanas. Mensual. (Id. Es- 
pañol). Propietario y Director: Direc- 
ción Nacional de Aduanas. Capta! Fe- 
deral, septiembre de 1950. 2.700 ejem- 
plares, sjpreeio. (Argentina). 

339. 7S0. — Obra Manual Domingo y .?oL 
Boletín Mensual, (id. Españo-.). Pro 
pietario y Director: Pbro. Pedro Her- 
nández Duran. Bs. Aires, septiembre- 
octubre de 1950. 3.000 ejemplares, s.jire- 
ció. (Argentina). 

339.781. — La Acción. líevista Semanal. 
(Id. Español). Propietario: Parroquia 
de Avellaneda. Director: Pbro. Juan 
F. Ttimini. Avellaneda, octubre de 
1950. 2.120 ejemplares. Precio $ 0,20, 
(Argentina). 

339. 7S2. — Vignaud. Revista quincenal. 
(Id. Español). Propietario: Colegio 8a- 
lesiano "Ntra. Sra. del Rosario". Di- 
rector: Pbro. José C. Bnssio. íían 
Francisco (Córdoba), octubre de 1950. 
2.200 ejemplares. Precio $ 0,1-0. (Ar- 
gentina). 

339.783. — - La Idea. Periódico sein:..nal. 
(Id. Español). Propietario y D'rector: 
Joaquín A. Zambrano. Bahía Blanca 
(Bs. As.), octubre de 1950. 1.935 ejem- 
plares, slprecio. (Argentina). 

339.784. — El Proceso. Periódico quince- 
nal. (Id. Español). Propietario y Di- 
rector: Isaac Pluda. Huriinglmm (Bs. 
As.), octubre 1950. 1.000 ejemplares. 
Precio $ 0,25. (Argentina). 

339.785. — La Voz del Pueblo. Periódi- 
co semanal. (Id. Español). Propieta- 
rio y Director: Roque Florentino Ju- 
nio (Prov. de Bs. As.), octubre de 
1950. 7.200 ejemplares. Precio $ 0,10. 
(Argentina). 

339.786. — El Amigo del Hogar. Perió- 
dico semana!. (Id. Español). Propieta- 
rio: Párroco de Ntra. Sra. de ia Mer- 
ced. Director: R-. P. José Ochoa. G-ai. 
Pico (La Pampa), octubre de 1950, 
1.200 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar- 
gentina). 

339.787. — El Pueblo de Trelow. Sema- 
nario. (Id. Español). Prop. y Director: 
Ivo Viucenzi. Trelew (Terr. de Chu- 
but), octubre 1950. 2.250 ejemplares. 
Precio $ 0,30. (Argentina). 

339. 758. — Crónica. Periódico Semanal. 
(Id. Español). Propietario: Yolanda F, 
Merentino. Director: Domingo Meren- 
tino. Partido 4 de • Junio (Prov. de 
Bs. As.), octubre de 1950. 800 ejem- 
plares, s|precio. (Argentina). 

339. 759. — Nuevos Horizontes. Periódico 
mensual (Id. Español). Propietarios: 
Bernardo de Alba y Luisa do) Jesús 
Toseano. Director: Bernardo de Alba. 
Tueimián, agosto-septiembre de 1950. 
7.200 ejemplares. Precio $ 1. — (Ar- 
gentina). 

339.790. — El Argentino. Periódico se- 
manal. (Id. Español). Propietario y 
Director: Migue! Ángel Volonté. Sala- 
dillo (Bs. As.), septiembre de 1950. 
4.000 ejemplares. Precio $ 0,4-0. (Ar- 
gentina), 

339.791. — Euterpe. Revista mensual. 
(Id. Español). Propietario: Centro Cul- 
tural "Domingo F. Sarmiento" Direc- 
tor: Julio Arifitides. San Martín (Bs, 



As.), septiembre de 1950. 500 ejempla- 
res. Precio $ 0,50. (Argentina).' 
39.792. — Agencia Misional. (Agencia 
Misional). Revista mensual. (Id. Ee» 
pañol). Propietario y Director: Frsai 
cisco M. Ledóeíiowski Tiiun. Villa <-'al« 
zada (Bs. As.), noviembre de ¡950* 
8.000 ejemplares, slprecio (Arg°nüna). 



339.793. 



Joven. Periódico men- 



sual. (Id. español). Propietario: Ate- 
neo Juvenil Femenino. Director: Mar 
bel Edelina Goyeehea. San Isidro (Bue- 
nos Aires), setiembre-Octubre de 1950, 
8.000 ejemplares, gratis. (Argentina).- 

339.794. — Iberia, i'enódico mensual,. 
(Id. español). Propietario y Director; 
Enrique Várela, Bahía Blanca. (Pro- 
vincia de Bs. As.), octubre de .1950, 
500 ejemplares. (Argentina). 

339.795. — Luz y Verdad. Revista bi- 
mestral. (Id. español). Propietario; 

^Centro Social Espiritista Luz y Ver- 
dad. Director: Valentín S. Baigorria, 
Coronel Pringles (Bs. As.), setiembre» 
oetubreiOóO. 400 ejemplares. Precio 
$ 0.00. (Argentina). 

339.790. — Nosotros. Revista mensual» 
(Id. español). Propietario: Asociación 
dejos Jóvenes de la Acción Católica, 
Direclor: Carlos Alberto Piceirilli, 
Zarate (Prov, de Bs. As.), octubre de 
1950. 1.000 ejemplares. S|precio (Ar- 
gentina). 

339.797. — Hobby. Revista mensual. (Id. 
español). Propietario: Editorial Hob- 
by S. R. L. Director: Roberto Cas- 
troman. Bs. Aires, enero a setiembre 
do .1950. 540.000 ejemplares. Precio 
.$ 0,S0. (Argentina). 

339.79S. — Cruzada Femenina. — Pe- 
riódico neusual. (Id. español). Pro- 
pietario y Director: José Confalonie- 
r¡. Capital Federal, noviembre;949 a 
agosto de 1950. 230.000 ejemplares. 
Precio $ 0,20. (Argentina). 

239.799. — Colmena. Boletín bisemanal, 
(Id. español). Propietario: Rdo. P» 
Pascual Marchesotti. Director: Aure- 
lio Diez. Bahía Blanca (Bs. Aires), 
agosto-setiembre de 1950. 250 ejem- 
plares. Slprecio. (Argentina). 

339.800. — Cultura, líevista bimestral, 
(Id. español). Propietario: Carlos E. 
Seliusler. Director: Amoldo Martínez- 
GorJillo. Rosario, agosto-setiembre de 
1950. 1.000 ejemplares. Precio $ 0.40. 
(Argentina). 

339.801. — Impresiones de viajes y de 
mi espíritu. 216 págs. Autor: Francis- 
co A. Giannotti M. Editor: Editorial 
Difusión. Impresor: Tall. Gráf. : Pedro 
Goyena. 1.500 ejemplares. Buenos Ai- 
res 29 agosto;050. Precio $ 12. (Ar- 
gentina). 

339.802. — El materialismo dialéctico so- 
viético. 344 págs. Autor: Gustavo A, 
Wetter. Traducción del italiano ai 
castellano: Carlos J. Vega. Editorial 
Difusión. Impresor: Tall.: Pedro Go- 
yena. 10.000 ejemplares. Bs. Aires, 4 
de setiembre de 1950. Precio $ 10. 
(Argentina). 

330.803. — El Pago de la Matanza. Pe- 
riódico. (Id. español). Propietario y 
Director: Leonardo Luis Searímboio, 
Matanza (Prov. de Bs. As.), 10 de 
oetubre de 1950. 3.000 ejemplares. 
Gratis. (Argentina). 

339.814. — Las recetas de Doña Prestí- 
sima. 128 págs. Autor: Marta BOness» 
Ilustró: Ricardo de los Heros. Editor; 
El Autor. Impresor: Juan F. Giralda. 
5.000 ejemplares. Buenos Aires, S se- 
tiembrcjQoO. Sjpreeio. (Argentina). 

339.S21. — Literatura Evangélica. Rd» 
vista trimestral. (Id. español). Propie» 
tario: Editorial y Librería La Auro- 
ra. Director: Raúl E. Staude. Capital 
Federal, julio-setiembre de 1950. 5.500 
ejemplares. Gratis. (Argentina). 

339.822. — El Predicador Evangélico, 
Revista, trimestral, (id. Español). Pro- 
pietario: Editorial y Librería La Au- 
rora. Director: Santo U. Barbieri. Gs« 
pital Federal, julio, setiembre de 1950. 
2.000 ejemplares. Precio $ 1.50. (Ar- 
gentina). 

339.823 — Cuadernos Teológicos do el 
Predicador Evangélico. Rev-sta semes- 
tral. (Id. Español). Propietario: Edi- 
torial y Librería La Aurora. Director; 
B. Postor ÜStockwell y A. M. MergaL 
Bs. Aires, primer semestre de 1950, 
3.500 ejemplares. Precio $ 1.50. (Ar- 
gentina). 

339.828. — Cruzada Femenina. — - Períd» 
dico quincenal. (Id. Espaiiol). Propie- 
tario, y Director: José Confalonier:. Bue-. 
nos Aires, 2da. quincena de agosto' da 
1950. 8 a 10.000 ejemplares. Pryeio 
$ 0.20. (Argentina). 

19.829. — El Mentor. Periódico Mensual, 
(Id. Español). Propietario: Club Cole- 
gial, Colegio Nacional de Morón. Di- 
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rector: Julio Dionisio Crespo. Morón 
{Prov. do Bs. Aires), setiembre de 195C 
500 ejemplares. Precio $ 0,30 (Argén 
Una). 

339. 830. — Revista para la Juventud. 
.Mensual. (Id. sistema Braile). Propie- 
tario: Dirección de Prev. de la Cegue- 
ra y Asistencia de no videntes. Direc- 
tor: Alejandro Kuiz Guiñazú. Buenos 
Aires, octubre de 1950. 500 ejemplares. 
Sin precio. (Argentina). 

33SK83!. — El Heraldo de Paz. Periódi- 
co mensual. (Jd. Español). Propie'ano: 
Asociación Evangélica Asamblea de 
Dios. Directo;-: Nils Abratiam Kast- 
berg. Buenos Aires, octubre de 1050. 
3.050 ejemplares. Precio i 0,30. (Ar- 
gentina). 

339.833. — Tradiciones del Noroeste Ar- 
gentino. 239 págs. Autor: Rafael Cano. 
Editor: El Autor. Impresor: Tall. Gráf. 
Jacobo Kordon. 1.000 ejemplares Buenos 
Aires, 22 de setiembre de 1.950. Precio 
$ 12. — (Argentina). 

339.83-1. — Interiores resueltos. 210 pá- 
ginas. Autor: Geranio Malicio, Editor: 
Ediciones Mañero. impresor: Talle- 
res Gráficos. Caporaletti 1-lr.os. 3.000 
ejemplares. Capital Federal, 11 de oc- 
tubre de 1950." Precio $ 20.-- (Argen- 
tina). 

339. S3S. — .Acumuladores eléctricos. 
(Electric Aecumulators). 172 págs. Edi- 
ción 3ra. Autor anónimo. TraiHiec.ón 
del irigiés al castellano: Enrique richrei- 
ber (li.). Editor: Klug, Marehmo & Cía. 
Editorial Pan América. Impresor: Ta- 
lleres Gráf. Panetti. 3.000 ejemplares 
Bs. Aires, 31 agosto 1950. Precio puse* 
8.— (Argentina). 

339. S39. — Fabricación de muebles sen 
cilios enseres y útiles. Parte, segunda. 
15S págs. Edición 3ra. AuPu anónimo. 
Traducción de!, inglés al castellano por: 
Eduardo Chevalier. Editor: Klug, Mar- 
chino & Cia. Editor. al Pan América 
Impresor: Tall. Gráf. Alfonso Kuiz & 
Cia. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 1 
de setiembre de 1950. Precio $ 7.— 
(Argentina). 

339.840. — Manual del tornero mecáni- 
co. (Metal Turning Made Easy). 152 
págs. Edición ota. Autor: anónimo. 
Traducción del inglés al castellano por: 
Julio P. Cálvelo. -Editor: Klug, Mar- 
ehino & Cía. Editorial Pan América. 
Impresor: Tal!. Gráf. Macland S. R. L. 
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 11 de 
setiembre de 1950. Precio I 7 (Ar- 
gentina). 

339. Sil. — Encuademación manuu! para 
principiantes. 142 págs. Autor: Aldo 
Musarra. Editor: Editor'al Klug, Mar- 
chino & Cía. Editorial Pan América 
Impresor: Tall. Gráf. Panetti. 3.000 
ejemplares. Bs. Aires, 15 de setiembre 
de 1950. Precio $ 8 (Argentina). 

339.843. — Y pensar que yo te quiero 
Milonga. Letra. 2 págs. Autor: Vicente 
A. Zeecltini. Editor: El autor. Impre- 
sor: A. Boceazzi. 200 ejemplares. Bs. 
Aires. 28 de setiembre de 1950. Precio 
$ 1.— (Argentina). 

339.8-14. — Me contaron... los muchachos 
Tango. Música. 2 págs. Autores: Er- 
nesto Gelnrdi y Santos I? Pappalardo 
Editor: Los autores. Impresor: G. Pe 
rrer. 200 ejemplares. Bs. Aires, 31 de 
octubre de 1950. Precio $ 2. — (Argén 
tina). 

339.845. — Me contaren... 'os muchachos 
Tango. Letra. 2 págs. Autores: Dante 
Pelaia y Enrique Vidoni. Editor: Los 
autores. Impresor: G. Fe rrer. 200 ejem- 
plares. Bs. Aires, 31 de octubre de 
1950. Precio $ 2.— (Argentina!. 

339.847. — Te espero en mi corazón. Vals 
Letra. 2 págs. Autor: André Ciei. Edi- 
tor: Editorial Alfi. Impresor: Bermejo. 
500 ejemplares. Bs. Aires, 23 de setiem- 
bre de 1950. Precio $ 1,50 (Argentina). 

339. S4S. — Te espero en mi corazón. Vals. 
Música. 2 págs. Autor: Andró Ciel. 
Editor: Editorial Al ti. impresor: Per 
mejo. 500 ejemplares. Buenos Aires, 23 
de setiembre ele Í950. Precio $ 1,50 
(Argentina). 

339.85 1. — La Época de Rozas. 250 págs. 
Autor: Ernesto Qnesnda. Editen-: lid i 

'(•iones Del Restaurador. Impresor: L. 
.1. Rosso. 3.000 ejomnlares. Nueva edi- 
ción corregida y anotada. Buenos Aires, 

15 de setiembre de 1950. Precio -i .12.- 

( A r ge n t i n n ) . 

339.852. — Ohurl. (Horizonte). Revista 
mensual, (id. ucraniano). Propietario y 
direetor: Myhola Doiiysiuk. Buenos 
Aires, setiembre ele 1950. 3.000 ejem- 
plares. Precio $ 0,90 (Argentina). 

839.833. — La Montonera de A Imánenla. 
Novela de ambieníe histórico de la 
época de Rozas. 2G5 págs. Autor: Car- 
los Molina Mas-ey. Editor: Editorial 
América Gaucha. Impresor: B. U. Chic- 
hino. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 
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•recio $ 12.- 



21 de marzo di 
(Argentina). 

339.850. — El Fin y ios Medios, tina en- 
cuesta acerca de la naturaleza de los 
ideales y cíe los métodos empleados para 
su realización. 300 págs. Autor: Aidons 
Huxíey. 'traducción del inglés al cas- 
tellano por Jorge M. Bullrich. liditor. 
Editorial Sudamericana, impresor: Cía, 
Impresora Argentina 8. A. 3.319 ejem- 
plares. .Reimpresión. Bs. Aires, 28 de 
febrero de 1950. Precio $ 10.— (Ar 
geur.ina.) 

339.857. — Autobiografía de ia Tierra. 
■329 págs. Autor: John üodgdon Brad- 
Jey. Traducción del inglés al castellano 
por Abel Pomos. Editor: Editorial Su- 
damericana. Impresor: J. Hays Bell. 
3.110 ejemplares. Reimpresión. Buenos 
Aires, 10 de febrero de 3950. Precie 
$ 10.— (Argentina). 

339.S5S. — El Pueblo de Trolcw. Perió- 
dico semanal. (Id. español). Propieta- 
rio y director: Ivo Viucenzi. Trelew 
(Ten. de Chubut), 6 de octubre de 
.1950. 750 ejemplares. Precio ¡j¡ 0.30 
(Argentina). 

339.859. — Boletín del Centro Comercial, 
Industrial y Afines. Bimestral. (Id. es- 
pañol). Propietario: Centro Comfreial, 
Iiid. y Afines. Director: Eduardo 15. 
Mura (orí. Totoras ("Santa Fe), setiem- 
bre-octubre de 1950. 200 ejemplares. 
Sjprecio. (Argentina). 

339. SGO. _ El Viajante. Revista mensual. 
(Id. Español). Propietario: Centro de 
Viajantes de Comercio de Mercedes 
(S.i„ Luis). Director: Saturnino Mu- 
ñoz. Mercedes ('Prov. de San Lu'i), 
octubre de 1950. 500 ejemplares.. Gratis. 
(Argentina). 

'539. SOI. — Tribuna Argentina. Periódi- 
co quincena). (Id. Español). Propiel a 
rio y .Director: Alberto Franeiscc 
Proven. Bahía Blanca (Prov. de Bs. 
As.), 15 de octubre de 1950. 4.000 
ejemplares. Precio $ 0,20 (Argentina). 

-•539.864. — Trombosis Arterial. 14:1 págs. 
Autor: Mariano I?. Gastes. Editor: Ló- 
pez & fitehegoyen S. R. L. Imoresor: 
La Prensa Médica Argentina. 2.000 
ejemplares. Buenos Aires, 30 de agoste 
do 1950. Precio $ 28. (Argentina). 

339.865. — Broneoneumopatias Micóticas 
(Seudotubereulosis) En los Obreros de 
ia Industria Textil, su Importancia en 
Medicina del Trabajo. 58 págs. Autor: 
Di: Manuel C. Blanco. Editor: López 
& Elchcgoycn S. R. L. Impresor: La 
Prensa Médica Argentina. 1.000 ejem- 
plares. Bs. Aires, 2 de agosto de 1950. 
Precio $ 8. — ( Argentina). 
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339.800. — El Evangelista. Revista bi- 
mestral. (Id. español). Propietario: 
Asociación de las Iglesias Cristianas 
Evangélicas y Bautistas Eslavas de 
la C. Evang. Bautista. Director: Ale- 
jandro Sobiteheeosky. Buenos Aires, 
República Argentina y extranjero, ju- 
lio-agosto de 1950. ¡1.300 ejemplares. 
Precio $ 1. (Argentina). 

330.807. — Auana. Revista mensual. (Id. 
español). Propietario: Asociación Uni- 
versitaria Argsntiuo • Norteamericana. 
Director: Casimiro Lana Sarrate. Ca- 
pital Federal, setiembre de 1950. 2.000 
ejemplares. Gratis. (Argentina 1 . 

339.868. — El Diario Israelita. (Di Yidis- 
che Zaitung). Diario. (Id. hebreo). 
Propietario: El Diario Israelita. Di- 
rector: Matías Stoliar. Buenos Aires, 
octubre de 1950. 1.000.000 ejemplares. 
Precio $ 0,25. (Argentina). 

339.809. — Avisador Comercial. Periódi- 
co quincenal. (Id. español). Propieta- 
rio y Director: Leandro Afilio Zama- 
r'i. República Argentina, octubre de 
1950. .10.000 ejemplares. Sjprecio. (Ar- 
gentina). 

339.870. — Camoatí. Revista mensual. 
(Id. español). Propietario y Director: 
Mario Segre Buenos Aires, setiembre 
de 1950. 1.250 ejemplares. Sjprecio. 
(A i-gen ti na). 

339. 871. — Ciencia y Técnica. Revista 
mensual. (14 español). Propietario: 
Centro de Estudiantes de Ingeniería. 
Director: Ángel J. Alvares! Manteóla. 
Buenos Aires, octubre de 1950. 4.000 
ejemplares. Sjprecio. (Argentina). 

330.872. — Ovina. Revista mensual. (Id. 
español). Propietario y Director: Nés- 
tor Ginés Coll. Buenos Aires, agosto 
1950. 5.000 ejemplares. Precio í 2,50. 
(Argentina). 

339.873. — Ahorro. Revista mensual. 
(Id. español). Propietario: Caja Na- 
cional de Ahorro Postal. Director: 
Pedro J. Bonauni. Capital Federal. 



octubre de 1950. 50.000 ílomplares. 
Sjprecio. (Argentina). 
339.87!. — Lyra. Revista mensual. (Id. 
español). Propietario y Director: Eran- 
cisco Negrini. Buenos Aires, setiem- 
bre-oc¡!ibrc ; 950, 10.000 ejemplares. Pre- 
cio 55 4. (Argentina). 

339.875. — - Aero Mundial. Periódico se- 
manal. (Id. español). Propietario y 
Director: Alberto Mirlan. Argentina 
y exterior, settembrej950. 800 ejempla- 
res. Precio $ 200 suscripción anual. 
(Argentina). 

331.876. — Aero Mundial. Periódico se- 
manal. (Id. español). Propietario y 
Director: Alberto Mirkin. Argentina 
y extranjero, oetubre¡95C. 800 ejempla- 
res. Precio $ 200 suscripción anual. 
(Argentina). 

3:9.877. — Aero Duudia!. Periódico se- 
manal. (Id. inglés). Propietario y Di- 
rector: Alberto Mirkin. Argentina y 
exterior, setiembrej950. 400 ejemplares. 
Precio ¡8 300 suscripción anual. (Ar- 
gentina). 

339.S7S. — Aero Mundial. Periódico se- 
manal. (Id. inglés). Propietario y Di- 
rector: Alberto Mirkin. Argentina y 
exterior, octubre de 1950. 400 ejem- 
plares, precio .$ 300 suscripción anual. 
(Argentina) 

339.879. — El Eco. Periódico decenal. 
(Id. español). Propietario y Director: 
Víctor De Beuedietis (U). Partido de 
Alte. Brown (Bs. As.), setiembre-octu- 
bre de 1950. 1 200 ejemplares. Precio 
pesos 0,20. (Argentina). 

339.880. — La Voz de Londres. Boletín 
semanal. (Id. español). Propietario: 
The British Broadcasting Corporation. 
Director: Norman Pelham Wriglit. Ar- 
gentina, Uruguay y Paraguay, octubre 
1950. 177.500 ejemplares. Sjprecio. (Ar- 
gentina). 

339.881. — La Revista Armenia. Men- 
sual. (Id. armenio). Propietario y Di- 
rector: Arcip. Juan Bautista Kaze- 
gián. Buenos Aires, setiembre-octubre 
de 1950. 450 ejempl-aces. Sjprecio. (Ar- 
gentina). 

339. S82. — Síntesis Literaria. Revista 
mensual. (Id. español). Propietario y 
Director: Armando Alonso. Argentina, 
Uruguay, México, Perú, Marruecos, 
noviembre de 1950. 500 ejemplares. 
Precio $ 0,30. (Argentina). 

339.883. — Noticioso Checoeslovaco. Bo- 
letín mensual. (Td. checoeslovaco) . 
Propietario: Legación de Checoeslova- 
quia. Director: Alexandcr Kimosi. 
Buenos Aires, Interior y Exterior, oc- 
tubre de 1950. 3.000 ejemplares. Sjpre- 
cio. (Argentina). 

339.884. — Alto Paraná. Periódico se- 
manal. (Id. español). Propietario y 
Director: Nelson Guimaraes. Eldora- 
do, Misiones, setiembre de 1950. 4.300 
ejemplares: Precio $ 0,30. (Argenti- 
na). 

339. 8S5. — Reina y Madre. Revista men- 
sual. (Id. español). Propietario y Di- 
rector: Alfonso Milagro. Capital Fe- 
deral, nov¡embre¡950. 6.000 ejemplares. 
Precio $ 1. (Argentina). 

339. 8SG. — El Cooperativista. Boletín 
monsua!. (Id. español). Propietario: 
La Mutua Agrícola Ltda. Sociedad 
Cooperativa. Director: Natalio Giguer, 
Moisés Ville (Sta. Fe), octubrej950. 
850 ejemplares. Sjprecio. (Argentina). 

339.887. — La Verdad. Periódico men- 
sual. (Id. español). Propietario: Círculo 
Católico de ' Obreros de Rosario. Di- 
rector: Roberto xAres. Rosario de San- 
ia Fe, noviembre de 1950. 3.900 ejem- 
plares. Gratis. (Argentina). 

339.888. - — La Razón. Semanario. (Id. es- 
pañol). Propietario y Director: Leo- 
nardo Sánchez. Mercedes (Prov. de 
Corrientes), octubre de 1950. 3.000 
ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina). 

339.889. — Platea. Revista mensual. 
(Id. español). Propietario: Mario Gi- 
ménez. Director: Alberto Rodríguez 
Muñoz. Buenos Aires, julio y agosto 
de 1950. 1.000 ejemplares. Precio $ .1. 
(Argentina). 

339.893. — Asistencia Social y Servicios 
Sociales. Fines, Métodos, Investiga- 
ción, Función técnica del asistente so- 
cial, Ley Argentina N» 13.341. 80 pá- 
ginas. Autor: Blanca A. Cassagne Se- 
rres. Editor: El Autor. Impresor: Ta- 
lleres Gráf. Lorenzo. 2.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 30 de octubre de 
1950. Sjprecio. (Argentina) . 

339.895. — Ciencias Físico - Químicas. 
Manual de Ciencias Físico - Químicas. 
199 págs. Autor: Raúl Cury. Editor: 
Editorial Crespillo. Impresor: Impren- 
ta López. 2.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 2 de noviembre de 1950. Precio 
$ 9. — (Argentina). 
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339.896. — Mineralogía y Geología. 221 
[inginas. Edición Sta. Autor: Raúl 
Cury. Editor: Editorial Crespillo. Im- 
presor: Imprenta López. 2.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 2 de noviembre d® 
1950. Precio $ 10.— (Argentina), 

33 9. S9 7. — Ka taca y. ¿Cueca, música. 8 
págs. Autores: Ksteban T. Velardez. 
Lorenzo E. Vergara. Editor: Editorial 
Crismar. Impresor: D. M. Vilaltella, 
250 ejemplares. Bs. Aires, 24 de may® 
de 1950. Precio $ 2 — '(Argentina). 

339.898. — Catacay. Cueca, letra. 2 págs. 
Autores: Esteban T. Velarclez - Loren- 
zo E. A-'ergara. Editor: Editorial Cris- 
mar. Impresor: D. M. Vilaltella. 2-50 
ejemplares. Buenos Aires, 24 de mayo 
de 1950. Precio $ 2.— (Argentina). 

339. S99. — Así eres tú. Vals, música, 2 
págs. Autores: Lorenzo E. Vergara» 
Esteban T Velardez. Editor; Editorial 
Crismar. Impresor: D. M. Vilaltella. 
250 ejemplares. Buenos Aires, 24 da 
mayo de 1950. Precio $ 2. — (Argent.). 

339.900. — Así eres tú. Vals, letra. 2 
págs. Autores: Lorenzo E. Vergara» 
Esteban T. Velardez. Editor: Editorial 
Crismar, impresor: D. M. Vilaltella, 
250 ejemplares. Buenos Aires, 24 de> 
mayo de .1950. Precio $ 2.— (Argen- 
tina). 

339.901. — El Cisne. Vals, música. 2 pá- 
ginas. Autor: Antonio Anselmi. Bdi» 
tor: Editorial Crismar. Impresor: D„ 
AI. Vilaltella. 250 ejemplares. Buenos 
Aires, 3 de julio de 1950. Precio $ 2.— -. 
(Argentina). 

339.902. — El cisne. V a l S) letra. 2 paga. 
Autor: Antonio Anselmi. Editor: Edi- 
torial Crismar. Impresor:. D. M. Vilal» 
tolla. 250 ejemplares. Bs. Aires, 3 áe 
julio de 1950. Precio $ a— (Argen- 
tina). 

339.903. — Mi distinguid: 
música, 2 págs. Autor: 
dut. Editor: Editorial 
sor- D. M. Vilaltella. 
Buenos Aires, 3 de julio de Í950. Pre- 
cio $ 2: — (Argentina). 

339.904. — Mi distinguida señora. Tsngo, 
letra. 2 págs. Autor: H. Sane-uinetti, 
Editor: Editorial Crismar. Impresors 
D. M. Vilaltella. 250 ejemplares. Bue° 
nos Aires, 3 de julio de 1950. Precio 
$ 2. — (Argentina). 

339.905. — 101 polizón. Paso - doble, mú- 
s|ca. 2 págs. Autor: J. J. Gniehaz-iut, 
Editor: Editorial Crismar. Impresors* 
D. M. Vilaltella. 1.000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 3 de setiembre de 1950. Pre- 
cio ¡í 2 — (Argentina). 

339.906. — El Polizón. Paso - doble, le- 
tra. 2 págs. Autor: H. Basterra. Edi« 
tor: Editorial Crismar. Impresor: D¿ 
M. Vilaltella. 1.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 3 de setiembre de 1950. Precio 
$ 2. — (Argentina). 

339.907. — El rancho e'la eambic'ha. Ras: 
guido doble, música. 2 págs. Auto?! 
Alario Aullan 'Medina. Editor: Edito- 
rial Crismar. Impresor: D. M. Vilal- 
tella. 250 ejemplares. Buenos Aires, 9 
de julio de 1950. Precio $ 2.— (Ar- 
gentina). 

339.908. — El rancho e'la Cambicha. Ras- 
guido doble, letra. 2 págs. Autor: Ma> 
rio Millan Medina. Editar e impresora 
Editorial Crismar. 250 ejemplares. Bue 
nos Aires, 3 de julio de 1950. Preek 
$ 2 — . (Argentina). 

339.909. — . Por siempre amor. BoIctOí 
música. 2 págs. Autor: Héctor GTan$ 
Editor: Editorial Crismar. Impresor! 
D. M. Vilaltella. 250 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 3 de julio de 1950. PreeiS 
$ 2. — (Argentina). 

339.910. — Por siempre amor. Bolerc, 
letra. 2 págs. Autor: Alfredo Bigeaehi 
Editor: Editorial Crismar. Impresor; 
D. M. Vilaltella. 250 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 3 de julio de 1950. Precia 
$ 2 — (Argentina). 

339.911. — Dulee Cataluña. Sardana, mú- 
sica. 3 pAgs. Autor: Ramón Zarzoso, 
Editor: Editorial Crismar. Impresor! 
D. AL Vilaltella. 250 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 3 de julio de 1950. Precio 
$ 2.— (Argentina). 

339.912. — Dulce Cataluña. Sardana, le- 
tra. 2 págs. Autor: Gerardo González, 
Editor: Editorial Crismar. Impresor? 
D. M. Vilaltella. 250 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 3 de julio de 1950. Precio 
$ 2 — (Argentina). 

339.913. — Recuerdos de mi madre. Vale, 
música. 2 págs. Autor: Enzo Valenti- 
no. Editor: Editorial Crismar. Impre- 
sor: D. AI. Vilaltella. 250 ejemplares, 
2-1 de mayo de .1950. Precio $ 2.— (Ar- 
gentina). 

339.914. — Recuerdos de mi madre. Vals, 
letra. 2 págs. Autor: Enzo Valentino. 
Editor: Editorial Crismar. Impresor: ; 
D- M. vilaltella. 250 ejemplares. Bue- 
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nos Aires, 2-1 do mayo de 1950. Pieeio 

. $ 2.-— ( : Argciitina). 

339.915. — María Morena. Tango, letra. 
2 págs. Antor: II. Sangu.ir.et ti. Editor: 
Editorial Crismar. Impreson D, M. 
Vilalteila. 250 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 8 de junio de 1949. Precio $ 2..— 
(Argentina). 

,839.910. — María Morena. Tango, música. 
2 págs. Autor: J. Sánchez Gorio. Edi- 
tor: Editorial Crismar. Impresor: D. 
M. Vilalteila. 250 ejemplares. Buenos 
Aires, 8 de junio de 1949. Precio $ 2- — 
(Argentina). 

339.917. — El Corazón Iluminado. 60 pá- 
ginas. Autor: Francisco Pablo G;¡ra«i'.so. 
Editor: £1 autor. Impresor: Imprenta 
López. 200 ejemplares. Buenos Aires, 
16 de octubre de 1950. Precio $ 2. — 
(Argentina). 

839.919. — Panza de moda. (A cianea 
da moda). Bajao, letra, 2 págs. Autor: 
Lttiz Gonzaga y Zcdantas. Editor: Edi- 
ciones Internacionales Forma t a. Impre- 
sor: Shule & Cía. 500 ejemplares, Bue- 
nos Aires, 15 de octubre de 1950. Pre- 
cio $ 1,50. -(Argentina). 

$39.920. Danza de moda. (A danza cia 

moda). Bajao, música. 2 págs. Autor: 

'' Luiz Gonzaga y Zedantas. Editor: Edi- 
ciones Internacionales Permata. Im- 
'presor: Shule & Cía. 500 ejemplares. 

■' Bs. Aires, 15 octubre 1950. Precio $ 
1.50 (Argentina). 

839.921. Puerto espauol. Canción, 

música. 2 págs. Autor: Alejandro .Di 
Fonzo. Editor: Ediciones Internacio- 
nales Fenuata. Impresor: Sluile & Cía. 
500 ejemplares. Bs. Aires. 15 setiem- 
bre 1950. Precio $ 1.50 (Argentina). 

839.922. — Revista de la Sociedad de 
Pediatría del Litoral. Cuatrimestral 
(Id. Español). Propietario: Soeiedar 
de Pediatría del Litoral. Director: 
Otto E. Usinger. Rosario de Santa Fe. 
enero -abril J050. -100 ejemp. Precio 
$ 3.— (Argentina). 

339.923. — Lucha Popular Contra el Can 
cer. Diario. (Id. español). Propietario 
y director: Manuel López Delgado. 
Buenos Aires, junio-julio de 1950. 2.000 
ejemplares. Gratis. (Argentina). 

.339:928.' — En la garita. Tango. Letra. 
2 págs. Autor: Enrique Fino. Editor: 
El autor. Impresor: Destutano Unos. 
500 ejemplares. Bs. Aires, 22 de jubo 
de 1950. Sjprecio. (Argentina). 

S39.929. — En la garita. Tango. Música. 
2 págs. Autor: Nórberto Folino. Edi- 
tor: "El autor. Impresor: Pestéfane 

■ Hnos. 500 ejemplares. Bs. As.. 22¡julio 
de 1950. Siprecio. (Argentina). 

339.933. — Amorcito serrano. Galo. Mú- 
sica. 2 págs. Autor: .Tose Caima Ba- 
zán. Editor: El autor. Impresor: A. 
Boecazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires, 
'2 de noviembre de 1950. Precio $ 1,50. 
(Argentina). 

$39.940. — Tres novelas cortas: Tai-Ca- 
mun. Piamicchio. La Bruja. 141 págs 
Autor: Humberto Crimi. Editor: El 
autor. Impresor: Gildo IVAeeurzio. 
1,000 ejemplares. Mendoza, IS de juma- 
de 19-10. Precio $ 5.-—. (Argentina). 

339.944. — Panzas regionales del folklore 
-.argentino. Álbum 3 págs. Autor: Ano- 

,..,íümo. Editor: RCA Víctor Argentina. 
Impresor: Gráfica Moderna - Girard & 
.Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 31 
de octubre de 19S0. Precio $ 35,75. (Ar- 
gentina). 

839.954. — Danza de Moda. (A danca da 
moda). Bajao, letra en castellano. 2 
págs. Autor: Ben Molar. Editor: Edi- 
ciones Internacionales Permata. Impre- 
sor: Shule íj Cía. 500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 15ioctubre|950. Precio pesos 
1,50. (Argentina). 

339.955 — Puerto español. Canción. Le- 
tra. 2 págs. Autor: Julio Poríer. Edi- 
tor: Ediciones Internacionales Ferma- 
ta. Impresor: Sliule & Cía. 500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 15 de setiembre 
de 1950. Precio $ 1,50. (Argentina). 

339.956. — Nivel del Hombre. 96 págs. 
Autor: Alberto C. F. Cirigliano. Editor: 
El autor. Impresor: Tall. Gráf. D'Ac- 
curzio. 500 ejemplares. Mendoza, 17 de 
julio de 1950. Precio $ 7. — . (Argen- 
tina). 

339.957. — Orientación. Revista mensual. 
(Id. español). Propietario: Centro 
Constructores y Anexos. Director: José 
Emanuel. Avellaneda (Prov. de Buenos 
Aires), setiembre de 1950. 350 ejempla- 
res. Gratis. (Argentina). 

339.959. — Las Peregrinaciones de Tere- 
sa. 125 págs. Autor: María Teresa 
León. Ediciones Botella A! Mar. Im- 
presor: B. D. Chiesino. 2.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 1 de julio de 1950. 
Precio $ 6. — . (Argentina). 

389.960. — Argentina, Historio de nfl 
Nombre. 04 págs. Autor: Ángel' Rosen- 



blat. Editor: Editorial Nova. Impre- 
sor: Imprenta López & Cía. 1.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, li de ni. '"/.:: dt 
1950. Precio $ 5.—. (Argentina). 

339.961. — Doce Estudios Sobre Andrés 
Bello. 181 págs. Autor: Pedro Grases 
Editor: Editorial Nova. Impresor: Im- 
pronta López' & Cía. 1.000 cjempla -es. 
Buenos Aires, t! de setiembre de .1950. 
Precio íí 10. — . (Argentina). 

339.962. — Bembrandt. Ensayo de Filo- 
sofía del Arte 220 págs. Autor: Geeiii 
Simmel. Traducción del alemán al cas- 
tellano por Emilio Estiu. Editor, Edi- 
torial Nova. Impresor: Imprenta López 
& Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires. 
2S de setiembre de 1950. Precio $ IS.— 
(Argentina). 

339.903. — Historia Eclesiástica. 522 pá- 
ginas. Autor: Ensebio De Cesárea. Tra- 
ducción del griego al castellano poi 
Luis M. Be Cádiz. Introducción de Luis 
Aznar. Editor: Editorial Nova. Impre- 
sor: Imprenta López & Cía. 3.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 10 de octubre de 
1950. Precio $ 48.—. (Argentina). 

339.964. — - Tratado de Derecho Civil. To- 
mo 1. Parle General. Volumen 3-3. El 
Sujeto del Derecho. Prueba del naci- 
miento y de la muerte - nombre - domi- 
cilio. SIS págs. Autor: Alberto G. Spo- 
ta. Editor: Librería Editorial Depalma. 
Impresor: Establecimiento Gráfico De- 
palma. 3.000 ejemplares. Buenos Aires. 
27 de octubre de 1950. Precio * 90.—. 
(Argentina). 

339.965. — El Poder Ejecutivo - Génesis 
y Transformaciones. 226 págs. Autor: 
Alberto Demieheli. Editor: El autor. 
Impresor: Establecimiento Gráfico De 
palma. 2.000 ejemplares. Buenos Aires 
18 de octubre de 1950. Precio .? 18.—. 
(Argentina). 

339.971. — El Eco. Periódico decenal 
(Id. español). Propietario y director: 
Víctor De Bencdictis (h.).. Burzaco 
(Bs. As.), 20 de octubre de 1950. 300 
ejemplares. Precio $ 0,20. (Argentina). 

339.978. — Crack Penny Post. Tango. Le- 
tra. 2 págs. Autor: 'Benito R. Atella. 
Editor: El autor. Impresor: Julio I\orn. 
500 ejemplares. Capital Federal, 2 de 
noviembre de 1950. Precio $ 2.— . (Ar- 
gentina). 

339.979. — Para que te habré, visto. Vals 
serenata. Música. 2 págs. Autor: Benito 
B. Atella. Editor: El autor. Impresor: 
Julio Korn. 500 ejemplares. Capital Fe 
deral, 2|noviembrc[950. Precio $ 2. — 
(Argentina). 

339.980. — Para que te habré visto. Val; 
serenata. Letra. 2 págs. Autor: Benito 
R. Atella. Editor: El autor Impresor: 
Julio Korn. 500 ejemplares. Capital 
Federal, ,2¡noviembre|950. Precio pesos 
2. — . (Argentina). 

339.981. — Crack Penny Post. Tango. Mú- 
sica. 2 págs. Autor: Benito E. Atella. 
Editor: El autor. Impresor: Julio Korn 
500 ejemplares. Capitai Federal, 2 de 
noviembre de 1950. Precio $ 2. — . (Ar- 
gentina). 

339.982. — El Dispensario Eje de la Lu- 
cha Antituberculosa. 125 págs. Autor: 
Dr. .Mauricio Kaufman. Editor: El 
autor. Impresor: El Sol. 1.500 ejempla- 
res. Buenos Aires, 13 de octubre de 
1950. Precio $ 12.—. (Argentina). 

339. 9S3. — Impresiones de Viaje por los 
Estados unidos de Norte América. 173 
págs. Autor: Iván Gofii Moreno. Edi- 
tor: El Ateneo. Impresor: La Prensa 
Médioa Argentina. 1.500 ejemplares. 
Buenos Aires, 9 de octubre de 1950. 
Precio $ S. — . (Argentina). 

339.984. — Tecnopatías. Enfermedades 
Profesionales. 202 págs. Autor: Miguel 
Mordeglia y Mario P. Francone. Edi- 
tor: El Ateneo. Impresor: Seraea. 1.500 
ejemplares. Buenos Aires, 23 de octu- 
bre de 1950. Precio $ 25. — . (Argen- 
tina). 

339.985. — Fundamentos de la Hemato- 
logía. 372 págs. Autor: Maüucl Enrique 
Várela. Editor: El Ateneo. Impresor: 
S. de Amorrortn e Hijos. 1.500 ejempla- 
res. Buenos Aires, 16 de octubre de 
1950. Precio $ 38.—. (Argentina). 

339.986. — Terapéutica Clínica. Tomo 1. 
Volumen 1. El Arte de Formular. Apa- 
rato Circulatoria. Enfermedades del 
Corazón. Biblioteca de Terapéutica. 
563 págs. Autores: Alfredo J. Bando- 
n i - César Cardini - Federico Arrighi 
- Antonio Battro - Héctor Bidoggia — 
León de Soldati - Ricardo S. D-ambro- 
si - Rodolfo Kreutzer - Eugenio R. Pie- 
trafesa. Editor: El Ateneo, Impresor: 
E. y M. Mcrcatali. 1.500 ejemplares. 
Edición 2da. Buenos Aires, 26 de oc- 
tubre de 1950. Precio $ 5S. — (Argen- 
tina). 



339. 9S7. — Clínica Obstétrica. SOS págs 
Edición quinta. Autor: Jniti.e Morague.-. 
Pernal. Editen: El Ateneo. Impresor: 
F. y M. Mereatali. l'.ót.O eje-.'.ntar.-s 
Buenos Aires, 23 de octubre ele 195o. 
Precio * 110. (Argentina). 
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339.996 — Campana 
mensual. (Id. ue.rai 
Hermandad llera ni 
en Rep. Argentina, 
te Boris Arijezul- 
tietnbre de 1950. 
ció: $ 1. — (Arg 

339.997 — Palenno. Revi 
mana!. (Id. español) 
vista Palera. o S.R.L. 
Ottone. Capital Pede 
1950. 390.000 ejempb 
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339. 99S — -"Palermo. Revista de turf se- 
manal. (Id. español}. Propietario y 
Director: Luis Ottone. Capital Fede- 
ral, setiembre de 1950. 300.000 ejem- 
plares. Precio: $ 0,40 (Argentina). 

339.999 — Lucha Popular Contra el Cán- 
cer. Periódico mensual. (Id. español). 
Propietario y Director: Manuel López 
Delgado. República Argentina y Exte- 
rior, diciembre a enero de 19-19, fe- 
brero - marzo - abril - mayo de 1950. 
12.000 ejemplares. Gratis. (Argentina). 

340.000 — Revista Española. Mensual. - 
(Id. español). Propietario: Asociación 
Española de Socorros Mutuos de Bs. 
Aires. Director: Salvador A. Galop. 
Capital Federal, agosto de 1950. 14.500 
ejemplares. Sin precio. (Argentina). 

340.001 — El Ciudadano. Periódico se- 
manal. (Id. español). Propietario y 
Director: Ernesto E Pelegrín. Carinen 
de Areco (Prov. Bs. As.), julio - agos- 
to - setiembre de 1950. 7.200 ejempla- 
res. Precio: $ 0,40 (Argentina). 

340.002 — La Brega. Revista mensual. 
(Id. español). Prop.: Asoc. Vecinal 
de P. "Los Amigos de Villa Luro". 
Director: Horacio Iglesias. Capital Fe- 
deral, agosto - setiembre 950. 1.400 
ejemplares. Sin precio. (Argentina). 

340.003 — Boletín Municipal. Mensual. 
(Id. español). Propietario: Municipa- 
lidad de Ncuqnéu.- Director: E. Bene- 
detti. Nouqtién, setiembre a diciembre 

1949. 800 ejemplares. Gratis. (Argen- 
tina). 

340.004 — Comercio y Justicia. Diario. 
(Id. español). Propietario: Pror.sato & 
Cía. Diario, Comercio y Justicia. Di- 
rector: Domingo Santiago Pronsato. 
Córdoba, octubre ele 1950. 126.000 ejem- 
plares. Precio: $ 0,15 (Argentina). . 

340.005 — La Verdad. Periódico sema- 
nario. (Id. español). Propietario y Di- 
rector: Biginio Fernández. Río Gran- 
de (Tierra del Fuego), setiembre de 

1950. L520 ejemplares. Precio: $ 0,40 
(Argentina). 

310.006 — El Progreso. Semanario. (Id. 
español). Propietario: Ernesta M. M. 
de Arroyo. Director: Luis Arroyo. Ca- 
pital Federal, . octubrc¡950. 800 ejem- 
plares. Precio: $ 0,20 (Argentina). 

340.007 — Acción Mercantil e Industrial. 
Periódico n.'ensual. (Id. español). Prop. 
y Director: Felipe Luis Piazza. Bahía 
Blanca (Bs. As.), agosto de 1950. 400 
ejemplares. Sin precio. (Argentina). 

340.008 — Diario de Sesiones de la Cá- 
mara de Senadores. Diario. (Id. espa- 
ñol). Propietario: Cámara de Senado- 
res. Director: Corpus Alzueta. Santa 
Pe, abril - mayo de 1950. 10.500 ejem- 
plares. Sin precio. (Argentina). 

3-10.009 — El Argentino. Periódico se- 
manal. (Id. español). Propietario y 



Directoi: Miguel Ángel Volunté. Sa- 
ladillo (Bs. As.), .octubre de 1950. 
3.000 ejemplo!. -s. Pieeio: $ 0.10 (Ar- 
gentina). 

.'¡40.010 — En Marcha. Periódico men- 
sual. (Id. español). Propietario: Cen- 
tro Parroquia! del „S¡no, Sao: a ¡nenio 
de la Asoc. de Los Jóvenes ríe ¡a Ac- 
ción Católica. Director: Mario G. Mo- 
ños, 'tandil (Bs. As.), octubre le ¡950. 
I.00O ejemplares. Preño: ,f 0.15 (Ar- 
gentina!. 

3!ti.011 — Revota Com. Tidal de Bahía, 
Blanca. Senuiiinl. ib!, español). Pro- 
pietario v Director: Abel s¡. Poicos. 
Bullía Blanca fus. As.), octubre <'e 
1950. 5.000 ejcni| i:i res. Precio: ¡f 0, ! 5 
( Argentina '■ , 

340 012 — Puíenrpio. Revista mensual. 
(Id. español), Pronietn rio : Institución 
"¡logar Rural". Director: Héctor Isi- 
doro Siboldi. Concepción del l'rueoinr 
( E. Ríos). Octubre de 1950. 600 ejem- 
plares. Gratis. (Argentina). 

340.013 — Zona Norte. Periódico sema- 
nal. (Id. español). Propietario: Bor- 
naueini v G ¡n n nirii. Director: Agustín 
D, tejas Deán Pones (C'érdobsp >e- 
tubre de 1950. (¡,000 ejemplares. Pre- 
cio: r' 0,20 (Argentina). 

310.014 — Cadi. Cámara Argentina de 
Informes. Mensual. (Id. español). Pro- 
pietario y Director: Manuel Sueno. 
Capital e Interior, octubre de 1950. 
500 ejemplares. Gratis. ( Argentina i. 

340.015 — La Voz de! Pueblo.' Periódico 
semanal. í\<\. español). Propietario y 
Director: Domingo Brossini. San Je- 
rónimo Norte (Sin. Fe), octubre de 
1950. 3.800 ejemplares. Precio: í 0,20 
(Argentina). 

3-10.010 — El Argentino. Diario. ("Id. 
español). Propietario y* Director: Emi- 
lio A. Conde. 'Dionisio, F.C.N. Ruca, 
octubre de 1950. 2.000 ejemplares. Pre- 
cio: $ 0,20 (Argentina). 

310.017 — Alen). Periódico semíitinl. (Id. 
español). Propietario: José A. Zubilia- 
ga. Director: Pedro Esponclabuiui. 
Eauch (Bs. As.), octubre de 1950. 
3.350 ejemplares. Precio: $ 0.30 (Ar- 
gén ti na). 

3-10.018 — La Voz Parroquial. Periódi- 
co semanal. (Id. "español). Propietaria 
y Direetof: Pbro. León A. Knú!. M;in- 
silb. (Entre -Ríos), setiembre - octu- 
bre de 1950. 4.050 ejemplares. Precio; 
$ 0.10 (Argentina). 

340.019 — La Nota. Periódico semanal. 
(Id. español). Propietario: Gregorio 
C. Díaz Cuítiño e hijos. Director: Gre- 
gorio C. Diaz Cuitiño. Verónica ( Bs. 
Ar.). octubre de 1950. 2.000 ejempla- 
res. Precio: $ 0,40 (Argentina). 

510 020 — Boletín Informativo. Perió- 
dico mensual. (Id. español). Propieta- 
rio: Centro Unión Jubilados y Pen- 
sionistas Ferroviarios. Director: Ati- 
bo S. M. Carradoni. Rosario e interior, 
noviembre de 1950. 4.800 ejemplares. 
Gratis. (Argentina). 

340.02-1 — La Semana. — Revista sema- 
nal- (Id. español). Propietario y Di- 
rector: Pbro. Padre Ildefonso J, Amo» 
Parain. Pergamino (Bs. As.), octubre 
de 1930. 2.000 ejemplares. - Precio: 
á¡ 0,25 (Argentina). 

310.022 — El Comercio. Periódico men- 
sual. (Id. españoi). Propietario y Di- 
rector: Manuel Costas. Rosario (Sta. 
Fe), oclubre ele 1950. 1.200 ejemplares. 
Precio: $ 0,15 (Argentina). 

340.029 — Noticioso Agrícola. Diario. 
(Id. español). Prop. y Director: Adol- 
fo Parías Crespo. .Rosario (Sta. Fe), 
30 de setiembre de 1950. 500 ejempla- 
res. Precio: $ 3. — mensuales. (Argén-, 
tina). 

340.030 — La Verdad. Periódico, (Id. 
español). Propietario y Directo-: Fer- 
nando Carlos Guzmán. Colón (Entre 
Ríos), 28 de octubre de 1950. 500 
ejemplares. Precio: $ 0,20 (Argenti- 
na). 

3-10.036 — Agencia "Misional. Periódico 
mensual. (Id. español). Propietario y 
Director: Francisco AL Ledocliowski 
Tlmn. Villa Calzado (Bs. As.), octu- 
bre de 1950. 8.000 ejemplares. Gra- 
tis. (Argentina). 

340.037 — Bogar... Bogar. Vais, músi- 
ca. 2 págs. Autor: Alfredo F. Ruiz. 
Editor: El Autor. Impresor: .1. Bine. 
300 ejemplares. Bs. Aires, 20 de .febre- 
ro de 1935. Gratis. (Argentina). 

340. 05S — No puedo olvidar. Vals, mú- 
sica. 2 págs. Autor: Arturo D. Fron- 
tini. Editor: D.I.M.A. Impresor: F. 
II. ílauscr. 250 ejemplares. Bs. Aires, 
17 de julio de 1950. Precio: $ 1,50 (Ar- 
gentina). 

340.059 — No puedo olvidar. Vals, le- 
tra. 2 págs. Autor: Francisco Sedéen- 
te. Editor: D.I.M.A. Impresor: F. 
TI. Hauser. 250 ejemplares. Bs. Aires, 
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17 de julio de 1.950. Presos $ 1,50 
(Argentina). 

S'-O.OliO — Jardine-rüa. Cueca, Jet-ra. 2 
págs. Autor: Auge! 1?. Guevara. .Edi- 
tor-. D.I.M. A. Impresor: F. H. Hau- 
ser 250 ejemplares. Buenos Aires. 17 
de julio dé 1050. Precio: $ 1,50 (Al- 
gor tina). 

3)0 "00 — Jardinerita. Cueca, letra. 2 
págs. Autor: Ángel F. Guevara. Edi- 
tor: D.I.M. A. Impresor: F. H. Hau- 
ser. 230 ejemplares. Bs. Aires, 17 de 
julio de 1950. Precio: $ 1,50 (Argen- 
tina >. 

340.061 — Jardinerita. Cueca, músiea. 
2 págs. Autores: Auge) F. Guevara 
y Luis ,7. Moiraglii. Editor: D.I.M. 
A. impresor: F. H. Hauser. 250 ejem- 
plares. Buenos Aires, 17 de julio de 
3950. Precio: $ 1,50 (Argentina). 

540.062 — Zambita fiel leñatero. Zam- 
ba, música. 2 págs. Autores: Ángel 
F. Guevara - Francisco Pequeña y 
Luis .i. Moiroghi. Editor: D.I.M. A - . 
Impresor: F. II. Hauser. 250 ejempla- 
res. Buenos Aires, 17 de julio de 1950. 
Prf-cio: $ 1.50 (Argentina). 

340.003 — Zambita del leñatero Z;,.m- 
ba, letra. 2 págs. Autores: Ángel F. 
Guevara. Francisco Pequeña v Luis 
J. Mciraglii. Editor: D.'l.M.Á. Im- 
presor: F. II. Hauser. 250 ejemplares. 
Buenos Aires, 17 de julio do 1950 
.Precie: $ 1,50 (Argentina). 

340.069 '— Arnott -" Dralte T. I. y C. 
S. A. - Prako Argentina S. R. L. Bo- 
letín bimensual. (id. español). Pro- 
pietario: Arnott - Drake T. I. y C. S. 
A. Director: Víctor Andrés Mendia. 
Buenos Aires, setiembre de 1950. 2.200 
■ e.j .-m-olares. ¡Sin precio. (Argentina). 

340.072 — Corno nuestro cariño. Bolero, 
música. 2 págs. Autor: Miguel Con.- 
tantinese.ii. E lilor: El Autor. Impre- 
sor: Edit. Guifema. 1.000 ejemplares. 
Buenos Aires. 14 de octubre de 1950 
Pierio: ¡f 3.50 ( Arg< ntina). 

3-!0.073 — Como nuestro cariño. Bolero, 
letra. 2 págs. Autor: Claudio Forbae. 
Editor: El Artor. Impresor: Edit. Gni- 
ft'ma. .1.000 " ejemplares. Buenos Aires, 
14 de octubre de 1950. Precio: $ 1,50 
(Argentina). 

.34!P()ri8 — General San Martín. Cueca, 
música. 2 págs. Autor: Ilaylée Culler 
de Chavat. Editor: El Autor. Impre- 
sor-. Ediciones Musicales Bemol. 200 
ejemplares. Bs. Aires, 28 de setiem- 
bre de 1950. Precio: $ 1,50 (Argen- 
tina ). 

34!-089 — General San Martín. Cueca, 
letra. 2 págs. Autor: Haydée Culler 
de Cli-ivnt. Editor: E! Autor. Impre- 
sor: Edic. Musicales Bemol 200 oiem- 
plaics. Buenos Aires, 28 de setiembre 
je 1950. Precio: i¡¡ 1,50 (Argentina). 

j38.843 — "Uontito". Seudónimo. 

e.l 7|1 1-N? 5.568- v.3011 1|50 
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340094 — E. líotariano Argentino. Pe- 
riódico mensual. (Id. español). Propie- 
tario: Eotarp Club de Buenos Aires. 
Director: Podolfo N. Buque. Buenos 
Aires, julio de 1950. 1.800 ejemplares. 
Precio parte gralis y otros $ 0,20. (Ar- 
gentina). 

340.095 — Liberalis. Periódico bimensual. 
{Id. español). Propietario: Agustín Al- 
varez y Rodolfo A. B'iite. Director: 
Rodolfo A. Eitte. Buenos Aires, no- 
viembre - diciembre de 1950. 3.500 
eiemp Pires. Sin precio. (Argentina). 

340 096 — Intervalo. Revista semana'. 
(Id. español). Propietario: Columba 
Hnos. (José Ramón y Claudio Antonio 
Columba). Director; José Ramón Co- 
lumbn. Capital Federal, octubre de 1950. 
953.930 ejemplares. Precio 4 0,60. (Ar- 
gentina ). 

340.097 — El Tony. Revista semanal. (Id. 
español). Propietario: Columba linos. 
(José Ramón y Claudio Antonio Co- 
lumba). Direetor: José Ramón Colum- 
ba. Capital Federal, octubre de 1950. 
606.070 ejemplares. Precio $ 0,40. (Ar- 
gentina). 

-340. 09S — Fantasía. Revista semana!. 
(Id- español). Prop.: Col-imba linos. 
(José líamón y Claudio Antonio Co- 
lumba). Director: José Ramón Columba. 
Capital Federal, octubre de 1950. 687.840 
ejemplares. Precio $ 0.40. (Argentina). 

346.099 — Revista de Correos y Teleco- 
municaciones. Revista bimensual, (id. 
español). Prop.: Ministerio de Comuni- 
caciones. Director: Guillermo Julio Gor- 
bea. República Argentina, setiembre- 
octubre/950. 23.000 ejemplares. Sin 
precio. (Argentina). 

240.300 — - ímpetu. Periódico mensual. 
(Id. español). Propietario y Director: 
Manuel M. Mórtola. Buenos Aires, se- 
tiembre de 1950. 800 ejemplares. Pre- 
cio $ 1,50. (Argentina). 



340.101 — Radio y Electrotecnia Prác- 
tica. Revista semanal. (Id. español). 
Propietario: Organización Cal - Tee, S. 
R. L. Director: Jorge R- Sch.«?eb. Bue- 
nos Aires, setiembre de 1950. 20.000 
ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina). 

340.102' — El Mundo. Diario. (Id. espa- 
ñol). Prop-: Empresa Editorial Haynes. 
Director: Dr. Emilio Rubio. Capital Fe- 
deral, Interior y Exterior, setiembre/ 
950. 8.111.116 ejemplares. Precio $ 0,15. 
(Argentina). 

340.103 — Totopo. Revista semanal. (Id 
italiano). Prop.: Fausto Veneziano. Di- 
rector: Arturo Cof'anelli. Italia-Argen- 
tina, setiembre de 3950. 4.500 ejempla- 
res. Precio $ 2. — . (Extranjera). 

340.104- — Osrgi. Revista semana:. (Id. 
italiano). Prop.: Fausto Veneziano. Di- 
rector: Edilio Rusconi. Italia-Arg'enti- 
na. agosto/950. 5000 ejemplares. Precie 
$ 2.40. (Extranjera). 

340.305 — Ocgi. Revista semanal. (Td 
italiano). Prop.: Fausto Veneziano. Di- 
rector: Edilio Rusconi. Italia-Argenti- 
na, setiembre/950. 5000 ejemplares. Pre- 
cio * 2.40. (Argentina). 

340.106 — lvlai-.be) Revista semanal. (Td. 
español). Propietario: Editorial Sopeña 
Argentina, S. R. L. Director: María 
Isabel L. Rob edo- Bs. Aires, octubre 
de 1950. 152.000 ejemplares. Precio 
* 0,70. (Argentina). 

340.107 — Cliabela. Revista mensual. 
(Id. español). Prop.: Edit- Sopona Arg.. 
S. R. L. Director: Mario Isabel L. Ro- 
bledo. Bs. Aires, ocíubre/950. 90.000 
ejemplares. Precio $ P — . (Argentina). 

340.308 — Leopoin. Revista mensual. (Id. 
español). Prop.: Edit. Sopeña Argen- 
tina, S. R. L. Director: Ricardo So- 
peña. Buenos Aires, octubre de 1950. 
52.000 ejemplares. Precio $ 1,50. (Ar- 
gentina). 

340.109 — Asturias. Revista mensual. (Id. 
español). Prop.: Centro Asturiano de 
Bs. Aires- Director: Junta Directiva. 
Bs. Aires, se'iembre/950. 10.000 ejem- 
plares. Sin precio. (Argentina). 

340.110 — Temporada. Periódico mensual. 
(Id. español). Prop. Temeo, S. R. L. 
Director: María Carlota A. Aguilar de 
Blanc. Capital Federal, noviembre de 
1950. 60.000 ejemplares. Precio $ 2.—. 
( Araentina). 

340.133 — Economía y Finanzas. Perió- 
dico decenal. (Id. español). Propieta- 
rio y Director: Juan Cardón i. Capital 
Federal, agosto de 1950. 5.000 ejem- 
plares. Precio S 1. — . (Argentina). 

340.112 — Economía y Finanzas. Perió- 
. díco semanal. (Id. español). Prop. y 

Director: Juan Cardoni. Capital Fede- 
ral, setiembre de 3950. 5.000 ejempla- 
res. Precio $ 1. — . (Araentina). 

340.113 — Economía v Finanzas. Perió- 
dico semanal. (Id. español). Prop. y 
Director: Juan Cardoni. Capital Fede- 
ral, octubre de 1950. 5 000 ejemplares. 
Precio 5 1. — . (Argentina). 

340.114 — El Cronista Comercial. Diario. 
(Id. español). Propietario: E] Cronista 
Comercial. S. R. L. Direetor: Rafael 
A. Perrotta. Buenos Aires, octubre de 
3950. Sin tiraje. Sin precio. (Argen- 
tina). 

340.3 15 — La Prenda. Diario. (Id. espa- 
ñol). Propietario- Ezequie] P. Paz y 
Zelmira Paz de Ancliorena. Director: 
Alberto Gainzq Paz. Buenos Aires, Ca- 
pital Federal. República Argentina, oc- 
tubre do 1950. 14.470.212 'ejemplares- 
Precio S 0,15 v 0.20. (Argentina). 

340.316 — El Pueblo. Periódico-diario. 
(Id. español). Propietario: El Pueb.o. 
J. Roberto Bonamino & Cía. S- Coman- 
ditaria. Director: Julián Roberto Bona- 
mino. Buenos Aires, octubre de 1950. 
75.000 ejemplares. Sin precio. (Argen- 
tina). 

340.117 — Protaniiiía. Periódico sema- 
nal. (Id español). Propietario: El Pue- 
blo. J. Roberto Bonamino y Cía., Soc. 
Comanditaria. Director: Julián Roberto 
Bonamino. Buenos Aires, octubre de 
1950. 110 000 ejemplares. Sin precio. 
(Argentina ). 

340 118 — Plenitud. Periódico mensual. 
(Id español). Propietario: El Pueblo. 
J. Roberto Bonamino & Cía., Soc. Co- 
manditaria. Director: Julián Roberto 
Bonamino. Buenos Aires, octubre de 
1950. 30.000 ejemplares. Sin precio. (Ar- 
gentina). 

340.1.19 — La Santa Infancia. Periódico 
bimensual. (Id. español). Prop.: Obra 
de la Santa Infancia Arzobispado de 
Bs. Aires. Director: Wiufrido J. put- 

■ tgen. Buenos Aires, noviembre-diciem- 
bre/950, 3 5.000 ejemplares. Sin precio. 
(Argentina). 

340.120 — Anales de la Propagación de 
la Fe. Periódico bimensual. (Id. espa- 
ñol). Prop.: Consejo Centra! de la O. 
P. de la Propagación de la Fe Arzo- 
bispado de Buenos Aires- Direetor: 



Winfredo J. Buttgen. Bs. Aires, noviem- 
bre-diciembre de ¡950. 18.000 ejempla- 
res. Sin precio. (Argentina). 

340.121 — Heraldo Bautista. Periódico 
memual. (Id. español). Propietario: 
Asoci.-.ción dé Iglesias Evangélicas 
Bautista de Rosario. Director: Florea) 
Frota. Rosario, noviembre de 1950. 700 
ejemplares. Precio $ 0.30 (Argentina). 

340.122 — Vínculos. Revista. (Id. espa- 
ñol). Propietario: Asociación Mutual y 
Social Empleados do. Frigorífico An- 
glo- Director: Enrique González Schía. 
Bs. Aires, octubre de 1950. 1.400 ejem- 
plares. Gratis. (Argentina). 

340.123 — El Telar'. Revista mensual. 
(Id. español). Propietario y Director: 
Joaquín Jiménez y Alberto L. Perazzo 
Villa Flandria. (Bs. As ). octibre de 
1950. 1.250 ejemplares. Sin precio. (Ar- 
gentina). • 

340.124 — La Campaña. Periódico sema- 
nal. (Id- español). Prop. y Direetor: 
Buenaventura Cirilo Torres - Lucas 
González (E. Ríos), setiembre de 3950. 
1.200 ejemplares. Su precio. (Argen- 
tina). 

340.325 — La Campaña. Periódico sema- 
nal. (Id. español). Propietario y Direc- 
tor:- Buenaventura Cirilo Torres. Lucas 
González (E. Ríos), octubre de 1950. 
1.500 ejemplares. Sin precio. (Argen- 
tina). 

340.126 — El Centinela. Periódico sema- 
nal. (Id- español). Propietario: Parro- 
quia de N. Sra. de La Merced. Direc- 
tor: Pbro. Estanislao Misiaszecl?. Lns 
Lomitas (Formos-a), octubre de 1950. 
490 ejemplares. Precio $ 0,30. (Argen- 
tina). 

340.127 — El Mensajero de Nuestra Se- 
ñora de la Salette. Periódico mensual- 
(Id. español). Propietario y Director: 
P. Ladislao Pykosz. Córdoba, noviem- 
bre de 1950. 1.700 ejemplares. Precio 
$ 0,20. (Argentina). 

340. 125 — Revista de Veterinaria y Fo- 
mento Equino. Periódico mensual- (Id. 
español). Propietario: Ministerio de 
Ejército, Dirección ..Gra!. de Remonta 
y Veterinaria. Director: Dirección Ge- 
neral de Remonta y Veterinaria. Repú- 
blica Argentina y Extranjero, setiem- 
bre de 1950. 4.500 ejemplares. Gratis. 
(Argentina). 

340.129 — Ecos. Periódico mensual (Id. 
español). Propietario y Director: Rosita 
Ange.ocola de Mencliaca. Rosarlo, oc- 
tubre de 1950. 5 000 ejemplares. Precio 
$ 0.70. (Argentina). 

340.135 — Az Ur Angyalo Koszon'-e Szuz 
Mariat. 128 págs. Autor: Paú; Claudel 
Traducción del francés al húngaro: 
Pinczinger Lajos. Editor: Luis Pine- 
zinger. Impresor: Artes Gráficas Doce. 
1.000 ejemplares. Buenos Aires, 10 de 
octubre de 1950. Precio $ 12.—. (Ar-/ 
gentina). 

340.130. — A Balvanylo. 32 págs. Au- 
tor: Princzinger Lajos. Editor: El Au- 
tor. Impresor: Artes Gráficas Doce. 
1.000 ejemplares. Buenos Aires, setiem- 
bre de 1950. Precio $ 2. — (Argen- 
tina). 

340.137. — El Progreso. Periódico (Id. 
español). Propietario y director: Tomás 
Jáuregui. Arrecifes, 28 de octubre de 
1950. 1.000 ejemplares. Precio $ 0,10. 
(Argentina). 

340.138. — líatikva (Esperanza). Perió- 
dico bimensual. (Id. húngaro). Propie- 
tario y director: Andor Gliick. Buenos 
Aires, 1' de noviembre de 1950. 3.000 
ejemplares. Precio $ 1,50. (Argentina). 

340.153. — Cartas Desde la Cárcel. 339 
págs. Autor: Antonio Gramsci. Tra- 
ducción del italiano al castellano: Ga- 
briela Moner. Editor: Editorial Lau- 
taro. Impresor: Tall. Edit. Soplaos. 
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 18 de 
agosto de 1950. Precio $ 18.— (Ar- 
gentina). 

340.3 52. — . La Tierra del Bien-te-veo. 
139 págs. Autor: Enrique Wernicke. 
Editor: Editorial Lautaro S. R. L. 
Impresor: Tall. Gráf. Macland S. R. L. 
4.000 ejemplares. Buenos Aires, 21 de 
setiembre de 1948. Precio $ 3,50. (Ar- 
gentina). 

340.153. — Los Desterrados. 310 págs. 
Autor: Horacio ' Quiroga. Editor: Edi- 
torial Lautaro S. R. L. Impresor: Tall. 
Gráf. Sophos. 7.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 7 de marzo de 1950. Precio 
S 3. — (Argentina). 

340.154. — Huasi pongo. 3 40 págs. Au- 
tor: José Ieaza. Editor: Editorial Lau- 
taro S. R. L. Impresor Tal!. Gráf. 
Macland. 6.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 29 de noviembre de 194S. Pre- 
cio $ 3. — (Argentina). 

34C.155. — El Pueblo. 201 págs. Autor: 
Carlos Rniz Daudet. Editor: Editorial 
Lautaro S. R. L. Impresor: Impresio- 
nes 131 Sol. 2.000 ejemplares, Buenos 



Aires, 20 de setiembre de 1949. Pre- 
cío $ 10. — (Argentina). 

340.150. — La Casa Modosa. 117 págs. 
Autor: Fina Warsehs.ver. Editor: Edi" 
toiiol Lautaro S. R. L. Impresor: Im- 
presiones El Indio. 2.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 4 da,' mayo de 1949. 
Precio $ 5. — (Argentina). 

340.157. — Días Roturados. 126 págs. 
Autor: Elvio Romero. Editor: Edito* 
ríal Lautaro S. R. L. Impresor: TalL 
Gráf. Macland. 2.000 ejemplares. Bue* 
nos Aires, 20 de diciembre de 19-18, 
Precio l? 5. — (Argentina). 

3-10. 15S. — Resoles Áridos. 114. págs. 
Autor: Elvio Romero. Editor: Edito» 
rial Lautaro S. R. L. Impresor: Edit 
torial Tall. Gráf. Sophos. 1.500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 26 de junio d$ 
1950. Precio $ 7.— (Argentina). 

340.159. — Cuaderno de Bitácora. 356 
págs. Autor: Héctor P. Agosti. Edi« 
tor: Editorial Lautaro S. R. L. lm« 
presor: Impresiones El Sol. 2.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 15 de octubre 
de 1949. Preeio $ 7. — (Argentina)^ 

340.160. — Reportaje al Pie del Patí- 
bulo. 134 págs. Autor: Julius Fueifc, 
Traducción del francés a! casi 
tellano por: Bárbara Vilehes. Edi- 
tor: Editorial Lautaro S. R. h,, 
impresor: Impresiones El Sol. 5.006 
ejemplares. Buenos Aires, 15 de juli<$ 
de 1950. Precio $ 5.— (Argentina). 

340.16.1. — Tamarek. 190 págs. Autor: Y„ , 
L. Komarov. Traducción del ruso aí 
castellano por: Jorge Pinette. Edilo?£ 
Edit. Lautaro S.R.L. Impresor: Ei So!. 
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 7 dsi 
marzo de 1950. Precio $ 8. — (Argeis-t 
tina). 

340.162. — El Cerebro y la Maso eií 
la Antigua Grecia. 142 págs. Autor;' 
Benjamín Farrington. Traducción deS 
inglés al castellano por: Enrique Moi 
lin a de Vedia. Editor: Editorial Lau- 
taro S. R. L. Imp-esor: Impresiones 

-El Sol. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 
23 de noviembre de 1950. Precio $ 7.-~ < 
(Argentina). 

340.163. — Ciencia Versus Cáncer. 255 
págs. Autor: I. Bereublum. TraduCí 
eión del inglés al castellano por: Héc- 
tor J. Argibay. Editor: Editorial Lau- 
taro. Impresor: Tall. Gráf. Macland, 
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 11 da 
octubre de 194S. Precio $ 4.— (Ar- 
gentina). 

340.164. — De la Docta Ignorancia. 262 
págs. Autor: Nicolás De Causa. Tr".<> 
ducción del francés al castellano pors] 
Demetrio Náñez. Editor: Editorial;; 
Lautaro S. R. L. Impresor: Tall. Gráf, 
Macland. 3.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 3 de marzo de 1949. Precie 
$ 8,50. (Argentina). 

340.165. — Primera Categoría. 212 págft, 
Autor: Alicio Garcitoral. Editor: J3J 
Autor. Impresor: Tal!. Gráf. Claridad,, 
3.000 ejemplares. Buenos Aires, octa= 
bre de 1950. Precio $ 10. — (ArgoíW 
tina). 

340.167. — La Voz del Padre Coráis 

1949. Discursos y Mensajes de 8. S„ 
Pío XII. 110 págs. Autor: S. S. Píe! 
XII. Prólogo de: J. T. Délos. Editors 
Editoria! Edición. Impresor: Francisca 
A. Colombo. 1.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 19 de octubre le 3950. Precie! 
$ 5,50. (Argentina). 

340.373. — M' Corazón Late. Guaracha^ 
letra. 2 págs. Autor: Delacroix. Edi« 
tor: El Autor. Impresor: Ediciones 
Musicales Continental. 500 ejemplares. 
Capital Federal, 28 de setiembre do 

1950. Preeio $ 1.— (Argentina). 

340.174. — Mi Corazón Late. Guaracha, 
música. 2 págs. Autor: Luis Planeta. 
Editor: E] Autor. Impresor: Ediciones 
Musicales Continental. 500 ejemplares» 
Capital Federal, 2S de setiembre d© 
1950. Preeio $ .1. — (Argentina). 

340.175. — Ringa Tunga. Afro Bongo, 
letra. 2 págs. Autores: Ana B. Garii 
baldi de Planeta y Luis Planeta. Edi- 
tor o impresor: Ediciones Musicales) 
Continental. 500 ejemplares. Capital, 
9 de setiembre de 1950. Precio $ 1.— » 
(Argentina). 

340.3 76. — Ringa Tunga. Afro Bongój 
música. 2 págs. Autor: Luis Planeta» 
Editor e impresor: Ediciones Música» 
les Continental. 500 ejemplares. Buc« 
nos Aires, 9 do setiembre do 1949„ 
Precio $ 1. — (Argentina) 

340.178, — La Niña de la Reja. Pasoí 
doble, música. 2 págs. Autor: Tomás 
Requena. Editor e impresor: América 
A. yivona. 1.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 3 de abril de 1939. Sin precios 
(Argentif-a). 

340.180. — Nuevos Rumbos. Diario. ('Xf3 a 
español), f regietario y director: Hée« 
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toe Abel Altube. Magdalena (Prov, 
do Bs. Aires),. 10, 18 y 19 do agosto 
de 1950. Precio $ 0,15. (Argentina). 

340. 1S0. — Mari Mariú. Canción bolero, 
letra. 2 págs. Autor: Ugo Seareello. 
Editor o impresor: Ediciones Musica- 
les Argentina. 1.000 ejemplares. Ro- 
sario, 80 de octubre do 1950. Precio 
$ 1,50. (Argentina). 

340.187. — ■ Nuestro Amor es un Poema. 
Bolero, letra. 2 págs. Autor: M. Pa- 
lestra y D. Pelaia. Editor: Los Auto- 
res. Impresor: A. Boceazz-i. 200 ejem- 
plares. Buenos Aires, 28 do setiembre 
ñe 1950, Precio $ 1. — (Argentina). 

féO.l.SS. -- Mi Precita. Milonga, letra. 
2 págs. Autor: .Danto Pelaia, Editor: 
El .Autor. Impresor: A. Boccazzi. 200 
ejemplares. Buenos Aires. 23 de se- 
tiembre de 1050. Precio $ 1.— • (Ar- 
gentina). 

$40.191. — .Nuestro A.-mor es un Poema. 
Bolero, .música. 2 págs. Autor: Santos 
Roberto Pappalardo. Editor: El Auío.r 
Impresor: A. Boccazzi. 200 ejemplares. 
Buenos .'Vires, 23 do setiembre de 1050.' 
Precio $ l.—- (Argentina). 

.§10.192. — Mari Mariú. Canción bolero, 
■música. 2 págs. Autores: Ugo Scar- 
eello y Salvatore Frumusa. Editor e 
impresor: Ediciones Musicales. Argen- 
tina. 1.000 ejemplares. Bogarlo, 30 de 
Octubre de 1950, Precio $ 1,50. (Ar- 
gentina). 

840.11)3. — Calvario. 205 págs. Autor: 
Elias Gastelmiovo. Editor: El Autor, 
Impresor: Claridad. 1.000 ejemplares. 
Buenos- Aires, 23 de febrero de 1919. 
Precio $ 5. — (Argentina). 

840.197. — Operas Selectas. 02 págs. 
Autores: José Verdi. Maseagni y otros.. 
Adaptación: Relatos de Fernando E. 
Petrinn. Dibujos de Mario Zaniprni. 
Editor: Editorial Tacto. impresor: 
Miró Gráfico Publicitario. 5.000 ejem- 
plares. Capital Federal, 31 de octubre 
de 1950. Precio $ 20. — (Argentina). 
e.I7¡ll-N" 5.50P-v-.50;l!.j50 
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340.201. — Ea Calle. Diario, (id 
ñol). Propietario y director: 
Aleiro Santos. Avellaneda. (Bs 
2 de noviembre de 1950. 2. 50C 
piares. Precio $ 0,10. (Argenth: 

810.205. — Gaceta. Diario. (Id. 
fiol). Propietario y director: 
Aleiro Santos. Partido 4 de 
(Prov. de Bs. As.), 2 de novien: 
1950, 1.500 ejemplares. Precio 
(Argentina). 

340.206. — Venta de productos, 
tación científica do los terriíor 
ñas y mercados. 250 págs. Oi 
■traujera. Autor: Francisco i 
Editor: Libros y Revistas 
sor: V. Venero. 5.000 ejemplares. M 
xieo, D. F., año 1018. Precio * 30, 
(Exüaujera). 

510.207. — La retribución a los vended 
res. Sistema de remuneración y eo 
tro! de los gastos de venta. 280 pág 
Obra extranjera. Autor: Francisco S». 
i'ols. Editor- Libros y Hevistas S. A 
Impresor: V. Venero. 5.000 ejemplare 
México. D. F„ año 1949. Pre,-:,-. í ."„•;.. 
(Extranjera) . 

8-40.20S. - El representante roím-ivia 

Conocimientos y normas para vendí 
con éxito. 301 págs. Obra ex' raajer 
Autor: Francisco Sayrols. Jíil;¡>" : 1 
bros y Revistas S. ' A. Impremí: '• 
Venero. 5.000 ejemplares. México, I 
11, ano 1919. Precio $ 35,— ( f-ixl r-j i 
jera), 

"10.209. - Manual práctico de cobre 

por correo. Técnica de la corresponde! 



pa- 



plo- 



:-ia de 



•A. J: 



cobranzas. 234 r 
irán jera. Autor: Francisca 
tor: Libros y Eevistas S 
Editorial Cultura T.G.fc 
ejemplares. México, D. F 
Precio $ 29.- (Extranjera 

140.210. — El crédito. Eco' 
les para la concesión de e 
vestigaeión y control 308 
extranjera. Autor: Franei: 
Editor: Libros y Revistas 
sor: Editorial Cultura T.G.8.; 
ejemplares. México, D. JE, añ 
Precio $ 15 (Extranjera). 

840.211. — - Control de ¡as m-t 
del personal de ventas. Métod 
ticos para organizar y supersl 
págs. (Obra extranjera). Auto: 
cisco Sayrols. Editor: Libros < 
tas S. A. impiresor; V. Penen 
ejemplares. México, D. F., aii 
Precio $ 30. — (Extranjera). 

310.212. — Cobranzas, Métodos y 
de cobrar son éxito. 296 págs. ( 
iranjcia. Autor: Francisco 
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Editor: Libros y Eevistas S. A. Im- 
presor: Editorial Cultura T.G.S.A. 
5.000 ejemplares. México, D. E., año 
1948. 5.000 ejemplares. Precio $ 35.-— 
(Extranjera). 

310.213. — Investigación y análisis del 
mercado. Determinación de posibilida- 
des y métodos adecuados de ventas. 
20S págs. Obra extranjera. Autor: 
Francisco Sayrols. Editor: Libros y 
Eevistas S. A. Impresor: V. Venero. 
5.000 ejemplares. México, D. F., año 
1918. Precio $ 27.— (Extanjera) . 

310.214. — Dirección, ordenamiento y 
control de vendedores. Relaciones con 
el personal de ventas. 300 págs. Obra 
extranjera. Autor: Francisco Sayrols. 
Editor: Libros y Revistas S. A. Im- 
presor: A r . Venero. 5.000 ejemplares. 
México, D. E., año 1919. Precio $ 35,— 
(Extranjera) . 

340.215. — Homenaje de la Faeuiíad de 
Ciencias Económicas al General José 
de San Martín en el centenario de su 
fallecimiento. 137 págs. Autor: Alfre- 
do Labougle. Editor: Facultad de Ci cu- 
elas Económicas. Impresor: Esíabl 
Gráf. Argentinos Miranda linos. 3.000 
ejemplares. Buenos Aires, II de agosto 
do 1950. Gratis. (Argentina). 

040.210. — Ajustamiento, 04 págs. Au- 
tor: José Barral Sonto. Editor: Facul- 
tad de Ciencias Económicas - Institu- 
to de Biometría. 50 ejemplares. (A.rt. 
57). Impresor: Facultad de Ciencias 
Económicas. Buenos Aires, 17 de ju- 
lio de 1950, Precios $ 13.--- y 21. — 
(Argentina). 

310.217. — Cronología de los najes a las 
regiones australes. Antecedentes argen- 
tinos Public. N? 12. 270 págs. Autor: 
Anónimo. Editor: Facultad de Cien- 
cias Económicas - Instituto- de la Pro- 
ducción. Impresor: Talleres Gráficos 
San Pablo. 1.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 5 de setiembre de 1950. Precios 
$ 8. — y 13.— (Argentina). 

3-10.2 VS. — Interpolación, derivación c 
integración numérica. resolución de 
ecuaciones numéricas, algebraicas y 
trascendentes. 42 págs. Autor: José 
Barral Sonto. Editor e impresor: Fa- 
cultad de Ciencias Económicas - Insti- 
tuto de Biornetría. 50 ejemplares. (Art. 
57). Buenos Aires, 20 de abril de 

.1950. Precios $ 17 y 27. (Argentina). 

.'110.222. — Luz. Revista mensual. (Id. 
español). Propietario: Grupo Editor. 
Director: Alberto Diamante Martín 
Con. Rosario, octubre de 1950. 1.000 
ejemplares. Precio $ 0,50. ('Argentina). 

310.223. — Le Courriers Suisse. Den 
Selnvcizcr Kurier (El Correo Suizo V 
Periódico cprineena!. (Id. francés - ale- 
mán). Propietario y director:: Pedro 
Juan Alemann. Buenos Aires. 7 de oc- 
tubre de 1950. 1050 ejemplares. Pre- 
cio f|í 0,50. (Argentina) . 

5 10.22-1. — Fazil o indecisión del alma. 
210 págs. Autor: Jorge Audi. Editor: 
El autor. Impresor: Tal!. Gráf. Cag 
nasSo & Cía.. S R.I.. 2.000 ejempla- 
res. Buenos Arres, octubre de 1950. 
Precie .* 10.— (Argentina). 

340.253. — Retacos españoles ,\ c 1. Bu- 
loria clásica, música. 2 págs. Autor: 
Prudencio Encamara. Editor: El au- 
tor. Impresor. El autor. 690 ojem ola- 
res. Rosario. 25 de octubre de 1950. 
Precio $ 5.— (Argentina o 

310.231. — Retazos españoles \ c 3. Fa 
nuca y latiguillo, músien. 2 págs. An 
tor: Prudencio Encamara. Editor e im- 
presor: El autor. 000 ejemplares. Jíosn 
rio, 25 de octubre ríe 1950. Precio pe- 
sos 5 . — ( Argentina i . 

310.255. -- Retazos espan.de> X" 2. Zam- 
bra - Zorzico y serénala, música. £ 
páginas. Autor: Prudencio Encamara 
Editor c impresor: El autor. 000 ejem- 
plares. Rosario, 25 de octubre de 1950 
Precio ,$ 5. — (Argentina). 

310.250. — Retazos españoles Xn I. Cho- 
tis y inuñcira. música. 2 págs. Ai.il oí: 
Prudencio Encantara. Edito,- c nnpre 
sor: Prudencio Encamara. 600 ejempla- 
res. Rosario, 25 de octubre de 1950. 
Precio $ 5, — (Argentina o 

310.237. — De la vida y de! corazón. 100' 
págs. Edición sexta. Autora: Silvia 
Watteau. Editor: S. A. Illiiorml IE11. 
Impresor: J. Ilays Bell. 5.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 30 de ocíuiííe de 
1950. Precio i 7. — (Argentina). 

-110.238. — 'La dominguera. Chaca ñera - 
doblo, música. 2 págs. Autor: Alario 
Giroldi. Editor: El autor. Impresor: 
Edil. Cumbre. 300 ejemplares. Bs. Ai- 
res, 2 de octubre de 1950. Precio $ E— 
(Argén ti na) . 

110.2,39. — Pa'que bailen los novio?. 
Ranchera, música. 2 págs. .Autor: Ma- 
rio Giroldi. Editor: El autor. Impresor: 



Cumbre. 300 ejemplares. Buenos Aires, 
20 de octubre de 1950. Precio $ 1.— 
(Argentina). 

340.240. — Tierra querida. Cueca, música. 
2 págs. Autor: Alario Giroldi. Editor: 
El autor. Impresor: Cumbre. 300 ejem- 
plares. Buenos Aires, 30 de octubre de 
1950. Precio $ 1. — (Argentina), 

310.241. — Como redactar carias. (Ma- 
nual práctico de correspondencia pri- 
vada). 215 págs. Autor: Carlos Del 
Pino. Editor: S. A. Editorial Bell. Im- 
presor: J. Hays Bell. 5.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 22 setiembre!!,"!). Pre- 
cio $ 9. — (rgentina). 

31-0.242. — Tus cartas... y mis cartas... 
(Apasionante historia de amor). 160 
págs. Edición 2?. Autora: Silvia Wat- 
teau. Editor: S. A. Editorial Bell. Im- 
presor: .1. Ilays Bell. 5.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 13 de octubre de 
1950. Precio $ 7.— (Argentina). 

340.247. — Medicina pedagógica correc- 
tiva. Para la reeducación de los meno- 
res de conducta anormal, extraviados 
y delincuentes. 424 págs. Autor: Be- 
nigno Di Tullio. Traducción del italia- 
no al castellano por: Anónimo. Edi- 
tor: Instituto Panamericano de Cultu- 
ra. Impresor: Tal). Gráf. de la Cía. 
Gral. Fabril Financiera. 3.000 ejem- 
plares. Buenos Aires, 20 de julio de 
1950. Precio $ 50,-- (Argentina). 

340. 24S. — Tratado de antropología cri- 
minal Estudio clínico y médico - le- 
gal para uso de médicos, juristas y 
estudiantes. 705 págs. Autor: Benigno 
Di Tullio. Traducción del italiano al 
castellano por: Anónimo. Editor: Insti- 
tuto Panamericano de Cultura. Impre- 
sor: Tall. Gráf. de la Cía. Gral. Fa- 
bril Financiera. 3 000 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 20 de julio de 1950. Precio 
$ 50.— (Argentina). 

340.249. — Tropa. Tango, música. 2 pá- 
ginas. Autor: D. I'. Sarmiento. Editor: 
Editorial Récord. Impresor: Ferrer. 500 
ejemplares. Bs. Aires. 30 de octubre 
de 1.950. Precio $ E50. (Argentina). 

340.250. — Educación popular. 35S pá- 
ginas. Auíor: .1). E. Sarmiento. Editor: 
Editorial Lautaro S.E.L. Impresor: 
Impresiones El Sol. 3.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1949. 
Precio $ 12.-— (Argentina). 

340.250. — Trote. Revista bimensual. 
(Id. español). Prop.: Asociación Argen- 
tina di, Trote. Dreetor: Alfredo tibal- 
do Camogli. Cap/i tai Federal, setiem- 
bre, octubre de 1950. 300 ejemplares. 
Precio $ 15 por año. ( Argentina). 

340.257 — Corazones trenzados. Gato, 
letra. 2 págs. Autor: Miguel Romero. 
Editor: El Autor. Impresor: A. Boc- 
cazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires. 
28 de setiembre de 1950. Precio: ,* 1 
(Argentina). 

510.258 — Curuzonr- Irenzndos. Gato, 
música. 2 págs. Autores: linos. Ríos. 
(.Antonio, Andrés y Pedro Luis), l-'di- 
tor: Los Autores. Impresor: A. Boc- 
cazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires, 
28 de setiembre de 1950. Precio: >) 1. 
(Argón fina). 

¡10.259 — l",¡ i quebrada del amor. Baüe- 
eiio, música. 2 págs. Autor: A. J. Gian- 
nantonio. Editor: Edilorial Giúdiee 
Impresor: A. Boeeazzi. 50 ejemplares. 
Buenos Aires, 2§ de setiembre de 1950. 
Precio, .j; 1. — (Argentina). 

510.200 — La quebrada del amor. Bai- 
lecilo, letra. 2 págs. Autor: A. J. Ro- 
dríguez. Editor: Editorial Giúdiee. 
Impresor: A. Boccazzi. 50 ejemplares. 
Buenos Aires, 2X de setiembre de 1950. 
Preeio: .* 1.— (Argentina). 

31:0.20] ..._ Suegrita mía. Gato, música. 
2 págs. Autci: M García Qniroga. 
Editor: Editorial Musical Giúdiee. im- 
presor: A. Boccazzi. 50 ejemplares. 
Buenos A i ros. 28 de setiembre de 1950. 
Precio: .* 1. — ( A roeiitina i. 

310.232 - Suegrita mía. Gato, letra. 2 

págs. Autor: M. García (judroea. Edi- 
tor: Ivlitnrial Musical Giúdiee. Im- 
presor; A. Boccazzi. 50 ejemplares. 
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1950. 
Preeio: o 1. — (Argentina). 

540.203 — Ujana.' Revista de caza, tiro, 
canina, pesca. Mensual. (Id. español). 
Propiel ario: Centro de Cazadores de 
Bs. Aires. Director: Julio G. Zueker. 
Buenos Aires, setiembre de 1950. 2,100 
ejemplares. Precio: S) 1,50 (Argentina). 

310.207 — La palabra en la onda. 293 
págs. Autor: Eugenio D'Ors. Editor: 
Editorial Sudamericana S. A. Impre- 
sor: Cía. I ni preso ia Argentina S. A. 
3.200 ejemplares. Buenos Aires, 30 de 
octubre de 1950. Precio: $ 12. — (Ar- 
gentina). 

•310.208 — Silueta; en negro. 2-1 G págs. 
Autor: Luisa Sofovich. Editor: Edito- 



rial Sudamericana S. A. - Impresor: 
Tall. Gráf. Haya Bell. 2.800 ejempla- 
res. Buenos Aires, 30 de octubre de 
1950. Preeio: $ 9.— (Argentina). 
340.209 — Personas en la sala. 216 
págs. Autor: Korah. Editor: Edito- 
rial Sudamericana S.„,A. Impresor: Cía. 
Impresora Argentina S. A. 3.132 ejem- 
plares. Buenos Aires, 30 de octubre 
de 1950. Precio: $ 10 (Argentina). 

340.270 — Otras voces, otros ámbitos. 
201 págs. Autor: Trumen Capote. Tra- 
ducción del inglés al castellano: Eio- 
real Mazzia. Editor: Editorial Suda- 
mericana S. A. Impresor: Cía. Impre- 
sora Argentina S. A. 5.035 ejemplares. 
Buenos Aires. 30 de octubre tic ' .1950. 
Precio: $ .12. — (Argentina). 

340.271 — La bomba increíble. .Fal.m- 
lación. 245 págs. Autor: Pedro Sali- 
nas. Editor: Editorial Sudamericana 
S. A. Impresor: Cía. Impresora Ar- 
gentina. S. A. 3.234 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 30 de octubre de 1950. Pre- 
cio: $ 9. — (Argentina). 

340.272 — Critica de Asia sobre el 
cristianismo del Occidente. 158 págs. 
Autor: Tilomas Ohm. Traducción del 
alemán al castellano por: P. Poli-carpo 
de Iraizoz. Editor: Detlebec - Edicio- 
nes Desclée, de Brouwer. Impresor: 
Sebastián de Aiuorrortu e hijos. 3.000 
ejemplares. Buenos Aires, 14 de se- 
tiembre de 1950. Preeio: $ 10 (Ar- 
gentina). 

340.273 — Significado del ateísmo con- 
temporáneo. 37 págs. Autor: Jacques 
Marítain. Traducción de! francés al 
castellano por: Leandro de Sesma. Edi- 
tor: Ediciones Desclée, de Brouwer. 
Impresor: Sebastián de Amorrortu e 
Hijos. 3.000 ejemplares. Buenos. Ai- 
res, 30 de setiembre de 1950. Precio: 
$ 3.50 (Argentina). 

340.271 — La Tribuna Odontológica. Re- 
vista mensual. (Id. español). Propie- 
tario y Director: Dr. David Cohén. 
Capital Federal, noviembre de 1950. 
1.800 ejemplares. Precio: $ 1. — (Ar- 
gentina). 

310.275 — Ea iglesia primitiva y el ca- 
tolicismo. 312 págs. Autor: Pedro Ba- 
tiffol. Traducción del francés al es- 
pañol por: Felipe Robles Degano. Edi- 
tor: Dedebee - Ediciones Desclée 00 
Brouwer. Impresor: Sebastián de An.o- 
rrortu e hijos. 3.000 ejemplares. Bs. 
Aires, II. agosfo¡950. Precio: $ 25.-— 
(Argentina). 

340 276 — Porqué será? Chacarera, mú- 
sica. 2 págs. Autor: Miguel Romeo. 
Impresor y Editor: Editorial Cumbre. 
200 ejemplares. Bs. Aires, 20 de oc- 
tubre de .1950. Preeio: $ 1. — (Argen- 
tina). 

340.277 — Porqué será? Chacarera, le- 
tra. 2 págs. Autor: Miguel Ronmo, 
Editor e impresor: Editorial Cumbre. 
200 ejemplares. Buenos Aires. 20 de 
octubre de 1950. Precio: $ E— (Ar- 
gentina). 

310.281 — La apuesta. Zamba, música. 
2 págs. Autores: Miguel Kon.co y Ga- 
briel Sauelieln. Editor o impresor: 
Editorial Cumbre. 200 ejemplares. Bs. 
Aires. 20 de octubre de 1050. Pre- 
cio: $ i. — (Argentina). 

310.282 — La apuesta. Zamba, letra. 
2 págs. Autores: Miguel líonieo y Ga- 
briel Snuebeili. Edifor c impresor: Edi- 
torial Cumbre. 200 ejemplares. Buenos 
Aires, 20 de octubre de 1950. Precio: 
$ L— (Argentina), 

310.285 — Escritos sobre música y mú- 
sicos. ¡00 págs. Autor: Manuel de 
Falla. Editor: Cía. Editora Espasa Cal- 
pe Argentina. Impresor: C'.ét. Gral. Fa- 
bril Financiera S. A. 8.200 ejempla- 
res. Bs. Aires. 7 de julio de 1950. Pre- 
cio: $ 3.5(1 (Argentina). 

310. 2S I- — la cabeza de Castilla. 160 
págs. Autor: Azorín. Editor: Cía. Edi- '■ 
tora Espasa Cal pe Argentina S. A, 
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financie- 
ra S. A. ¡2.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 1-4 de julio de 1950. Frecio: pe- 
sos 3,30 (Argentina). 

310.285 — ' Vida de liare 
págs. Autor: Francisco 
Editor: Cía. Editora Espa 
gentina. impresor: (la 
Financiera S. A. 8 201) ejemplares. Bue- 
nos Aires. 51 de julio de .1950. Precio: 
át 3,30 (Argentina). 

310.287 — Taipí. Una narración de los 
Alares del Sur. 240 págs. Autor: Her- 
mán Melville. Traducción- (leí inglés 
al castellano por: ,1. Doriga. Editor: 
Cía. Editora Espasa Calpe Argentina 
S. A.--" Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi- 
nanciera S. A. 8.300 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 27 de julio de 1.950. Precio: 
$ 4,80 (Argentina). 

510. 2SS — Sésamo y lories. Ensayos so- 
ciales. 170 págs. Autor: John RusUín. 
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Autor: 
inglés . 
Editor: 



Traducción del inglés al castellano: 
Antonio Dorta. Editor: Cía. Editora 
Espasa Calpc Arg. impresor: Cía. Gral. 
Fabril Financiera. 7.900 ejemplares. 
Buenos Aires, 31 julio;950. Precio: $ 
3,30 (Argentina). 

340. 2S9 — Los cautivos del bosque. 340 
págs. Autor: Capital Marryat. Traduc- 
ción del inglés al castellano por: León 
Mirlas. Editor: Cía. Editora Espasa 
Calpe Argentina. Impresor: Cía. Gral. 
Fabril Financiera S. A. 8.200 ejempla- 
res. Buenos Aires, 26 de julio de 1950. 
Precio: $ '1.80 (Argentina). 

3-10.290 — Cuadros de viaje. 228 págs. 
Autor: Enrique Hetne. Traducción del 
aloinVLii al castellano por: M. G. Mo- 
róme y J. Pérez Banccs. Editor: Cía. 
Editora Espasa Calpe Argentina S. 
A. Impresor: Cía. Oral. Fabril Finan- 
ciera S. A. 8.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 27 de julio ele 1950. Precio: 
$ 4,80 (Argentina). 

310.201 — La zarza ardiente. 224 págs. 
Autor: Erna C. Sclilesinger. Traduc- 
ción del alemán ai castellano por: Al- 
fredo Cahn. Editor: Cía. Editora Es- 
pasa Calpe Argentina i?.' A. Impresor: 
Cía. Oral. Fabril Financiera S. A. 8.100 
ejemplares. Bs. Aires, 29 julio'950. Pre- 
cio: $ 4.80 (Argentina). 

310.292 Cuentos del Oeste. 210 págs. 

Bret Harte. Traducción del 

I castellano por: .León Mirlas. 
Cin. Editora Espasa Calpc 
Argentina S. A. Impresor: Cía. G-.ral. 
Fabril Financiera S. A. 8.100 ejempla- 
res. Buenos Aires, 29 de agosto de 
1950. Precio: ,f 4.80 (Argentina). 

340. 293 — Juan de la Poca. 228 págs. 
Autor: Goorge Sumí. Traducción del 
['ranees al castellano: Gabriel León 
Trilla. Editor: Cía. Editora Espasa 
Calpe Argentina S 1 . A. Impresor: Cía. 
Gral. Fabril Financiera S. A. 8.200 
ejemplares. Brumos Aires, 31 de julio 
de 1950. Precio: $ 4,80 (Argentina). 

340.29-1 — Historia cíe los principios fun- 
damentales (le la química. 192 págs. 
Autor: Desiderio Papp y Carlos ti. 
Prélat. Editor: Cía. Editora Esposa 
Calpe Argentina S. A. Impresor: Tal!. 
Gráf. Americalec. 3.000 ejemplares. 
Buenos Aires. 12 de agosto de 1950. 
Precio: $ 9.90 (Argentina). 

310.295 — Vidas paralelas: Pirro - Cayo 
Alario - Lisandro - Sila. 190 págs. Au- 
tor: Plutarco. Traducción del griego 
al castellano: por Antonio Ranz Ro- 
manillos. Editor: Cía. Editora Espasa 
Calpe Argentina S. A. Impresor: Cía. 
Gral. Fabril Financiera S. A. 8.100 
ejemplares. Buenos Aires, tí de julio 
cíe 1950. Freído: $ 3,30 (Argentina). 

3-10.290 — La física Oe las nubes. 320 
págs. Autor: J. Coulomb y .1. Loisel. 
Traducción del francés al castellano 
por: Adolfo Fa'rengo del Corro. Feli- 
tor: Espasa _ Calpe Argentina. Impre- 
sor: Tall. GrítC Americalec. 3.900 ejem- 
plares. Bs. Aires, 9 de enero de 1950. 
Precio: $ 14.— (Argentina). 

3-1(1.297 — Gertrudis. 180 págs. Edición 
2a. Autor: Hermaun Hesse. Traducción 
eiel alemán al castellano por: Jorge 
Pintóte! Editor: Cía. Editora Espasa 
Calpe Argentina S. A. Impresor: Cía. 
Gral. Fabril Financiera. 8.100 ejempla- 
res. Buenos Aires, 17 de marzo de 
1950. Precio: $ 3.30 (Argentina). 

310.298 — Serranías cordobesas. Tona- 
da, música. 2 págs. Autor: Cirilo Allen- 
de. Editor: El Autor. Impresor: El 
Flete. 500 ejemplares. Bs. Aires, 2¡11| 
950. Precio:' $ 90 (Argentina). 

340.299 — Serranías cordobesas. To- 
nada, letra. 2 págs. Autor: Cirilo Allen- 
de. Editor: El Autor. Impresor: El 
Flete. 500 ejemplares. Buenos Aires, 
2 de noviembre de 1950. Precio: ¡í¡ 0,90 
(Argentina). 

340.300 Selecciones de Radio. Revis- 
ta (Id. español). Propietario: Editorial 
Brugucra S. I!. L. .Director: .losé Ga- 
bina Bruguera Grané. Barcelona - Es- 
paña - Argentina, 25 de setiembre de 
1950. 900 ejemplares. Precio: , 3 2.— 
(Argentina). 
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340.307. — Tu cobardía. Tango, letra. 
2 págs. Autor: Rogelio VenCmiglia 
Editor: Editorial Aniémea. Impresor: 
E. De Stefano e lujos & Cía 2.000 
ejemplares. Buenos Aires 20 de oetu 
bre de 1950. Precio $ 1.50. (Argen- 
tina) . 

340. 30S. — Tu cobardía. Tango, música, 
2 págs. Autor: .Rogelio Ven'imiglm. 
Editor: Editorial América. Impresor' 
R. De Stefano e hijos & Cía." ií.OCib 



ejemplares. Buenos Aires, 26 ue octu- 
bre de 1950. Precio $ 1.50 (Argentina), 

340.309. — Sevillana fiel. Pasodobie, te- 
tra. 2 págs. Autor:. Rogelio Ventimi- 
glia. Editor: Editorial América. Im- 
presor: R. De Stefano e hijos & Cía. 
2.000 ejemplares, Buenos Aires, 20 de 
octubre de 1950. Precio $ 1.50. (Ar- 
gentina) . 

340.310. — Sevillana fiel. Pasodolde. 
música. 2 págs. Autor: Rogelio Ven ti- 
niiglia. Editor: Editorial América. Im- 
presor: R De Stefano e hijos. 2 000 
ejemplares. Buenos Aires. 26 de oc- 
tubre de 1950. Precio $ 1.50. (Argen- 
tina). 

340.315. — Tratado de Técnica Quirúr- 
gica. 2 tomos con 2.738. págs. Autor, .lo- 
sé E. Tgarzábal. Editor: Librería Ha- 
eliette S. A. Impresor: ,'J. Hay; Bel). 
2.500 ejemplares. Buenos Aires, 4 de 
setiembre d 1050. Precio $ 230. (Ar- 
gentina) . 

340.316. — Enrique Banehs- 80 págs. 
Autores: Ángel J. Battistessa. Osvaldo 
Horacio Pondo, Nicolás Cócaro. Edi- 
tor: Revista Oeste. Impresor: Francis- 
co Colombo. 1.500 ejemplares. Buenos 
Aires, 30 de setiembre de 1950 Precie 
$ (i. (Argentina). 

1)0.317. — La Barca Sueva. 30 págs. 
Autor: Nicolás Cócaro. Pibirji ele: 
Alejandro Sirio. Editor: Ediciones Oes- 
te. Impresor: Francisco Colombo. 500 
ejemplares. Buenos Aires i de ce! li- 
bre de 1950. Precio ¡i! -I. (Arcén 1 imC . 

140 320. — Che bandoneón. Tane.o con 
canto. Paz A Autor letra: Homero 
Man/.i. Música: Aníbal Troilo. Faz C. 
Autor letra: losé Alaría Contuve! Mú- 
sica: Marianito Alores. Imérnre'e: 
Francisco Canaro v su Orquesta 'Pirca 
Disco Odcón N<? 55.128. 9.000 Aempla 
res. Buenos Aires, 2 ele octubre ele 
1050. Precio $ 6. ( Arg-eirlna). 

340 321. — Cartas a Amelia (Sude Op. 
27), N'-' 4 en sí mavor v N? 5 en «ol 
mavor Croeeata). Faz A Autor Músi 
ca: P. Ka leader. Faz B Preludio en 
do menor. Op. 20. N» 2. Autor mási-a: 
P. Kalender Intérprete: P. Ksh'n.ier 
solo de piano. Disco Odc'n N' 55 140. 
3.200 ejemplares. Bs. Aires. 2 de octu- 
bre de 1950. Precio ¡6 6. ("Argei.t.ina')'. 

340.322. — Cornetín. Tango. Faz A.. 
Autor letra: Cátalo Castillo, Homero 
Manzi. Música: Pedro Maffia. fax B. 
Desde entonces- (como quiere la ma- 
dre a sus hijos). Vals. Autor letra y 
música: José Betinotti Arr de Sebas- 
tián Piaña v Homero Manzi. Intérpre- 
te: Nellv Ornar con acomp. de guita- 
rras. Disco Odeón N? 55.139. 3.200 
ejemplares. Bs. Aires. 2 de octubre de 
1950. Precio $ (i. (.Argentina). 

340.323. — Cuentos del bosque de viena. 
Vals. Faz. A. Autor Música: Jotann 
Strauss Faz B. Lágrimas y soimsss. 
Vals. Autor Música: Pascual De Gn 
lio. .Intérprete: Dajos Bola v su 'Jrciues 
ta. Disco Odeón N» 55.138. 12.000 
ejemplares. Buenos Aires, 2 :te -octu- 
bre de 1950. Precio $ (i. f Argentina). 

340.324. — España Cafíi. Pasodobe Faz 
A. Autor Música: Pascual Mar. -puna- 
Faz B. Olga. Vals con canto. Autor le- 
tra y música: Fraimisco Peña. 'írér- 
prete: Carlos De Palma y su Orques- 
ta Característica. Disco Odeón Núme- 
ro 55.137, 10.500 ejemplares. B'ueros 
Aires, 2 de octubre d e 1950. Precio 
$ (i. í Argentina) . 

340.320. — Aromas. Zamba, música. 
Autor: Estela Vázquez. E-li- 
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2 pags 

tor e impresor: 

1.000 ejemplares. 

tabre de 1950. Precio 

tina). 

340.329. — Serás tú para mí. ¡Cx-trot, 
música. 2 págs. Autor: Jorge A. Mo- 
lina. Editor: El Autor impreso''. Fd ; t. 
Musical lea. 500 ejemplares. Bs. Ai- 
res. 8 de noviembre de 1950. Precio 
¡6 1.50. (Argentina"). 

3+0. .TÍO. — Toda, toda la verdad, Bolero, 
mimen. 2 págs. Autor: Jorge A. Mo- 
lina. Editor: El Autor. Impresor: Edi- 
torial Musical ICA. 500 ejemp'ares. 
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1950. 
Precio $ 1.50. (Argentina). 

340 .'343. — Permanencias. Revista cpiin- 
cenal. (Id. Español). Propietario: Del- 
fín Ovejero y Alfredo tingare Direc- 
tor: Osear Eugenio Ponzini. Buenos 
Aires, 3 de noviembre de 1950. 3.000 
ejemplares. Precio $ 2. ( Argentina) . 

310.344. — Guía Española. Revista Men- 
sual. (Id. Español). Propietario y Di- 
rector: Aurelio Barréelo. Buenos Aires, 
agosto de 1950. 500 ejemplares. Pre- 
cio $ 0.50. (Argentina). 



14.0.34.7. . — El Jubilado Ferroviario. Pe- 
riódico mensual. (Id. Español), Pro- 
pietario: Centro Mutualista de Jubila- 
dos y Pensionados Fe-roviarios. Di- 
rector: Juan José Corti. Capital Fede- 
ral, octubre de 1950. 4.500 ejempla- 
res. Sin precio. (Argentina). 

140.355. — Vuelve tu recuerdo. BoCro. 
letra. 2 págs. Autor: Carlos ti , Coc- 
eo. Editor: El Autor. luiprciior: G. 
Fervor. 100 ejemplares. Bs. Aires, 8 de 
noviembre, de 1950. Precio $ 1 50. 
(Argentina). 

340.556. — Vuelve tu recuerdo. Helero, 
música. 2 págs. Autor: Raúl Acrosio. 
Editor: El Autor. Impresor: C. Fen-er. 
100 ejemplares. Bs. Aires, 8 de noviem- 
bre de 1950. Precio $ 1,50. ¿Argen- 
tina). 

340.357. — Historia Sincera de la Na- 
ción Francesa. 318 págs. Auto": Char- 
les Seignobos. Traducción del fniueés 
al castellano: José Mora Guarnido. 
Ediíor: Editorial Losada S. A. [nurre 
sor: B, ü. Cliiesino. 3.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1950. 
Precio $ 18. (Argentina). 

340.358. — Sueño malevo.' Milonga, letra, 
2 págs. Autor: Norberto Suárez. Edi- 
tor: El Autor. Impresor: Edit. Musical 
Xorberto. 200 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 2 de noviembre de 1950, Precio 

'$ 1.50. (Argentina). 

310.359. — Sueño malevo Milonga, mú- 
sica. 2 págs. .Autores: José Cch.no y 
José Valente. Editor: Los Auto-es. 
Impresor: Edit. Musical Norberto. 200 
ejemplares. Buenos Aires 2 de noviem- 
bre de .1950. Precio $ 1.50. (Argen- 
tina). 

340 300. — Por eso la ciñiera. Tocho, 
música. 2 págs. Autor: José C'elano. 
Editor: El Aulor. Impresor: Edit. "Mu- 
sical Norberto. 200 ejemplares Bue- 
nos Aires. 2 de noviembre de 1950. 
Precio $ 1.50. (Argentina). 

340.301. — Por eso la quiero. Tango, 
letra. 2 págs. Autor: Carlos Vvaiss, 
Editor: El Autor Impresor: Hcbtonal 
Musical Norberto. 200 ejemplares. Úne- 
nos Aires, 2 de noviembre de UFO. 
Precio $ 1.50. (Argentina). 

310. 302. — Osvaldo Ruggiero. (ku^r/ie 
rito). Tango, música. 2 págs. Autores: 
Alejandro González, José Cela no y Ca- 
yetano .Donadío (Pola). Ecl'tir: les 
Autores. Impresor: Edit. Musical Nor- 
berto. 200 ejemplares. Buenos Aires, 
2 de noviembre de 1950. Precie s- 1.50. 
(Argentina) . 

310.371. — Revista Argentina ile ileima- 
tosifilología. Mensual. (Id. Español). 
Propietario: Asociación Argentina de 
Dermatosifilología. Director: Arturo M. 
Moni. Buenos Aires, junio de 1959, 
000 ejemplares. Precio $ 5. (Argen- 
tina). 

340.379. — El arroyito e plata. Z;i'iiba, 
música. 4 págs. Autor: León Vicente 
Gascón. Editor e impresor: Diego Gra- 
cia & Cía. 300 ejemplares Capital Fe- 
deral, junio de 1930. Precio 1 150. 
(Argentina) . 

340.380. — Variaciones sobre una can- 
ción. Música. 4 págs. Autor: León Vi 
conté Gascón. Editor e impresor. Die- 
go Gracia & Cía. 300 ejempla."»s. Ca- 
pital Federal, junio de 1930, Precio 
$ 1.50. (Argentina). 

340.381. — Arrullos. Caución pera gui- 
tarra, música. 4 págs. Autor: León Vi- 
cente Gascón. Editor e impreso-: Die- 
go Gracia & Cía. 300 ejemplares. Capi- 
tal Federal, junio de 1930. Pr.»*do pe- 
sos 1.50. ( Argentina) . 

340.382. — Minueto N? 1. Para mita-ra, 
música. 2 págs. Autor: León Vicente 
Gascón. Editor e impresor: Diego Ora 
cía & Cía. 300 ejemplares. Capital 
Federal, junio de 1030. Precio ;S 1. 
(Argentina). 

340.383. — Así canta mi guitarra. Can- 
ción en forma de estilo, música. 2 pags. 
Autor: León Vicente Gascón. Editor 
e impresor: Diego Gracia & Cía. H00 
ejemplares. Capital Federal, junio de 
1930. Precio $ 1. (Argentina). 

340.391. — El Método de Provecto,-; en 
ias Escuelas Rurales. — 187 págs. Au- 
tor: Fernando Sáinz. Editor: Editorial 
Losada S. A. Impresor: Tai!. Gváf. 
Fanetti. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 4 
de octubre de 1950. Precio $ 9. (Ar- 
gentina) . 

340.392. — Esencia y Formas de la Sim- 
patía. 301 págs. Auiol: Mas Sclieier. 
Traducción: José Gaos. Editor: ISdito- 
rial Losada. Impresor: S- de Amorrortu 
e hijos. 3.000 ejemplares. Bs. Aires, 
24 do mayo de 1950. Precio $ 20. (Ar- 
gentina) . 



110.393, — América -Hispana. En re 
y una perspectiva. 324 págs. A 
Waldo Frank. Traducción del ingi 
castellano por: -León .Felipe. 1:1 
Editorial Losada S. A. Impresor 
U. Cliiesino. 3.000 ejemplares. B 
Aires, 10 de julio de 3,950. Precio 
(Argentina). 

110.39-1. — Pareos y Hombres. 370 
Autores: W. J. Bassett, Lowke, 
ge Iloíland. Traducción del ingi 
castellano: F. de Cárdenas. Editor: 
torial Pleamar. Imp. López. 3.00' 
Buenos Aires, 20 de agosto de 
Precio $ 20. (Argentina). 
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310.397. — Revista Catamarca. Bimes- 
tral, (Id. español). Propietario: Aso- 
ciación Catamarca. Director: .Gorman 
Terán. Capital y provincia, setiembre, 
octubrC ; 950. 450 ejemplares. Sin pre- 
cio. (Argentina) . 

340. 398. — C.A.B.E. Revista mensiiak 
(Id. español). Prop.: Club Atlético 
Banco Español del Río de la plata. "Di- 
rector: Enrique Dávila. Buenos Aires, 
setiembre de 1950. 1,700 ejemplares. 
Gratis. (Argentina). 

010.399. — Firmeza. Periódico quince- 
nal. (Id. español). Prop.: Enrique I, 
Kieisiiot. Director: Hugo D. O. Mar- 
cene. Buenos Aires, octubre de 1950. 
20.000 ejemplares. Precio $ 0,30. (Ar- 
gentina) . 

310.400. — 111 Cuero y sus Ma.nu tac tet- 
ras. Revista mensual. (Id. español),. 
Propietario y director: Federico A. Mi- 
rre. Capital Federal, setiembre de 1950, 
700 ejemplares. Sin precio. (Argeníi- 
na). 

310.401 — El Mensajero del Disco. Se- 
manario. (Id., español). Prop.: Gas* 
América S. A. Comercial. Director; 
Leopoldo Hurtado. Capital Federal * 
interior de la República, octubre do 
.1950. 4.000 ejemplares. Gratis. (Ar. 
gen tina) . 

510.402. — La Esfera. Revista mensual. 
(Id. español). Propietario y director: 
Ricardo David J. Venteirino. Avellane- 
da, setiembre de 1950. 5.000 ejempla- 
res. Precio $ 2. — (Argentina). 

340.403. — A ufo técnica. Revista ni en 
sual. (Id. español). Prop.: Unión Pro- 
pietarios de Talleres Mecánicos de An* 
inmóviles. Director: Domingo A. MotJ- 
ti. Cap. Federa], setiembre ele 1950. 
1.250" ejemplares. Precio $ 1,50. (Ar- 
gentina). 

3Í0.101. — Revista del Notariado. Bi- 
mensual. (Id. español). -Prop.: Colegio 
ele Escribanos. Director: Carlos A. Pc- 
traeeki. Cap. Federal, julio, agostolióO 
■1.200 ejemplares. Precio $ ■!.- (Ar- 
gentina). 

340.405 ----- El Espejo. Revista mensual,, 
(Id. español). Prop. y director: León." 
Cuzmái!. Capital Federal, setiemlire (le 
1950. 2.000 ejemplares. Precio $ 0,10. 
(A rgentina) . 

310.400 — Sport Italia (-Italia Deporte). 
Periódico semanal. (Id. italiano). Río» 
pieíario y director: Alarcello Caruttí. 
Bep. Argentina, octubre 950. 43.50# 
ejemplares. Precio $ 0.50. (Argentina). 

540.407 — Gutenberg. Revista bimestral. 
Id. español). Propietario: Sociedad Ti- 
pográfica Bonaerense cíe Socorros Mu- 
tuos. Director: Emilio Ferrando. Capí- 
tal Federal, agosto a octubre de 1050. 
1.000 ejemplares. Gratis. (Argentina), 

340. -IOS, — P. A. L. - Agricultura - Co- 
mercio - Ganadería. Periódico quince- 
nal. (Id. español). Propietario: Pedro 
y Antonio Lanusse. Director: Pedro R. 
Lanusse. Buenos A i íes, agosto a nO' 
viembre ele 1950. 22.400 ejemplares. 
Gratis. (Argentina). 

340.409 - — Noticioso Terrabusi. Mensual. 
(Id. español). Prop.: Establecimiento 
"Modelo Terrabusi. Director: Roberto Él 
Noé. Bs. Aires, noviembréj950. 33.000 
ejemplares. Sin precio. (Argentina'). 

340.410. — Volante. Revista mensira!.- 
(Id, español). Propietario: Francisco 
Alvarez. Director: - Ángel Labórele. Bs. 
Aires, octubre de 1950. 20,000 e.jcm- 

- piares. Precio $ 0,00. (Argentina). 

340.411. — La Razón. Biari... ("Id. espa- 
ñol). Prop.: S. A. La Razón (Diario do 
la tarde). Director: Ricardo Peralta 
Ramos. República Argentina y exte- 
rior, oetubre;950. 11.000,000 ejempla- 
res. Precio $ 0,20. (Argentina) , 

340.412. — • Ahora. Revista semanal. (Id. 
español). Prop.: Periódico Añora Soe.- 
Anón. Director: Carmelo Rizzo Barat- 
ía. 'Capital, interior y exterior, ■eít'n- 
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bre|950. 900.000 ejemplares. Precio pe- 
803 0,60. (Argentina). 

¡54-0.413. — ¿'lores al Lápiz. Ecvista raen- 
\ , eual. (1(!. español). Propietario y di- 

' rector: losó Beekcr. Capital Federal, 
novii!ni!;r-.':!);")0. 500 ejemplares. Precio 
$ 0.50. (Argentina). 

34.0.41-5. — Ideales. Periódico quincenal. 
,, (Id. esp.-ñol). Propietario: Casa Parro- 

' quiñi. P rector: P. José Germaniez. 
"Victoria (K. Píos), octubre 950. 5.15 
cjemp'arrs. Precio $ 0,10. (Argentina). 

840.415. — Ressorgiment. Revista rnen- 
-, sual. (Id. catatán). Prop. y director: 

: Hipólito JSÍadal. Capital Federal, octu- 
bre de 1950. 500 ejemplares. Precio 
$ 1,50. (Argentina). 

¡140.416. — La Industria Azucarera. Re- 

, vista mensual. (Id. español). Propie- 

' íario: Centro Azucarero Argentino. -Di- 
rector: Emilio J. Selilech. Capital Fe- 
deral, octubre de 1950. 350 ejempla- 
•' r„s. Precio $ 3.— (Argentina). 
■.140.417. -— La Nación. Diario. (Id. espa- 

'. Sol). Propietario: S. A. La Nación. 
Director: Dr. Luis Mitre. Buenos Ai- 
res, Eep. Argentina y exterior, oetu- 
brcl900. 5.453.100 ejemplares. Precio 
$ 0.15 y (','20. (Argentina). 

JM.418. — La Mañana. Diario. (Id. es- 
\ pañol). Prop.: Publio Barrios. Direc- 
tor: Julio López Pájaro. Mar del Pla- 
ta (Prov. de Buenos Aires), octubre| 
950. 145.000 ejemplares. Precio $'0,15. 
(Argentina) . 
i ¡840.419. — 17 de Octubre. Periódico 
quincena!. (Id. español). Propietario y 

' director: Alfredo Biondelli. Mar del 
Plata (Prov Bs. As.), julio, agosto, se- 
tiembre ,octubrei950. 27.000 ejempla- 
res. Precio- $ 0,20. (Argentina). 

S40.420 —La Gaceta. Diario. (Id. es- 
pañol). Propietario: Suc. Enrique Gar- 
cía Tlamilton. Director: Enrique Gar- 
cía líamiltoti. Tueumán, octubre 950. 
1.450.000 ejemplares. Precio $ 0,20. 
(Argentina) . 

940.421. — El Noticiero Evangélico. Pe- 
riódico mensual. (Id. español) Prop. 
y director: Alejandro Battray- Hay. 
Témperley (Prov. Bs. As.), octubre| 
950, 750 ejemplares. Sin precio. (Ar- 
gentina) . 

340.422. — Boletín Municipal de la Ciu- 
dad de Córdoba. Diario. (Id. español). 
Prop,: Municipalidad de Córdoba. Di- 
rector: Alceo Brunazzi. Córdoba, oc- 
tubre|950. 7.600 ejemplares. Sin pre- 
cio. (Argentina). 

§40.423. — Acción Cliaqueña. Periódico 
semanal. (Id. español!. Prop.: Obis- 
pado de Resistencia. Director: Pbro. 
Manuel Rodríguez Soler. Resistencia 
(Chaco), octubre de 1950. 2.200 ejem- 
plares. Precio $ 0,20. (Argentina). 

340.42-1. — Esnosa del verbo. 32 págs. 
Autor: Anónimo. Edit.: Editorial Gua- 
dalupe. L.ipresor: Tall. Pedro Goyena. 
10.000 ejemplares. Buenos Aires, 1? de 
julio di -'.1950. Precio $ 0,30. (Argenti- 
na) . 

840.425. — Los pastorcitcs de Fa'Tima. 

■ 128 págs. Autor: Anónimo: Editor: 
Editorial Difusión. Imprc.: Tall. Gráf. 
Pedro Goyena. 10.000 ejemplares. Bs. 
Aires, 13 de julio de 1950. Precio pe 
sos 2,5C. (Argentina). 

840.420. — Del solar nativo. 2S4 pági- 
nas. Autor: Gotardo Stagnaro. José 
C-abrejas. Editor: Editorial Marcos 
Sastre. Impresor: Tall. Gráf. Pedro 
Goyena. .10.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 12 de mayo de 1949. Precio pe 
. sos 5. (Argentina). 

840.427. — Luisito y sus amigos. 12 pá- 
ginas. Autor: Dora Maimó de T'mhia 
Puig. Ilustraciones de: Víctor Holdeti. 
Editor: Editorial Difusión. Impresor: 
Tall. Pedro Goyena. 15.000 ejemplares. 
Buenos Aires. 2 de mayo de 1950. Pre- 
cio $ 3.50. (Argentina). 
>" 340.434. — La batalla de Israel. 250 pá- 
ginas. Autor: Tte. Cor. Moshe Peari- 
man. Traducción del inglés al caste- 
llano por: Noemi Mibasiian. Editor: 
Ediciones Estrellas S. R. L. Impresor: 
Domingo P. Costa y Pedro O Berger 
& Cía. 4.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, o-tubre de 1950. Precio $ 25. (Ar- 
gentina). 

340 437. — Latidos de amor. Tango, mú- 
8ica. 2 págs. Autor: Héctor Seric- 
chio. Editor: El Autor. Impresor: A. 
Boccazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires, 
S octubre|950. Precio $ 1,50. (Argén- 

tiUK). 

340.440. — La mano del tiempo. No- 
vela. 216 págs. Autor: Juan Cornnglia. 
Editor: Acmé Ageucy S. R. L. Impre- 
sor: Artes Gráficas B. ü. Chiesino. 
3.800 ejemplares. Bs. Aires, 13 octu- 
breí950. Precio $ 7, (Argentina). 



340.447. — El primer soldado de la Li- 
bertad. Vida Anecdótica de San Mar- 
tín del Paso de los Antes a Boulogne 
Sur Mer 1817 - .1850. 318 págs. Autor 
Germán Berdiales. Ilustraciones da 
Osear Soldati. Editor: Acmé Ageney 
S. R. L. Impresor: Cía. Gral. Fabril 
Financiera. 10.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 25 de octubre de 1.950. Precio 
pesos - 5,50. (Argentina). 

340.448. — La tercera posición argenti- 
na y otros sistemas comparados. 356 
págs. Autor: Leonardo T. Biclimond. 
Traducción del inglés: Eustasio de 
Amilibia. Editor: Acmé Ageney S. R. 
L. Impresa-: Mac Corquodale & Cía. 
Ltda, 2.000 ejemplares. Buenos Aires, 
2 de noviembre de 1950. Precio $ 18. 
(Argentina). 

340.449. — Sociología vegetal. Estudio 
de las Comunidades Vegetales. 444 pá- 
ginas. Autores: J. Braun - Blanquet. 
Traducción del inglés al castellano: 
Antonio P. L. Digilio y María M. Gras- 
si de la versión en inglés revisada y 
ampliada por: George D. Fnller y Hen- 
ry S. Conard. Editor: Acmé Ageney 
S. R. L. Impresor: Cía. Gral. Fabril 
Financiera. 2.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 8 de setiembre de 1950. Precio 
pesos 45. (Argentina). 

340.450. — Virus de los vegetales. 11(3 
págs. Autor: Kenneth M. Smith. Tra- 
ducción del inglés al castellano: Lía 
G. Ratto. Editor: Acmé Ageney. Im- 
presor: C. Ora). Fabril Financiera. 
1.500 ejemplares. Bs. Aires, 19 julio 
1950. Precio $ 10. (Argentina). 

34 0.451. — La senda del renegado. "Y 
otros. 152 págs. Autor: Abel Shott. 
Traducción del inglés al castellano: 
por J. Vacarezza. Editor: Acmé Agen- 
ey S. R. L. Impresor: Cía. Gral. Fa- 
bril Financiera. 25.000 ejemplares. 
Buenos Aires, 22 de junio de 1950. 
Precio $ 1,50. (Argentina). 

340.453. — Arizona. 152 págs. Autor: 
Clarecen B. Kelland. Traducción del 
inglés al castellano: por J. Vacarez- 
za. Editor: Acmé Ageney. Impresor: 
Cía. Gral. Fabril Financiera. 25.000 
ejemplares. Buenos Aires, 8 de setiem- 
bre do 1950. Precio $ 1,50. (Argenti- 
na). 

340.454. — El alma' del pirata. . 2S8 pá- 
ginas. Autor: W. Jerome Chambers. 
Traducción del inglés al castellano: por 
Miguel Ángel Posse. Editor: Acmé 
Ageney S. R. L. impresor: Cía. Gene- 
ral Fabril Financiera. 5.000 ejempla- 
res. Buenos Aires. 19 de julio de 1950. 
Precio $ 3. (Argentina). 

340.455. — Mendelismo y evolución 136 
páginas. Autor: E. B. Ford. Traduc- 
ción del inglés al castellano: por Ovi- 
dio JS'uñez. Editor: Acmé Ageney. im- 
presor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 

.1.500 ejemplares. Bs. Aires. 19 julio 
1950. Precio $ 10. (Argentina). 

340.456. — Guarida de ladrones. V otros 
cuentos. 152 págs. Autor: Zane Grey. 
Traducción del inglés al castellano: 
por J. Vacarezza. Editor: Acmé Agen- 
ey. Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi- 
nanciera. 25.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 30 de julio de 1950. Precio pe- 
sos 1,50. (Argentina). 

340.457. — El' ranee Mala Suerte. Y 
otros cuentos. 152 págs. Autor: W. C. 
Tuttle. Traducción del inglés al cas- 
tellano: J. Vacarezza. Editor: Acmé 
Ageney. Impresor: Cía. Gral. Fabril 
Financiera. 25.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 27 de setiembre de 1950. Pre- 
cio $ 1,50. (Argentina). 

340.458. — El caminante. Y otros cuen- 
tos. 152 págs. Autor: Osear J. Friend. 
Traducción del inglés al castellano: 
por J. Vacarezza. Editor: Acmé Agen- 
ey. Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi- 
naciera. 25.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 25 ue octubre de 1950. Precio 
pesos 1,50. (Argentina). 

340.459. — La hermanita. Y otros cuen- 
tos. 126 págs. Autor: Raymond Chan- 
dlcr. Traducción del inglés al caste- 
llano: por ,1. Vacarezza. Edite: Acmé 
Ageney. Impresor: Cía. Gral. Finan- 
ciera. 20.000 ejemplares. Bs. Aires, 2 

de noviembre de 19 50. Precio $ 1.5 
(Argentina). 

340.460. — Vasto lago de sangre. 192 
págs. Autor: A RevnoU'ls Long. Tra- 
ducción del inglés al castellano: por 
Julio Vacarezza. Editor: Acmé Agen- 
ey. Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi- 
nanciera. 20.000 ejemplares. Bs. Aires 
1' de junio de 1950. Precio $ 1.50 
(Argentina). 

-340.461. — El monte sagrado. 192 pági- 
nas. Autor: Cari Shannon. Traduc- 



ción del inglés al castellano: por Ma- 
nuel Barbera. Editor: Acmé Ageney. 
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financie- 
ra. 20.000 ejemplares. Bs. Aires, 23 
de agosto de 1950. Precio 1,50. ( Ar- 
gentina). 

340.462. — Manchas en el río Bermejo. 
192 págs. Autor: W. I. Eisen. Editor: 
Acmé Ageney. Impresor: Cía. (Imie- 
ral Fabril Financiera. 20.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 22 de junio de 1950 
Precio $ 1,50. (Arg-eutina). 

340.463. — Doble para el crimen. 192 
páginas. Autor: A. Itt.-yunlds Long. 
Traducción del inglés al castellano 
por: J. Vacarezza. Editor: Acmé 
Ageney. Impresor: Cía. Gral. Falvil 
Financiera. 25.000 ejemplares. Pus- 
nos Aires, 13 de octubre do 195®. 
Precio $ 1.50 (Argentina). 

340. 4G4. — Falsa extorsión. 192 págs. 
Autor: Frank Gruber. Traducción 
del ingles al castellano por: J, Va- 
carezza. Editor: Acmé Ageney. Im- 
presor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 
25.000 ejemplares. Buenos Aires, 10 
de octubre do 1950. Precio $ 1.50 
( argentina ) . 

340.465. — • Nada para mí. 192 págs. 
Autor: Wade Miller. Traducción del 
inglés al castellano por: J. Vacarez- 
za. Editor: Acmé Ageney. Impresor- 
Cía. Gral. Fabril Financiera. 25.000 
ejemplares. Buenos Aires, S de sep- 
tiembre de 19 50. Precio $ 1.50 (Ar- 
gentina). 

3 4 0.466. — La alfombra persa. 192 pá- 
ginas. Autor: A. S. Fbdsehman, Tra- 
ducción del inglés al castellano por: 
J. Román. Editor: Acmé Ageney. Im- 
presor: Cía. Gral. Fabril Financie- 
ra. 20.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 19 de julio de 1950. Precio 
$ 1.50 (Argentina). 

340.467. — El tactor desconocido. 192 
páginas. Autor: Wade Miller. Tra- 
ducción del inglés al castellano por: 
J. Vacarezza. Editor Acmé Ageney. 
Impresor: Cía. Gral. Fabril Finan- 
ciera. 20.000 ejemplares. Buenos Ai- 
res, 11 de julio do 1950. Procio 
$ 1.50 (Argentina). 

340.468. — El testamento de la viu- 
da. 192 págs. Autor: A. Reynolds 
Long. Traducción del inglés ai cas- 
tellano por: Manuel Barbera. Editor: 
Acmé Ageney. Impresor: Cía. Gral. 
Fabril Financiera. 20.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 9 de agosto de 
1950. Precio $ 1.50 (Argentina). 

340.469. — La muerte de incógnito. 
192 págs. Autor: Lisardo Alonso. 
Editor: Acmé Ageney. Impresor: Cía. 
Gral. Fabril Financiera. 25.000 
ejemplares. Buenos Aires, 10 de 
agosto de 1950. Precio $ 1.50 I Ar- 
gentina). 

340.470. — Inglés básico. 2S8 págs. 
Autor: Augusto Cilio D. EMLor: Ac- 
mé Agenry. Impresor: Cía. Grai. Fa- 
bril Financiera. 10.00o ejemplares. 
Edición 8 va. Buenos Aires, 19 ue 
julio de 1950. Precio $ 4. — (Ar- 
gentina). 

340.471. — Inglés básico. 2S8 págs. 
Autor: Augusto Ghio D. Editor: Ac- 
mé Ageney. Impresor: Cía. Gral. Fa- 
bril Financiera. 10.000 ejemplares. 
Edición 9na. Buenos Aires, 10 de 
octubre de 1950. Precio % -i. — (Ar- 
gentina). 

340.472. — Los muchachos de Jo. 
284 págs. Autor: Louisa M. Alcott. 
Traducción del inglés al castellano 
por: M. E. Antonini. Editor: Acmé 
Ageney. Impresor Cía. Gral. Fabril 
Financiera. 5.000 ejemplares. Edi- 
ción 5ta. Buenos Aires. 10 de octu- 
bre de 19 50. Precio ? 5.50 (Ar- 
gentina). 

340.473. — Búffalo Bill. 268 págs. 
Autor: VV. F. Cody. Traducción, del 
inglés al castellano, por: M. E. An- 
tonini. Ilustraciones de: M. Martínez 

' Parma. Editor: Acmé Ageney. Im- 
presor: Cía. Gral. Fabril Financia- 
ra. 5.000 ejemplares. Edición 5ta. 
Buenos Aires, 13 de octubre de 1950. 
Precio S 5.50 (Argentina). 

340.474. — La isla de la aventura. 
284 págs. Autor: Robert Louis Ste- 
venson. Traducción del inglés por: 
Isidoro Gelstein. Editor: Actué Agen- 
ey. Impresor: Cía. Gral. F. Finan- 
ciera. 5.000 ejemplares. Edición 5ta. 
Buenos Aires, 27 de septiembre de 
1950. Precio $ 5.50 (Argentina)! 

3 40.475. — Julius. 2SS págs. Edición 
2 da. Autor: Dapbne Du Maurier. 
Traducción del inglés al castellano: 
Manuel Barbera. Editor: Afine Agen- 
ey. Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi- 
nanciera. 5.000 ejemplares. Buenos 



Aires, 10 de julio de 19 50. Pre- 
cio $ 3. — (Argentina). 

340.476. — La señora Graddock. 2S8 
páginas. Edición 2da. Autor: W. So- 
merset Maugbam. Traducción del in- 
glés al castelL no por: M. W. de de ía 
Barra. Editor: Acmé Ageney. Impre- 
sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 25 
de octubre de 1950. Precio S 3. — 
(Argentina). 

340.477. — La posada maldita. 288 
páginas. Edición 2da. Autor: Dapb- 
ne Du Maurier. Traducción del in- 
glés al castellano por: Manuel Bar- 
bera. Editor: Acmé Ageney. Impre- 
sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 25 
de octubre de 1950. Precio $ 3. — 
(Argentina). 

340.478. — El mago. 192 págs. Edi- 
ción 2da. Autor: W. Somerset Mali- 
gnara. Traducción del inglés al cas- 
tellano por: Floreal Mazia. Editor: 
Acmé Ageney. Impresor: Cía. Gral. 
Fabril Financiera. 5.000 ejempla- 
res. Buenos Aires, 27 de setiembre 
de 1950. Precio S 3. — (Argentina). 

340.479. — El santo de Forli. 192 
págs. Autor: VV. Somerset Maugbam, 
Traducción del inglés al castellano 
por: Julio Vacarezza. Editor: Acmé 
Ageney. Tmpresor: Cía. Gral. FalirÜ 
Financiera. 5.000 ejemplares. Edi- 
ción 3ra. Buenos Aires. 2 7 de se- 
tiembre de 1.950. Precio ¡f 3. — (Ar- 
gentina). 

340.480. — Boletín Informativo do 
Legislación Argentina. Semanal (Id. 
Español). Prop.: Editorial La Ley, 
S. R. L. Director: Roberto Fraga 
Patrao. Buenos Aires, 27 de octubre 

de .19,50. 0.800 ejemplares. Sin precio. 
(Argentina). 

340. 4S1. — La Ley. Diario (Id. Espa- 
ñol). Propietario: Editorial La Ley, 
S. R. L. Director: Roberto Fraga 
Patrao. Buenos Aires, 2 de noviembre 
de 1950. 5-300 ejemplares. S'precio. 
(Argentina). 

340.482. — Derecho del Trabajo. Re- 
vista mensual (Id. Español). Pro- 
pietario: Editorial La Ley, S. R. u. 
Director: Mario D. Deveali. Buenos 
Aires, octubre 1950. 3.300 ejempla- 
res. B precio. (Argentina). 

240.494. — Tiro Libre. Revista metí- 
sual. (Id. español!. Propietario: Jor- 
ge Sebastb'in Uroclitieguía, Alberto Mar- 
ciano y Osvaldo Celia. Director: J-.-rge 
Sebastián Uroclmeguia y Alberto Mar- 
ehiano. Merlo (Prov. Bs. Air."?), no- 
viembre de 1950. 1.000 ejemplares. 
Precio $ 1. (Argentina). 

340.496. — El tercer hombre (The 
liarry lime theme). Con canto. Faz 
A. Autor Letra: Walter Lord. Mú- 
sica: Antón Karas. Faz B. Hay que 
saber esperar. Guaracha con canto. 
Autor letra: Santos Lipesker, Rober- 
to Lambertueci. Música: Santos Li- 
pesker, Roberto Lambertueci. Intér- 
prete: Eduardo Armani y su orques- 
ta. Disco Odeón No 55.134. 6.000 
ejemplares. Buenos Aires, % 2 de oc- 
tubre de 1950. Precio $ 6.-— (Ar- 
gentina). 

340.497. — Cuando un gitano toca sil 
violín (When a gipay makas bis 
violin cry). Ritmo tropical. Faz A. 
Autor música: Emery Deutseh. Dielt 
Smith, Frank, Jimmy Bogan. Faz B. 
Celos (Jalousie). Ritmo tropical. Au- 
tor música: Jacob Gade. Intérprete: 
Don Américo, su violin y orquesta. 
Disco Odeón N<? 55.136. 9.500 ejem- 
plares. Buenos Aires, 2 de octubre 
de 1950. Precio $ 6. — (Argentina). 

340. 495. — Comienza el Beguine, Fox- 
trot. Faz,.A. Autor música: Cele Por- 
ter. Faz B. El Jazz Me Entupiere. 
Fox-trot. Autor música: Osvaldo Per- 
tone. Intérprete: Washington Borto.'ín 
y su sexteto de jazz. D ; sco O-k-ín. 
rv T ° 55.135. 10.000 ejemplares. Suenes 
Aires, 2 de octubre de 1950. Precio 
S 6. (Argentina). 

340 199. '- Clopin Clopant. Canci'a Fox. 

Faz A. Autor letra: Pierre Dudan — 
Letra en castellano: Ben Molar. Mu- 
ama: Bruno Coquntrix. Faz E. Hipó- 
crita. Bolero. Autor letra y 'música: 
Crespo. Intérprete: Gregorio Barrios 
con acomp. de orquesta Disco Ode A n 
N'? 196.375. 12.500 ejemplares. Bueno» 
Aires, 2 de octubre de 1950. Precio 
$ 6. (Argentina). 

340.500. — Tierra Pora. Chámame coa 
canto. Faz A. Autor letra y música: 
Lito Bavardo. Faz B. Che CorHoa 
Tuya. (Mi Viejo Acordeén). Chámame 

'-' Autor música: Pedro Sánchez. ínter- 
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.prele: Pedro Sánchez y su Tro "Ta- 5410.546, — Mundo Radial. — Revista se- 
ragür". Bisco Odeón ís 1 ? 968S. 2.S00 j manal. (Id. Español), Prop.: Editoria: 
ejemplares. Buenos Aires, 2 de octubre j Democracia. Director: Dr. Emilio Eli- 
de 1950. Precio $ 5.50. (Argentina), i Ido. C'apdal, interior y exterior, se- 
340.502. — El Santo de los Mihgros. I tiembre de 1950. 200.1.30 ejemplares. 
Revista quincenal. (Id. Español) P'a> j Precio 8 0,50. (Argentina), 
pietario y Director: Pbrn. Lloraionc- p 10. 5-17. — El llorar. Revista semanal. 

(Id. Español). Prop.: Empresa Edit. 
Pavees. Director: León Bouehe. Capi- 
tal, interior y exterior, setiembre 1950. 
349. OUO ejempmres. Precio $ 1 . — (Ar- 
gentina i. 
U.54S. — Selecta. Revista mensual, (id. 



no- 



^mio S. Fazio. Buenos Aires, 5 ic 
viembre do 1050. 800 ejemplares. S pre 
ció. (A rgeut imt E 

■1-0:51.2. — El Lazo. Gato, música, í 
págs. Autor: Cipriano Nava, Fditor ,; 

impresor: Editorial Cumbre. 100 eiem-; ."-"" - - - - -- _ -- - >--■■ 

,-, ,- ..ni,, k i„ I Español). Prop.: Empresa Eitit. Ilavnos 

piares. Buenos Aires. .-50 de oc'r.bre de . l , , ,-, , ,, , - " - 

.:,,.., ,,-,,/> i Director: León Boliche. Capital, mterio> 

10. .0. Precio $ 1. (Argentina). . . . , .,.-, '■ ... --„ . 

,,: ,, v exterior, setiembre 19o0. ttO.ooO cieno 

— Oueroine Siempre (Quereme * > . ,. ., . , '' 

1 piares. 1: recio si •>. — (Argentina;. 

10. 5-10. — Mando Agrario. Revista men- 
sual. (Id. Español). Propietario: Ldi- 
torial Democracia. Director: Mayor 
Carlos Aloe. — - Capital, interior y ex- 



Siempie). Zandía, música. 2 párr". Au 
tur Cipriano Nava. Editor e impresor: 
Editorial Cumbre. 100 ejempiO-iso-- Bue- 
nos Aires. .":) de octubre de E)50 
Creció $ 1. ( .\raentinaj 



1 (O 



I reidor, setiembre de 1050. 35.000 ejem 
| jalares. Precio ji ]■--- (Argentina). 
| 5-10.550. — Mundo Infantil. .Revista 
Mensual. (Id. Español).- Propietario: 
Editorial Democracia, libree tor: Emilio 
Rubio. Capital, interior y exterior, se- 
tiembre de 1950. (¡07. 500 ejemplares. 
Precio í 0.50. (Argentina). 
M0.55I. — Mundo Argentino. Revista se- 
manal. (Id. Españoli. Propie! ario: Em- 
presa Editorial [Tayaes. Director: Adol- 
fo .1. Alemán. Capital, interior y exte- 
rior, setiembre de 1950. 402.100 ejem- 
plares. Precio ¡i 0,60 (Argentina). 
¡40.552. — La Vnz del Cigarrero. Revis- 
ta mensual. (Id. Español). Propietario: 
e septiembre de 1950. Preoo r- 1 Centro de Cigarreros- Minoristas de .Bs 

Aires. Director: Eranciseo V. Vázquez. 
Capital Pederá), octubre de 1950 1.000 
ejemplares. Precio i? 0,10. (Argentina), 
i 10.555. — Mundo Metalúrgico. Perió- 
dico ineusual. (Id. Español). Propieta- 
rio y Director: O. E. Ernesto Mateo 
López. Bs. Aires, octubre 1950. 4.500 
ejemplares. Precio •* 15. — (Argentina). 
040.554. — Polonia Liberada. (Polska 
WyzwolonaE Periódico semanal. (Id. 
Polaco). Prop. y Director: Segismun- 
do Etikaszewiez. Rep. Argentina, se 
tiembre, o ' " ' 



5 di. 525. — í'adi. Cámara Argentina de 
Informes. Periódico Mensual. (-0 lis- 
pañol) Propietario y Director: Manuel 
Suoiro. Buenos Aires, octubre de 105(1. 
5ni) ejemplares. Hipreeio. (Argentina). 

"IH.529 — ■ Aunas Verdes 23S pñ^s. Au- 
tor: Rosa Moran de Fariní. FEtme 
El Autor. Impresor: Tal! Gráf Bidet. 
500 ejemplares Buenos Aires. 25 de 
septiembre de 1950. Precio $ 15 (Ar- 
gentina). 

5 10.520. — Xok Dijimos Adiós. Bolero 

músicai 2 págs Autor: Pascual ' .abom- 

b.rrda. Editor: El Amor Impresor- A 

' Boecnz/.i. 200 ejemplares. Rueños A'res. 

( Argentina") 

53. — !•' 
:-s. Antni' 
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Cínica v Creacionismo 
:■: losé Alva'-ez Looez. "a 
rótula de Atessio. Editor: El Au'or. 
Edición Moreno. Impresor: Imprenta 
Moreno. 2.000 e.jem pin res. La Piala. 11 
de octubre de 1951b Precio $ 15. (Ar 
geni ina). 

e.235EX 5.057v.6d2 50 



Año del Libertador General San Martm 
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340.331 — El Panadero del Oeste. Pe- 
riódico semana!. (Id. Español). ^Propie- 
tario v Director: .Tose Campos. Cap. Fe- 
deral.' agosto, setiembre y octubre 1050. 
. 1.950 ejemplares. Precio r 1-50 (Ar- 
gén tbm ). 

340.555. — Horizontes Calasaneios. Re- 
vista MeiiMiai. (Id. Español). Pro]), 
y PiroCor: Valentín' Ilombiados. Cap 
Eed., setiembre 1950. 2.000 ejemplares. 
Precio $ 0.50. (Argentina). 

310.536. — Mensajero de Paz. Revista 
«piiuccnal. (Id Español), biop. y Di- 
rector: E. Mnximiano López. Cap. Eed.. 
octubre ¡030. i.t)00 ejeniplu res. Precio 
rj 0,20. (Argentina). . 

.'110.557. — Acotuac. Periódico meimua). 
(id. Español-. Prop.: Asoc. de Comer- 
ciantes en Materiales para Construcción, 
Direcín:: (.'. Silva, Gabriel Barron y 
Ángel S. Muzio. Cap. Eed . setiembre- 
de 1950. .1.000 ejemplares. íiin precio. 
(Argentina). 

3-10. 55S. La Industria Cervecera. — 

.Revista Mensual. (Id. Español). Prop. 
y D'rertor: Marcos Ghi.-lanzoni. líen. 
Argentina, setiembre, octubre 1950. 
2.000 ejemplares. Precio 6 3. — (Argen- 
tina 1. 

2.10.550. — Heraldo de Asluriis. Periódi- 
co Mensual, (id. Español). Prop. y Di- 
rector: Aureüano Barreiio. Bs. Aires 
octubre, noviembre 1950. i. .200 ejem- 
plares. Precio $ 1. — ■ (Argentina). 

3-10. 5-10. — Previs'ón Patronal. Re vis- 
la mensual. (1(1. Español). Prop. y Pi- 
rector: Manuel Moyauo. Capital Fede- 
ral, octubre 1050. 500 ejemplares Isla 
precio. (Argentina). 

"10.5-11. — .Revista de Derecho Pena!. 
Trimestral. (Id. Español). Propietario: 
.lidiar S, A. Editores. Director: ductor 
Enselvo Gómez. Capital -Federal,' 5er. 
trimestre de 1950. 2.000 ejem¡ lares. Sin 
precio. (Argentina). 

3 40.542. — Sopliia. — Revista meesnal . 
(Id. Español). Propietario y Direc- 
tor: Francisco Brualla. Buenos Aires, 
noviembre de 1950. 4.500 ejemplares. 
I' recio $ 1. — (Argentina). 

340.545. — Riachuelo. — Periódico quin- 
eenal. (Id. Español). Prop. y Director: 
José AL Pabneiro. Avellaneda v Cap 
Federal, octubre 1950. G.ÜOO ejemplares. 
Precio í¡ 0.20. (Argentina). 

5 10.544. — P: B. T. Revista semanal. 
(Id. .Español). Prop.: Editorial Demo- 
cracia. Director: Mayor Carlos A!oe. 
Capital, interior y exterior, setiembre 
1950. Precio ¥ 1.— (Argentina). 

iíiü.5-15. — Mundo Deportivo. — Revis- 
ta Semana!. (Id. Español) Prop,: Edito- 
rial Democracia. Director: Mayor Car- 
los Aloe. Capital, inferior y exterior, 
'setiembre 1950, (1(15.000 ejemplares. Pre- 
cio $ 0,60. (Argentina). 



tiembre, octubre de 1950; ltí.100 ejem- 
plares. Precio fi 0,50. (Argentina). 

540.555. — Noticiario Ricordi. Perió- 
dico mensual. (Id. Español). Prop.: .lío 
eordi Americana Sac Comercial. Di- 
rector: ing. Guido Vaicarenghi. Buenos 
Aires, setiembre de 1950. 7.000 ejempla- 
res. Sin precio. ( Argentina). 

140.556. — Criadores de Dolando. Revis- 
ta mensual. (Id. Español). Prop.:- Aso- 
ciación Criadores de Holandc Argenti- 
no. Director: Eduardo A. del Piano. 

■Capital Federal, setiembre de 1950. 
3.000 ejemplares. Precio $ 2.50. (Ar- 
gentina). 

340.557. — España Republicana, ferió 
leu semana!. (Id. Español). Propieta- 
rio: Carlos Pérez Carranza. Director: 
Manuel Blasco Garzón. Capital Federal, 
octubre de 1950. 18.000 ejemplares^ 
Precio #> 0,40. (Argentina). 

3 10.558. — Guía Parroquial. Revista 
quincenal. (Id. Español). Prop. y Di- 
rector: Sergio. Loidi. Gral. Cabrera 
(Córdoba), octubre 1950. 000 ejempla- 
res. Gratis. (Argentina). 
340.o5í>. — El Semanario. Periódico se- 
manal. (Id. Español). Prop. y Direc- 

e- 
ijem- 



tor: Jesús Borlandelli. Cañuelas (13; 
nos Alies), octubre 1950. 2.S0O eje 
piares. Precio $ 0,25. (ArgentinaE 
140. 500. — El Orden. Diario. (Id. Espa- 
ñol). Propietario: Cejas tinos. & Cía.. 
Cnel. Pringles y su zona (Bs. As.), oc- 
tubre de 1950.* 50.000 e.jempiares."p r e- 
eio >; 0,20. (Argentina). 

340. 5GE ----- La Razón. Diario. (Id. Es- 
pañol). Prop.: La Razón S. R. L. Di- 
rector: Alfredo Pérez Silva Ciiiviicoy, 
(Prov. de .Bs. As.), octubre de 1950 
OO.OOO ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar- 
gentina). 

340. 502^ — Tiempos, Nuevos. Diario, (td. 
Español). Propietario: Editorial!. Tiem- 
pos Nuevos S. de Eesp. Ltda. Ibr e c- 
tor: Ramón Avanza y Virgilio Nelbo- 
ne^ Dolores (Bs. Aires), octubre de 
19o0. 22.000 ejemplares. Precio $ 0,15. 
(Argentina). 

5!0.505_ El Heraldo. Diario. (Id. Espa- 
ñol). Prop. y Director: Domiciaüo Ce- 
peda. González Chaves. (Bs. A-.V sep 
tiembre de 1950. 11.520 ejemplares- 
-Precio $ 0,20. (Argentina). 

540.504. — La obra. Periódico semana!. 
(Id. Español). Propietario y Director: 
Antonio Aeerbi Costas. Puerto de 
Bahía Blanca. (Ing. Vvhite, Prov de 
Bs. As.), octubre rie 1950. 6.400 ejem- 
plares- Precio | 0,10. (Argentóla). 

310.505. — El Mensajero de la Sagrada 
Familia. Periódico mensual. (Td. Es- 
pañol). Prop.: Eos 'Misioneros de la 
Sagrada Familia. Director: R. P. Ger- 
mán Eips. Buenos Aires, noviembre 



de 1950. 5.000 ejemplares. Precio $ 0,40- 
( Argentina). 

340.560. — San Roqtie. Revista Rema- 
nal (Id. Español). Propietario: Misio- 
neros de los Sagrados Corazones. Di- 
rector: P. Salvador Gubia. Capitán 
Bermndez (Santa Fe), octubre de 1950. 
1.400 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar- 
gentina). 

340507. — Saneo?. Revista Mensual. (Id. 
Español). Prop.: Fábricas de Manteca 
"San Cor-'' Coop. Unidas leda. Di- 
rector: Avelino C. Bergero. Santa Fe, 
septiembre-octubre de 1950. 1.4.500 
ejemplares. Sjprecio. (Argentina). 

510. 56S. — Luz y Verdad. Revista Men- 
, sunl. (Id. Español). Prop.: Iglesia 
Evangélica Luterana Unida- Director: 
Jomas Villaverde. Capital Fede'' f )l. no- 
viembre de 1050. 1.500 ejemplares. 
S'preeio. (Argentina) . 

540.509. — Surge. Eevista Semanal. (Id. 
Español). Propietario y Director: An- 
tonio Stolí'i. La Plata (Prov. de lis. 
Aires), octubre de 1950. 2.S0O ejem- 
plares- Precio $ 0.30 ' (ArgentinaE 

54-0.570. — La Región. Periódica quin- 
cenal. (Id. Español). Propietario y 
Director: Justo Humberto Carranza 
Oliva. República Argentina, oclubre 
1050. 3.000 ejemplares. S precio. (Ar- 
gentina) . 

540-571. — Argentistas. Periódico Men- 
sual. (Id. Español)- Propician.-,: Aso- 
ciación Arg. Mutua! y Gremial Artistas 
de Circo y Variedades. Director: Adol- 
fo Montero. Rep. Argentina, retubre 
de 1950. 1.500 ejemplares. S precio. 
(Argentina) . 

540.572. — La Provincia. Perióbeo se- 
manal, jld- Español). Propietario- Na- 
poleón Guzmán Loza. Director: Héc- 
tor A. Barrionuevo. La Rioja, septiem- 
bre-octubre de 1950. 12.000 ejemplares. 
Precio $ 0.20- (Argentina). 

340.573. — La Gaceta. Periódico Sema- 
nal. (Td. Español). Propietario y Di- 
rector: Alfonso F. Gi-aeomant .ve San 
Antonio de Areco (Bs. Aires). oetubTe 
1950. 5.000 ejemplares. Precio * 0,30. 
(Argentina). 

310.574. Vamos Andando. Revista 

Mensual. (Id. LspnftoEi. Propie'ario 

y Director: Victoriano A Roberot. r "a- 
pifal Federal. Interior v EnJciuot. no- 
viembre de 1950. 500 ejemplares, sin 
precio, (Argentina) . 
540 575. — Se Acabó La ilisii indura 
Tango, letra. 2 págs- Autor: .losé Fara- 
diso. Editor: Américo A Vivoua im- 
presor: Bermejo & Fuccl. 500 e.ienitiin- 
res. Buenos Aires, (i noviembre 1950. 
Precio * 2. (Argentina). 

340.570. Se Acabó La Misiiindora Tanao. 
música. 2 págs. Autor: Enrique Rodrí- 
guez. Editor: Américo A. Vivona. 
impresor: Bermejo éi Eucci 500 eiem- 
ptrues. Buenos Aires. 6 noviembre 1950. 
Precio $ 2. (Argentina). 

3403577. — Ilustración Creadora. 3oq ngs 
Autor: Andreiv Loomis. Traducción del 
inalés al castellano por- Rodolfo .T , 
Waish. Editor: Librería Haoheite S. 
A. Impresor: S. de A morrona e hi- 
jos- 4.000 ejemplares. Buenos Aires, 
15 de septiembre de 1050. Precio $ S5. 
(Argentina). 

340. 575. — La Paz Adorable. Poemas. 
12S págs. Autor: Mario Binetlí. Editor: 
El Autor. Impresor: Eranciseo \. Co 
loinbo. 540 ejemplares. Capital Federal, 
21 de octubre de 1950. (ArorentiTia). 

340.579. Arajim- (Valores). Revista Men- 
sual. (Id. Español). Propietario: Agen- 
cia Judía para Palestina. Director: 
Isaac Ai'cavi. Capital Federal, septiem- 
bre de 1950. 2.000 ejemplares. Pre- 
cio $ 3. (Argentina). 

340.5S2. — Basta La Vuelta. Milonga, 
letra. 2 págs. Autor: José Sassone- 
.Editor: Editorial Argentina Santa Te- 
resila. Impresor: E.'aL O. R. 1.000 
ejemplares. Buenos Aires. 7 de neíubre 
de 1950. Precio $ 1,50. "(ArgentinaE 

3-10. 5S3. — Va No Vengo a Siifoicarte. 
Tango, letra. 2 págs. Aefor: José Sas- 
sone. Editor: Editorial Argenüna San- 
ta Teresita. Impresor: E. AL O. R. 
1.000 ejemplares- .Buenos Aires, 7 de 
octubre de 1950. " Precio $ 1.50. (Ar 
gentina). 

5-10.605. — Valsecito de los QuiíPoros. 
Música. 1 hoja. (Del álbum '''Los Cha- 
careros''). Autor: Rafael Ros-E Edi- 
tor: Ricordi Americana, impreso] : Ber- 
mejo & Fucei. 1.000 ejemplares. Bs. 
Aires, l(i octubre 1950. Precio $ 3.50. 
(Argentina). 

510.606 — La Reina De! Campo, óba's, 
música. 1 págs. (Del. álbum "Los Cha- 
careros"). Autor: Rafael Rossi. Edi- 



tor: Sicordi Americana. Impresor: Bet* 
mejo & Fucei. 1.000 ejemplares. B¿ 
Aires, 16 octubre 1950. Píeeio $ 3:51),, 
(Argentina). 
340.007. — Bailando en las Romerías. Vals 
alegre. Música. 1 hoja. (Del albuní 
' ' Los Cli acareros ").■>' Autor : Rafael 
Rossi. Editor: Ricordi Americsna. lw. 
presor: Bermejo & Fucei. 1.000 ejém«! 
piares. Bs. Aires, 16 octubre 1950 s¡ 
Precio $ 3,50. (Argentina). í 

340.608. — El Vals del Labrador. Músíi 
ea. 1 hoja. (Del álbum "Los Chaca* 
reros ;: ). Autor: Rafael Rossi- Editor? 
Ricordi Americana. Impresor: Bermejo! 
& Fucei. 1..000 ejemplares. Bs. Aire% 
10 octubre 1950. Precio $ 3,50. (Ar* 
gentina). ■- : 

340.609. — Por El Beso Que Me Diste.. 
Vals, música. 1 hoja. (Del álbum "Eos 
Chacareros"). Autor: Rafael Rossi.-: 
Editor: Ricordi Americana. Impresoí; 
Bermejo & Fucei. 1.000 ejemplares,: 
Bs. As. 10 octubre 1950. Precio $ 3,50. 
(Argentina). 

340.010. — Sueña Sueña Chacarero. Vais, 
Música. 2 págs. (Del álbum "Los Chai 
careros'''). Autor: Rafael Rossi. Editorí 
Ricordi Americana. Impresor: Bermejo" 
St Fucei. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 
10 de octubre de 1950- Precio * 3,50 .; 
(Argentina"). 

340.611. — La polca de los chacareros. — ' 
Música- 1 hoja. (Del álbum "Eos Cha" 
careros '')T Autor: Rafael Rossi. Edi-: 
tor- Ricordi Americana. Impresor: Ber- 
mejo & Fucei. 1.000 ejemplares. Buenos 
Aires, 16 de oclubre 1950. Precio: pe- 
sos 3,50 (Argentina). 

340.612. — Valsecito de los Quinteros. Le-: 
tra. I hoja (Del álbum "Eos Chacare- 
ros'' '). Autor: Eugenio Cárdenas. Edi- 
tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber** 
mejo & Fucei. 1.000 ejem plores. Bs. 
Aires. 16 de octubre 1950. Precio pe- 
sos 3,50 (Arg.). 

340.615. — Ln reina del campo. Vals, le- 
tra. 1 hoja. (Del albúm "Eos Orneare» 
ros 7 A. Autor: Francisco Brancatti. Edi» 
tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber« 
mejo ¿é Fucei. 1.000 e iem 0. Bs. Aires, 
10 de o'dubre 1950. PreC >: :f 3.50 
(Arg.E 

3-!0.,ri-l. — Bailando en las romerías. Vals 
alegre, letra 1 hoja. (Del álbum "Eos 
Chacareros"). Autor: Rafael Rossi.- 
Editor: .Ricordi Americana. Impresor:" 
Bermejo & Fucei. 1.000 ejemplares. Buei 
nos Aires, 10 de octubre 1950. Preeipí 
$ 5.50 (Argentina). 

540.615. — Por el beso que me diste. Valg^ 
letra. 1 hoja (Del álbum "Los cliacare-- 
ros'). Autor: E. Carrera Sotelo. Edi- 
tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber- 
mejo At. Fucei. 1.000 ejemplares. Bs. Ai- 
res, 16 do octubre de 1950. Precio: pe- 
sos 5.50 (ArgentinaE 

340.0 10. — El vals del labrador. Letra. 
1 hoja. (Del albura "Eos Chacareros "). 
Autor: Mario Bntíistclhi. Ivütor: Ri- 
cordi Americana. Impresor: Bermejo <S; 
Eucci. E«00 ejemplares, lis. Aires, 1$ 
de octubre de 1950. Precio -'? 5,50 (Ar- 
gentina), 

340.617. — Sueña sueña clmcirero. Vals, 
letra. 1 hoja (Del álbum "Eos Chaca*, 
veros '"i. Autor: Rafael Rossi. Editor; 
Ricordi Americana. Impresor: Bermejo 
& Fucei. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 
10 de octubre de 1950. Precio -í 3.50 
(Argeni ina). 

3-10.0 18. — La polca de les chacareros. L».- 
fra. I hoja- (Del álbum "Los Chacare- 
ros''). Autor: Francisco Braueatti. Edi- 
tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber- 
mejo ¿t- Eucci. 1.000 ejemplares. Bs, Ai- 
res. 16 de octubre de 1950. Precio: pe- 
sos 3,50 (ArgentinaE 

340.619. — li] rosario. Pera canto y piano, 
letra. 2 págs. Autor: Ernesto de lia 
Guardia. Editor:' El autor. Impresor: Ri- 
cordi Americana. 500 ejemplares. Bs. Aii 
res, 2 de oclubre de 1950. Precio: pe- 
sos 1.50 (ArgentinaE 

340.020. — El rosario. Para canto / piai 
no, música. 2 págs. Autor: Man-i.no A. 
Olivares. Editor: El autor. Impresor: 
.Ricordi Americana. 500 ejemplares. Bue- 
nos Aires, 2 de octubre de 1950. Precie: 

1 1,50 (Argentina). 

34-0.621. — Canción del arroyo. Para can- 
to y piano, letra. 2 pág's. Autor: Ernesto 
de la Guardia. Editor: El autor. Iinpi'S* 
sor: Ricordi Americana. 500 ejempla- 
res. Bs. Aires, 2 de octubre de 1950. 
Precio si 1,50 (Argentina). 

340. 022. — Canción de] Arroyo". Para 
canto y piano, música. 2 págs. A.utor:j 
Mariano A. Olivares. Editor: El autor. 
Impresor: Ricordi Americana. 500 ejem- 
plares. Bs. Aires, 2 de octubre de 1950. 
Precio Si 1,50 (Argentina). 

340.02.3. — Cartas a Amelia. Suite para 
piano Op. 27. N? 2 en si mayor, música. 

2 págs. Autor: P. Kalencler. Editor: Bi- 
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Eduardo E. Árbol Erézeano. Editor: 
El Autor, Impresor: A» Bpceazzi. 500 
ejemplares. Buenos Aires. 28 de se- 
tiembre de 1950. Precio: $ J. — (Ar- 
gentina). 
838.467 — Adelante. Himno de los des- 
camisados, letra. 3 págs. Autor: Eduar- 
do B. Árbol Erézcano. Editor:. El Au- 
tor. Impresor: A. Boccazzi. -500 ejem- 



plares. Buenos, Aires, 28 .de .setiembre 
de 1950. Precio: $ 1.— (Argentina). 
338 . 469 — Radiología. Revista trimes- 
tral. (Id. español). Propietario: Socie- 
dad Argentina de Radiología. Direc- 
tor: Dr. Juan Alberto Aguirre. Bue- 
nos Aires, N<? 1, Tomo 11, Año XIII, 
1950. 1.500 ejemplares. Gratis. (Ar- 
gentina). 

e.27]10-N9 5.124-v.l0!llj50 



.NUEVOS 



EDICTOS DE SOCIEDADES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 



LEY 11.645 



ÁTOMO 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

P-or disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Carlos J. Varangot secre- 
taría del autorizante, se hace saber por 
el término de cinco días que el señor 
Teodoro Froim Berson vende, cede y 
transfiere a la -señora Lily Ealco de 
Berson, las noventa y ocho del total de 
las noventa y nueve cuotas, que posee 
en "ÁTOMO, SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA". 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Alberto Zambrano, secretario. 

$ 20.— e.27|10-N« 29.242-v.3lll¡50 

ALYNECO 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, Dr. Carlos J. Varangot, Secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por 
cinco días, que, la entidad "ALYNECO, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA, ha reducido su capital social 
de Ciento setenta y cinco mil pesos mo- 
neda nacional, a la suma de Cincuenta y 
Dos Mil Pesos de Igual Moneda, divi- 
dido en 52 cuotas de $ 1.000 cada una, 
y que está aportado e integrado por 
los socios en la siguiente proporción: 
50 cuotas o sean $ 50.000 mjn., por don 
■Víctor Alcalay; 1 cuota, que representa 
$ LO00 mjn., por don Erico Neumann, y 
1- cuota, o sean $ 1.000 mjn. por don 
'Alberto Altarac. — Por. este mismo acto 
los ' señores Alberto Altarac y Erico 
Neumann ceden y transfieren a don 
Tchélebi Sintoif, búlgaro, casado, mayor 
de edad, domiciliado en la calle Santa 
Fe N« 2710, la única, cuota que respec- 
tivamente tienen y poseen en la refe- 
rida sociedad a su valor nominal de 
$ 1.000, que reciben de conformidad su 
importe. El señor Sintoff subroga a los 
cedentes en todos sus derechos, acciones, 
Créditos y beneficios que en la sociedad 
¡tienen, pasando a ocupar su mismo grado 
y prelación, y acepta' las cláusulas del 
contrato constitutivo que manifiesta co- 
nocer y aceptar. Los nuevos soeios re- 
suelven modificar la cláusula quinta del 
contrato original, que queda así: La ad- 
ministración, fiscalización y dirección de 
los negocios sociales estarán a cargo del 
socio Víctor Alcalay quien por el pre- 
sente y de conformidad con la ley 11.645 
queda instituido en calidad de ¿érente 
y en consecuencia sólo don Víctor Al- 
calay podrá obligar y representar válida- 
mente a la sociedad. — También éste 
tendrá el uso de la firma social y fir- 
mará con la suya individual precedida 
del rubro social adoptado. — La séptima 
qué queda así: De las utilidades reali- 
zadas y líquidas se destinará el 5% 
para fondo de reserva legal, distribuyén- 
dose el excedente entre los soeios en 
proporción al capital aportado. En igual 
proporción serán soportadas las pérdidas 
si las hubiere. Quedan firmes las res- 
tantes cláusulas que ño se modifican 
por el presente; todo según documento 
privado de fecha 2 de octubre de 1950. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Luis C. Benítez Cruz, secretario. 

$ 80.— e.27|10-N«29.246-v.3|ll|50 



CASA ZABALA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Dr. Carlos J. Varangot, Secretaría del 
Dr. Alberto Zambrano, se hace saber por 
el término de cinco días el siguiente 
edicto: 



Entre los Señores Niceto Rubio, espa- 
ñol, casado, de cincuenta y un años de 
edad, domiciliado en la calle Félix Lora 
cincuenta, segundo piso; Modesto Rubio, 
español, casado, de cuarenta y nueve 
años de edad, domiciliado en la calle 
Ramón L. Faleón un mil cuatrocientos 
cincuenta, primer piso, departamento 
"D"; Gregorio Prior, español, casado, de 
cincuenta años de edad, domiciliado en 
la calle José María Moreno veintiocho, 
sexto piso; Eloy López . Salas, español, 
casado, de cuarenta y cinco años de 
edad, domiciliado en la calle Carlos Pe- 
Hegrini ciento cincuenta y cinco; Maria- 
no Ibáñez,. español, casado, de cincuenta 
y cuatro años de edad, domiciliado en la 
calle Carlos Pellegrini ciento cincuenta 
y cinco; Alfredo Sopransi, argentino, ca- 
sado, de cuarenta, y tres años de edad, 
domiciliado en la calle Cangallo un mil 
ciento setenta y cinco; Eduardo Rodolfo 
Iglesias, argentino, casado, de treinta 
y ocho años de edad, domiciliado en la 
calle Cangallo un mil ciento setenta y cin- 
co: Aarón Perahia, argentino naturali- 
zado, casado, de cuarenta y ocho .años de 
edad, domiciliado en la callé Yatay sete- 
cientos cincuenta y nueve; Aaron Be- 
nesdra, griego, casado, de cuarenta y tres 
años de edad, domiciliado en la calle Ya- 
tay setecientos cincuenta y nueve e 
Isaac Benesdra, griego, casado, de trein- 
ta y nueve años de edad, domiciliado en 
la calle Yatay setecientos cincuenta y 
nueve, cada uno por su parte, han deci- 
dido ampliar, prorrogar y modificar par- 
cialmente el contrato de sociedad.de res- 
ponsabilidad limitada que, con la deno- 
minación de "Casa Zabala", ha sido for- 
malizado el quince de Diciembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho e inscripto 
en el Registro Público de Comercio el diez 
y seis de Febrero de mil novecientos cua-< 
renta y nueve, así como el contrato de 
cesión de cuotas de fecha veintisiete de 
Septiembre de mil novecientos cincuerta. 
Año del Libertador General San Martín, 
ante el Escribano de esta Capital C. A. 
Petraechi tal y como resulta de las cláu- 
sulas que a continuación exponen y que. 
para mejor constancia y claridad, inclu- 
yen en el texto íntegro del contrato des- 
tinado a reglar sus relaciones futuras, cu- 
yo texto es el siguiente: — Primero: Des- 
de el día primero de Julio de mil nove- 
cientos cincuenta, se continúa entre los 
comparecientes la sociedad comercial que 
gira bajo la denominación de "CASA 
ZABALA, SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA". — Segundo: 
La sociedad tendrá el asiento principal 
de sus negocios y domicilio en esta Capi- 
tal Federal, actualmente calle Esmeralda 
cien, sin perjuicio de poderlo trasladar 
y de instalar agencias o sucursales den- 
tro o fuera del territorio de la Repúbli- 
ca. — Tercero: a) El plazo de duración 
es de treinta años, contados desde el día 
primero de Julio de mil novecientos cin- 
cuenta, b) Sin embargo, cualquiera d« los 
socios podrá exigir le sea permitido su 
retiro anticipado de la sociedad, el día 
treinta de Junio de mil novecientos se- 
senta o el día treinta de Junio de mil no- 
vecientos setenta, cuya decisión deberá 
comunicar por. medio auténtico a los de- 
más socios perentoriamente seis meses 
por lo menos antes de las fechas indica- 
das, c) Independientemente de esta cir- 
cunstancia, cualquiera de los soeios podrá 
requerir a los demás le sea permitido su 
retiro anticipado de la Sociedad, des- 
pués del treinta de Junio de mil nove-, 
cientos"' cincuenta y cinco, lo cual será 
decidido por el procedimiento de votación 
detallado en el artículo décimo segundo 
del presente, sin recurso, d) En cualquie- 
ra de los dos casos b) y c), la decisión 
producirá efectos a los seis meses de 
adoptada y la parte del socio saliente 



será calculada según la prorrata del -úl- 
timo balance aprobado, "abonándosele en 
cuatro, cuotas semestrales iguales, con 
más el siete por ciento anual de interés, 
e) Los socios podrán decidir la disolución 
anticipada de la sociedad en cualquier 
momento, por el setenta y cinco por cien- 
to de los votos, como lo indica el artículo 
décimo segundo. — Cuarto: El objeto 
de la Sociedad será comerciar en "Ar- 
tículos generales para hombres, señoras 
y niños" prosiguiendo los negocios de la 
Sociedad que se continúa, pudiendo ade- 
más dedicarse a la fabricación, importa- 
ción, exportación, compra y venta de esos 
y de toda clase de artículos para el ho- 
gar; ampliando las secciones o creando 
las nuevas que crean oportunas. A tales 
fines, la Sociedad, con respecto a los bie- 
nes muebles, inmuebles, semovientes, cré- 
ditos, títulos y acciones, podrá: a) Ad- 
quirirlos, venderlos, cederlos, permutarlos, 
hipotecarlos, gravarlos o darlos en pren- 
da, b) Tomar y dar bienes muebles e in- 
muebles en arrendamiento o sublocaeión. 
c) Depositar dinero, títulos, cheques, le- 
tras, pagarés u Otros documentos o valo- 
res al cobro, en custodia, en cuenta co- 
rriente, en caja de ahorro, en plazo fijo 
o en cualquier otra forma, en poder de 
particulares,. Sociedades o Bancos inclu- 
sos el Central de la República Argentina, 
y los de la Nación Argentina, de Crédito 
Industrial, Hipotecario Nacional o Pro- 
vincia de Buenos Aires, pudiendo retirar 
esos depósitos y otros que llegaren a exis- 
tir, d) Efectuar o solicitar préstamos, 
créditos o descuentos a las Instituciones 
nombradas o a particulares, girar en des- 
cubierto contra los mismos con o sin ga- 
rantías, e) Solicitar de los Poderes Pú- 
blicos del país y del extranjero, marcas 
de fábrica y de "comercio, patentes de in- 
vención, renovarlas, transferirlas, ceder 
y adquirir el derecho a su explotación, 
comprarlas, venderlas, abandonarlas y 
cancelarlas, f) Aceptar y otorgar o con- 
ferir consignaciones, mandatos, agencias 
representaciones; tener participación 
accidental' o permanente en Empresas o 
Sociedades industriales o comerciales,, 
sean anónimas, en comandita,- colectivas 
o de responsabilidad limitada, aportando 
todo o parte del capital e interviniendo 
a ese efecto en su constitución o adqui- 
riendo esa participación con posteriori- 
dad, g) Concurrir a licitaciones o rema- 
tes públicos de cualquier naturaleza y con 
cualquier objeto. Esta enumeración no es 
taxativa y la Sociedad podrá realizar 
todos los actos, gestiones y diligencias 
que se vinculen directa o indirectamen- 
te con los objetos de la misma. . — Quin- 
to: El capital social está constituido por 
la suma de dos millones doscientos cin- 
cuenta y un .mil pesos moneda nacional, 
dividido en dos mil doscientas cincuenta 
y una cuota de un mil pesos cada una y 
corresponde a los soeios en la siguiente 
proporción: Señores Niceto Rubio, Modes- 
to Rubio, Gregorio Prior, Eloy López Sa- 
las, Mariano Ibáñez, Alfredo Sopransi 
y Eduardo Rodolfo Iglesias: doscientas 
cincuenta cuotas cadauno; Señores Aaron 
Perahia, Aaron Benesdra e Isaac Benes- 
dra: ciento sesenta y siete cuotas cada 
uno. — Sexto: El capital social es apor- 
tado ppr los socios en la siguiente for- 
ma: Los Señores Niceto Rubio, Modesto 
Rubio y Gregorio Prior, íntegramente 
con las cuotas que ya tienen, según re- 
sulta de los contratos referidos en el acá- 
pite del presente. Los demás socios, con 
cincuenta cuotas que cada uno tiene ya, 
según resulta de los contratos aludidos 
en el párrafo anterior y además: los 
Señores Eloy López Salas, Mariano Ibá- 
ñez, Alfredo Sopransi y Eduardo Rodol- 
fo Iglesias, ciento- seis mil quinientos pe- 
sos moneda nacional que cada uno aporta 

en efectivo en este acto; los Señores 
Aaron Perahia, Aaron Benesdra e Isaac 
Benesdra, cincuenta mil pesos moneda 
nacional que cada uno aporta en efectivo 
en. este acto; y el saldo todos ellos, tam- 
bién en efectivo, cuando se lo requieran 
los gerentes, dentro del plazo máximo 
de dos años. — Séptimo: La Administra- 
ción de la sociedad y el uso de la firma, 
con la designación de gerentes, estarán a 
cargo de los Señores Modesto Rubio, 
Niceto Rubio, Gregorio Prior, Eduardo 
Rodolfo Iglesias, Isaac Benesdra y Eloy 
López Salas, quienes actuarán en todos los 
casos de la siguiente manera: uno cual- 
quiera de los Señores Modesto Rubio, Ni- 
ceto Rubio o Gregorio Prior, conjunta- 
mente con uno cualquiera de los Señores 
Eduardo Rodolfo Iglesias, Isaac Benes- 
dra o Eloy López Salas. Tínicamente para 
el endosoo de cheques, giros u otros do- 



cumentos, a los efectos de su depósito ea 
cuentas baneariás de la sociedad, basta- 
rá la firma de uno cualquiera de ios ge- 
rentes. La firma social deberá destinarse 
exclusivamente a los fines de la sociedad, 
no pudiendo ser usada en negocios o asun- 
tos ajenos a la misma, ni para garantía 
"de obligaciones de terceros. Para cumplir 
los fines de la sociedad y en la forma 
antes expuesta, los gerentes podrán -.rea- 
lizar todos los actos y contratos que au- 
toriza la ley, incluso los comprendidos 
en el artículo un mil ochocientos ochenta 
y uno del Código Civil. — Octavo: Los 
gerentes Señores Niceto Rubio, ' Modesto 
Rubio. y Gregorio Prior están obligados a 
prestar su trabajo personal en la adminis- 
tración y atención de la sociedad para 
su buena marcha y progreso, estándoles 
prohibido intervenir e 11 cualquier otro ne- 
gocio, sea o no análogo a lps.de la socie- 
dad. Sólo podrán continuar particularmen- 
te o por sociedades constituidas con rn- 
teríoridad al quince de Diciembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, los negocios 
ya emprendidos. Los demás gerentes go- 
zarán de libertad para dedicarse a cual- 
quier otra ocupación, aún en negocios ana-» 
logos a los de la sociedad. — Noveno: 
Los gerentes no tendrán asignación men- 
sual, pero en cualquier momento en que 
se considere oportuno, los socios podrán 
decidir fijarles una retribución con cargo 
a gastos generales. — Décimo: A los 
efectos de lo dispuesto por el artículo 
once de la Ley once mil seiscientos cua- 
renta y cinco, se estipula que los socios no 
se obligan al aporte de cuota adicional al- 
guna, en ningún caso. — Décimo Pri- 
mero: Anualmente, el último día hábil 

del mes de Agosto, se llevará a efecto 
un inventario general y balance, de acuer- 
do a las normas legales y reglamentarias 
vigentes. De las utilidades líquidas se 
apartará un cinco por ciento, hasta lle- 
gar al diez por ciento del capital social. 
Enseguida se distribuirá veinticuatro 
mil pesos moneda nacional a cada une de 
los gerentes, o una suma menor propor- 
cional si no alcanzara, cuyo derecho no 
será acumulativo de un ejercicio a otro. 
El remanente "de utilidades, así como las 
pérdidas, corresponderán a los socios en 
la proporción siguiente: once por «iento 
a cada uno de los Señores Niceto Rubio, 
Modesto Rubio, Gregorio Prior. Eloy T ó- 
pez Salas. Mariano Ibáñez, Alfredo So- 
pransi y Eduardo Rodolfo Iglesias: vein- 
titrés por ciento en conjunto, a dividir 
por partes igua^s, a los Señores Aaron 
Perahia, Aaron Benesdra e Isaac Benes- 
dra. — Décimo Segundo: Los socios se 
reun'rán todas las veces que cualquiera 
de ellos lo solicite con cinco días de an- 
ticipación. Se considerarán válidas las 
notificaciones dirigidas a los domicilies in- 
dicados en el artículo décimo noveno del 
presente. Los balanees anuales serán 
remitidos a los mismos domicilios y se 
considerarán aprobados si no se formula 
observación a su respecto por medio au- 
téntico dentro de los treinta días de la 
fecha de su envío. En otro caso, los ba- 
lances serán aprobados por el voto de la 
mitad más uno de las cuotas de eapi+al. 
Todas las demás resoluciones, incluso na- 
ra el nombramiento o remoción de geren- 
tes y retiro anticipado de socios y disolu- 
ción anticipada, artículo tercaro, se 
adoptarán por el voto de setenta v cinco 
por ciento de las cuotas de capital. Para 
cualquier modificación del presente con- 
trato, se requerirá la unanimidad de votos 
de todos los socios. — Décimo. Tercero: 
La cesión de- cuotas sociales se regirá 
por lo dispuesto en el artículo doce de 
la Ley once mil seiscientos cuarenta v cin- 
co. Con respecto a la cesión hereditaria 
se aplicará la misma disposición . lesral: 
no obstante, en el. caso de que la sociedad 
o* los socios ejercitaran la opción lesral 
de adjudicarse las cuotas del socio fa- 
llecido, se estipula desde ya que los he- 
rederos tendrán derecho a particinar en 
las utilidades,, de la sociedad durante 
cinco años, contados desde el deceso de 
su respectivo causante. Para gozar de 
este derecho, las personas indicadas de- 
berán mantener depositado en la socie- 
dad el importe de sus haberes por capi- 
tal, hasta la extinción del plazo «.ludi- 
do. Si los herederos no desearen ejerci- 
tar este derecho, recibirán el importe 
que les correspondiera en cuatro cuotas 
semestrales iguales, contadas desde la 
fecha de la cesión, con más interés' del sie- 
te por ciento anual. En cualquier caso 
de transferencia hereditaria, los here- 
deros no tendrán derecho para aumentar 
el número de sus cuotas, sea por compra 
a terceros, adjudicación de cuotas de so- 
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sios o ampliación de capital,: salvo reso- 
lución adoptada por el voto de retenta 
y cinco por ciento de las cuotas ds capi- 
tal. — Décimo Cuarto: lia caso le diso- 
lución-, la sociedad será liquidada por los 
gerentes, si los socios no adoptan una 
Tésolución distinta, por el procedimien- 
to del artículo décimo segundo del pre- 
sente. La venta en block del "activo y 
pasivo, del activo o de una parte sustan- 
cial dé él, sólo podrá decidirse por una- 
nimidad de votos de los socios. — Dé- 
cimo Quinto: En cualquier momento en 
que se llegue a producir una pérdida del 
cuarenta por ciento del capital, cual- 
quiera de los socios podrá exigir la diso- 
lución anticipada de la sociedad. — Dé- 
cimo Sexto: Ningún valor de llave, 
marcas, enseña u otro nominal será com- 
putado en el balance a los efectos íe la 
disolución parcial, retiro de socios o 
transferencia por actos entre vivos o dé 
última voluntad. Tales valores serán con- 
siderados únicamente en caso de disolu- 
ción total. — Décimo Séptimo: En caso 
dé remoción de los gerentes Señores Mo- 
desto Rubio, Niceto Rubio o Gregorio 
Prior, la sociedad deberá asignarles un 
eárgo administrativo con remuneración 
mínima de dos mil pesos mensuales, 
mientras conserven su capacidad al res- 
pecto, — Décimo Octavo: Cualquier di- 
ferencia que surgiera entre los socios con 
motivo de la interpretación o ejecución 
de este contrato, ya durante la vigencia 
de la sociedad, como en su disolución, li- 
quidación o parición, será resuelta por 
arbitros,, designados conforme a las dis- 
posiciones de? Códia-o de Comercio. — 
Décimo Noveno: Para todos los efectos 
del presente, incluso intervención judi- 
cial, las partes constituyen los domicilios' 
especiales indicados al comienzo del pre- 
sente, cuyos domicilios sólo podrán cam- 
biarse por medio de telegrama colacionado 
dirigido a la sociedad. — Vigésimo: Que- 
da sin valor ni efecto alguno toda cláu- 
sula o disnosieióa anterior no inclu'da 
en, el presente. De conformidad, se firma 
en un solo ejemplar, que queda en poder 
del Señor Aaron Pernea para su inscrip- 
ción en el ' Registro Público de Comer- 
cio, en Buenos A^res. a los cuatro días 
del mes. de Octubre de mil novecientos 
cincuenta, Año del Libertador General 
San Martín. — N. Rubio. — A. Sopran- 
si — M. Rabió. — Eduardo R. Iglesias. 
■-^- G. Prior. — A. Perahia. — Eloy Ló- 
pez — Aaron Benesdra. — M. Ibáñez. 
— - Isaac Benesdra. — Buenos Aires, 20 
¿e Octubre de 1950. ("Enmendado: Bue- 
nos, val el. Año del Libertador General 
San Martín. — Alberto Zarnbrano, secre- 
tario. 
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CADECA INTERNACIONAL 

; Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital Federal N« 7, Doc- 
tor Luis Alberto Palacio, Secretaría a 
«argo del autorizante, se hace saber por 
el término de e'nco días el siguiente 
edicto: 

- jv 1.239. — Primer Testimonio: Escri- 
tura Número Cuatrocientos Ochenta y 
Seis. — En la Ciudad.de Buenos Aires, 
Capital de ¡a República Argentina,, a 
diez de oetubre de mil novecientos cin- 
cuenta, Año del Libertador General San 
■Martín, comparecieron ante mí - Escriba- 
no Público y testigos que al final firman 
los señores don Eduardo Eugenio Vion- 
net, de estado casado, argentino, domi- 
ciliado en la calle flor da número ciento 
sesenta y cinco,' noveno piso, escritorio 
novecientos siete, don Adolfo Mantecón, 
de estado casado, argentino, domiciliado 
en la calle Santa Fe número dos mil 
ciento ochenta y tres y don Guillermo 
Silveira Anthony, de estado casado, uru- 
guayo, domiciliado en la calle Aráoz nú- 
mero dos rn.il quinientos cincuenta, piso 
primero, departamento C, todos los com- 
parecientes personas mayores de edad, 
vecinos hábiles y de mi conocimiento, 
doy fe, como de que los tres comparecen 
por derecho propio y el señor Guillermo 
Silveira Anthony lo hace además en nom- 
bre y representación de don Richard 
Stanley Lowe, de estado casado, norte- 
americano, domiciliado en esta Ciudad, 
calle Bolívar número ciento sesenta a 
mérito del poder especial que éste le 
otorgó con fecha veintidós de septiembre 
del corriente año por ante el Escribano 
de la Ciudad de La Plata don Eduardo 
B. Pondé que en testimonio me exhibe 
y copiado 1 íntegramente es del siguiente 
tenor:" "Primer Testimonio. Escritura nú- 
mero quinientos siete. En la Ciudad de 
La Plata, Capital de la Provincia de 
Buenos A'res, a veintidós de Septiembre 
del Año del Libertador General San Mar- 



tin, mil novecientos cincuenta, ante mí 
Escribano Público autorizante y testigos 
que nombraré y suscriben, comparece: 
Don Richard Stanley Lowe, que acostum- 
bra a firmar: "Richard S.Lówe". norte- 
americano, mayor de edad, piloto aviador, 
casado en primeras nupcias con doña Lau- 
ra Clara Bowey, domiciliado en la Gale- 
ría Güemes, noveno piso, escritorio no- 
venta y siete, Capital Federal, hallándose 
de tránsito aquí, persoga hábil y de mi 
conocimiento . doy fe, como de que di- 
ce: Que confiere poder especial a fa- 
vor de don Guillermo Silveira Antho- 
ny, para, que actuando en su nombre y 
representación, pueda constituir, prorro- 
gar, d solver, dividir o liquidar socieda- 
des anónimas, de responsabilidad limita- 
da, colectivas, en comandita, comunes o 
por acciones, de capital e industria y 
de cualquier naturaleza, con facultad pa-' 
ra suministrar sus aportes de eapital en 
dinero, efectos y acciones, reglar las 
condiciones para su constitución,^ reno- 
vación, disolución, división y liquida- 
ción, adquirir, suscribir o enajenar ac- 
ciones de compañías, representar al otor- 
gante en asambleas o directorios en que 
tenga interés o parte, desempeñar car 
gos de Director, Síndico, Liquidador, Ge- 
rente o cualquier otro, perciba dividen- 
dos o utilidades y dé recibos y si necesa- 
rio fuere, presente ante, los Tribunales, 
superiores e inferiores de cualquier fuero 
y jurisdicción que sean ejercitando por sí 
o por medio de apoderados- las acciones 
pertinentes, como actor o demandado o en 
cualquier otro carácter, con facultad pa- 
ra presentar escritos, títulos y toda cla- 
se de documentos y testigos, recusar, pro- 
mover o contestar demandas de cualquier 
naturaleza y reconvenir, asistir a juicios 
vérosles y al cotejo de documentos, fir- 
mas y letras o a exámenes periciales, 
interpelar, declinar o prorrogar jurisdic- 
ciones, poner o absolver posiciones y pro- 
ducir todo género de pruebas e informa- 
ciones, interponer o renunciar recursos o 
derechos adquiridos en virtud de pres- 
cripciones u otras causas, oponer o inte- 
rrumpir prescripciones, comprometer las 
causas en arbitros o arbitradores, tachar, 
transigir o rescindir transacciones,, pres- 
tar o diferir juramentos, pedir embargos 
preventivos o definitivos e inhibiciones y 
sus levantamientos, desalojos y lanza- 
mientos, conceder esperas o quitas y 
acordar términos, nombrar -o consentir 
el nombramiento de administradores y 
toda clase de peritos y funcionarios, 
hacer, aceptar, o rechazar consignaciones 
en pago y oblaciones, prestar o exigir 
fianzas, cauciones, arraigos y demás ga- 
rantías, solicitar devolución de documen- cinco, p'so noveno, escritorio número 



cuya denominación está constituida por 
las siglas de Compañía Argentina de" 
Cargas Aéreas Internacional. — Segunda: 
La sociedad tiene por objeto principal 
él transporte de carga aérea de o a cual- 
quier punto del país o del extranjero 
y toda otra actividad contemplada en ,1a 
Reglamentación de Trabajo Aereo vigen- 
tes y en las modificaciones que pudie- 
ran surgir en el futuro. — Para llenar 
sus fines, podrá la sociedad realizar por 
intermedio de sus representantes todos los 
actos jurídicos autorizados por la ley, 
incluso los mencionados en el artículo mil 
ochocientos ochenta y uno del Código 
Civil, y entre ellos adquirir por cual- 
quier título legal, en el país o en el ex- 
tranjero toda clase de bienes muebles o 
inmuebles; recibirlos en pago, enajenarlos 
y permutarlos; constituir, aceptar, trans- 
ferir y extinguir prendas, hipotecas y 
todo derecho real; dar o tomar bienes en 
locación y sublocación; entregar o recibir 
en deposito, sumas de' dinero, mercade- 
rías o efectos de eomereio; tomar, com- 
prar, librar o vender giros; operar so- 
bre títulos y efectos públicos o papeles 
de comercio y celebrar todo género de con- 
tratos sobre muebles p inmuebies siempre 
que se relacionen con el objeto social; 
formar sociedades principales o subsidia- 
rias, combinaciones u otra comunidad de 
intereses con otras sociedades, firmas o 
personas, domiciliadas dentro o fuera de 
¡a República, incluso suscribir tota! o 
parcialmente su eapital y a estos efectos 
llevar a cabo cualquier arreglo con res- 
pecto á la armonía de intereses y la coope- 
ración de administración; operar con 
bancos oficiales y particulares, incluso el 
de' la Nación Argentina, de la Provincia 
de Buenos Aires, e Hipotecario Naciinal, 
firmar cheques y pagarés, descontar do- 
cumentos, obtener créditos en descubier- 
to; solicitar privilegios y concesiones a 
los. Gobiernos Nacionales, Provinciales o 
Municipales o autoridades correspondien- 
tes a. cualquier país a los . efectos de fa- 
cilitar, ayudar o proteger a cualquiera 
de los objetos de esta Sociedad. — La 
especificación que precede es enunciati- 
va y rio limitativa, pudiendo la Sociedad 
celebrar en * general todos los actos y 
contratos que directa o indirectamente 
tiendan a favorecer su desarrollo o pue- 
dan convenirle, siempre que se relacio- 
nen con los objetos, sociales. — Tercera: 
El plazo de la Sociedad será de tres años, 
pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo 
entre los socios. — Cuarta: El domi- 
cilio legal de la sociedad se.-á la ciu- 
dad de Buenos Aires, actualmente en la 
calle Florida número ciento sesenta y 



tos y compulsas de libros, solicitar quie- 
bras y concursos civiles, asistir a juntas 
de acreedores,, verificar u observar cré- 
ditos y su graduación, pedir rehabilitacio- 
nes. Igualmente faculta a su mandata- 
rio para Otorgar y firmar todas las: es-, 
crituras e instrumentos públicos y pri- 
vados que . fueren necesarios para eje- 
cutar los actos enumerados precedente- 
mente, con los requisitos propios de la 
naturaleza de cada acto o contrato y las 
cláusulas o condiciones especiales que su 
mandatario pactare con arreglo a derecho, 
realizando en fin, todos los demás actos, 
gestiones y diligencias .'■ que, hallándose 
virtialmente comprendidos dentro de la 
naturaleza de este mandato, sean condu- 
centes al mejor desempeño' de] mismo. — 
Leída que le fué, ratifica su contenido 
y firma junto con los testigos presen- 
ciales del acto que lo son don Pedro Ver- 
né.ngo y doií Héctor P. Ratto, vecinos, 
hábiles, mayores de edad y de mi cono- 
cimiento, doy fe. Esta escritura sigue 
a la número quinientos seis, otorgada 
en este Registro a mi cargo con fecha 
de hoy. Richard S. Lowe. Tgo.: Pedro 
Vernengo. Tgo.: H. P. Ratto'. — Hay 
un sello. Ante mí: Eduardo B, Ponde. 
Concuerda con su matriz, doy fe. — Pa- 
ra el apoderado expido este testimonio 
en dos sellos de dos pesos moneda na- 
cional, cada uno números: un millón se- 
tecientos nueve mil cuatrocientos noven- 
ta y tres y el presente que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Sobrerraspado: Síndico - ejecutar. Vale. 

Eduardo B. Ponde Hay un sello".' Es 

Copia Fiel doy fe y los comparecientes 
dicen: Que han resuelto constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada que 
se regirá por las disposiciones de la Ley 
once' mil seiscientos cuarenta y cinco 
y las cláusulas siguientes. — Primera: 
Queda constituida entre los señores don 
Eduardo Eugenio v Vionnet, don Adolfo 
Mantecón, don Guillermo Silveira ' An- 
thony y don, Richard Stanley Lowe, una 
sociedad de Responsabilidad Limitada 
que girará bajo la' denominación de "CA- 
DECA. INTERNACIONAL SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" 



novecientos siete, pudiendo establecer su 
cúrsales o representaciones en cualquier 
parte del país o del extranjero. — Quin- 
ta: El capital social lo constituye la su- 
ma de cien mil pesos moneda nacional 
dividido en doscientas cuotas de quinien- 
tos pesos cada una, suscriptas en la si- 
guiente proporción: el socio don Eduardo 
Eugenio Vionnet setenta cuotas o sean 
treinta y cinco mil pesos; el socio don 
Adolfo Mantecón cuarenta cuotas o sean 
veinte mil pesos, el socio don Guillermo 
Silveira Anthony, cincuenta cuotas o 
sean veinticinco mil pesos y el socio 
don Richard Stanley Lowe cuarenta cuo- 
tas o sean veinte mil pesos. — Las cuo- 
tas suscriptas se integran en dinero efec- 
tivo en un cincuenta por ciento debiendo 
el resto integrarse a medida , que los 
negocios sociales lo requieran. — - Sexta: 
La administración y dirección de la So- 
ciedad será ejercida por el socio don 
Eduardo Eugenio Vionnet en el carácter 
de Gerente con la amplitud de facultades 
que le acuerda la Ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, con la única 
Umitac'ón de que para la firma de che- 
ques, pagarés y operaciones b'ancarias 
de crédito se requiere la firma del Ge- 
rente conjuntamente con la de cual- 
quiera de los otros socios. En ejerci- 
cio de sus funciones el gerente podrá eje- 
cutar todos los actos y contratos que 
constituyen el objeto de la sociedad y que 
se han enumerado al principio pudiendo 
otorgar poderes y firmar toda?-**la3 escri- 
turas e instrumentos públicos o privados 
que fueren necesarios para cumplir- ios 
fines de la soc edad. — Séptima: Anual- 
mente el reinta y uno de enera se prac- 
ticará un balance e inventario genera] 
de los negocios sociales. Se- tomará co- 
mo base en la formación de los balan- 
ces las- disposiciones establecidas por la 
Dirección General Impositiva. De las 
utilidades líquidas se destinará el cinco 
por ciento para formar el fondo de re- 
serva legal hasta -integrar el diez por 
ciento del capital social y toda «'otra 
reserva que los socios decidieran hacer 
con motivo del cumplimiento de la leyes 



ficio neto será distribuido eiitrs los socios 
en proporción al eapital aportado. — 
Las pérdidas si las hubiere' ¿eran sopor» 
tadas en idéntica proporción," : — ■ Oc- 
tava: El balance y. la cuenta ¡V ganancias 
y pérdidas del ejercicio ; seran puestos 
a consideración de los socios per el rérnú- 
no de qumee días a contar de la fecha 
de su terminación, vencido este plazo 
sin observación se dará por aprobado. — ■ 
Novena: Las cuotas suscriptas ño podrán 
ser cedidas por ninguno de los socios 
a terceros extraños a la sociedad 
sin el consentimiento unánime d© 
los otros asociados. — Décima: el 
nombramiento y remoción de 'os ge- 
rentes como todas , las , demás re- 
soluciones de los socios ; deberán asen» 
tarse en un libro de Actas y serán adop- 
tadas por simple mayoría de - votos, sal- 
vo los casos en que la ley exige ex* 
presamente una proporción mayor. — Se 
computará un voto por cadl cuota de ca- 
pital. — Décima Primera: En caso de 
fallecimiento de alguno de los socios la 
sociedad . continuará sus operaciones y 
los herederos legales del fallecido se 
incorporarán a 1a soeiedad en las misma» 
condiciones de socio que ei causante, 
pero deberán, unificar su representación 
ante la misma. — Décima Segunda: :En 
caso de disolución de la sociedad la li- 
quidación y partición se practicará en 
la forma preseripta por los artículos cua- 
trocientos treinta y cuatro y siguientes 
del Código de Comercio quedando desde 
ya designados liquidadores todos los so- 
cios quienes deberán actuar en forma 
conjunta dos cualesquiera de ellos. — • 
Décima Tercera: Queda expresamente es- 
tablecido entre los socios que para el caso 
de disolución de la sociedad se reconoce 
como de propiedad exclusiva al socio Gui- 
llermo Silveira Anthony, la denomina- 
ción de "Cadeca Internacional" pudien- 
do continuar .con ella los mismos ' nego- 
cios de esta sociedad. Bajo las cláusulas 
que anteceden las partes dejan formali- 
zado el contrato de sociedad de "Ca- 
deea Internacional" Sociedad de Respon-, 
sabilidad Limitada, a cuyo fiel cumpli- 
miento se obligan conforme a derecho. — ■ < 
Leída que les fué, se ratifican en su 
contenido, firmando junto con los testi- 
gos don Indalecio Ernesto Sánchez y 
don José Alberto Bello, vecinos, hábi- 
les, mayores de edad y de mi conoci- 
miento de lo que doy fe. — E. Vionnet, 
— G. Silveira Anthony. — A. Man- 
tecón. — I. E. Sánchez. — J. A. Be- - 
lio. — Hay un sello. Ante, mí: H. 
Barbosa Sarmiento. — Concuerda con 
bu matriz que pasó ante mí al folio 
numeró mil doscientos treinta y nueve 
del Registro ciento cincuenta y uñó a 
mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad 
Cadeca Internacional Soeiedad de Respon» 
sabilidad Limitada expido el presente tes- 
timonio en cinco sellos de dos pesos 
moneda nacional números: del un millón 
seiscientos cincuenta y un mil ochocientos 
uno al un millón seiscientos cincuenta 
y un mil ochocientos cinco, inclusive, 
que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento y en el Año del Li- 
bertador General San Martín. — Ricard» 
Eastman, secretario. 

| 600. — e.27|10-N? 29.193-y.3jll,5fl 



C.A.M.S.A. 

CARPINTERÍA ASERRADERO 

MADERA SUR ARGENTINA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez 3e Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
Doctor Carlos - Jorge Varangot, Secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

En Buenos Aires, a los veinte y tres 
(23) días de Septiembre de mil nove- 
cientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín, entre los señores 
Adolfo Remondini, soltero, Pedro Can- 
ción, soltero, Ludovico Remondini, .sol- 
tero, Arcángelo Reolon, casado, los cua- 
tro domiciliados en la localidad de Mar- 
tínez, calle Isidro Labrador N? 7S1, Ro- 
berto Gasparotti, casado, domiciliado en 
esta Capital, calle Avellaneda N« 4170, y 
Dr. Fausto o Fausto Ello Busacca, qua 
firma Fausto Busacca, soltero, domicilia- 
do en la calle Cabrera N? 4299 de esta 
ciudad, todos de nacionalidad italiana, 
mayores de edad y hábiles para con- 
tratar, quienes actúan en ..nombre ' pro^ 
pió, con excepción del Dr. Fausto o 
Fausto Elio Busacca, que lo hace tam- 
bién en -representación de su señor padre 
Dr. Aníbal Busacca, casado, y de su 
hermano Ing. Aldo Busacca, soltero, 
ambos de nacionalidad italiana y resi- 
dentes en Milán (Italia), de acuerdo 
a los mandatos generales otorgados a 



su favor por el Dr. Aníbal Busacca con 
sociales y de trabajo y el saldo o bene- escritura del día 5 de enero de-' 1949 
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PASIVO 



mSu. 



Depósitos por Cuenta y Orden del Banco | 
Central de lia República Argentina ...| 

Caja de Ahorros ¡ 1.333. 525. 07-1. SO 

Otros depósitos del público | 150.993.08 



Garantías Prendarias Recibidas | 

Títulos v otros valores | 

!- 

Garantías Prendarias Otorgadas \ 

Operaciones por Cuenta de Terceros | 

Valores en custodia | 



159.071.22 



1.333. 676. 067. 9í 



139. 07 1.213 



PASIVO 



Bi$n. 



m$n. 



Cuentas Diversas 



rOTAL DEL PASIVO ... 



24.386.875.64 



24. 396. 875.64 



| 1.396.932.000.-^- 



50.-! 



Pedio 0. líon.'uini. Presidente. — Francisco Cholvis, Gerente General interino. 
Aliñando I. de Marehis, Contador femoral. 

S E G- TJ E O S 



Cuentas do Resultado: 



Primas | ! 42.097.270.14 

Primas Clasificadas | 36.123.098.01: 

Primas a Clasificar i 5 .974. 178.13! 



A C T I V O 



Títulos, Acciones y Obligaciones i | 

Títulos Públicos de .Renta | 574.S00.— | 

Menos: Diferencia Cotización Títulos Públicos .. | 42.577.78| 



532.222.22 



Bienes Diversos | | 

Otras Cuentas ; ! 

Prima- a Cobrar i 1 853.649.06j 

Diversas |- 1.948.578.41] 

administración Centra! i 9 . 302. 9 ÍS.60J 



93. 679. 
105.176. 



TOTAL DEL ACTIVO 



Cuentas de Resultado: 

Retribución al Personal 

Otras 

Gastos de Administración 

Gastos de Explotación 

Devolución de Primas 



I3.731.07S. 



278 3 so. 
78 1 . 2S7 



158. 547. 81 | 

625. 189.28! 

250.35! 



Jiinorlizaeíones 



-> n. u . aciones y R e s c a ( e .« 



O') . i o / , 

.819.324. 

102.200 



TOTAL GENERAL 



| 18.772.028.29 



P ASI V O 



itufn. 



Cuentas Divc 
Reservas ... 



Legal 

Fluctuación de Títulos Públicos 
Reserva Previsión Seguros 



5(10. 



! 


3 . 709 


.185 


1 


3 . Olí 5 . 


736 


000 . —| 






280.52! 






157.201 







Con destino especia!: 

Reservas Matemáticas . . • 
Reserva Riesgos en Curso 



II .OS-t 
997 



.787.071 
.511 .42¡ 



TOTAL DEL PASIVO 



| 7. 384. 021. i 



Cuentas de Resultado: 



intereses y Comisiones 
Renta de Títulos . . 
Intereses Diversos 



ISA 



933.— 
656 . 63 



Primas •«• 

Primas Clasificadas 
Primas a Clasificar 



10 . VIO 
765 



016.08 



TOTAL GENERA I 

SEGURO DEL PERSONAL DEL ESTADO 
Seeuro de Vida Obligatorio 



1197.580.6; 



II 165. 17V 



■¿ i :kh. 
772.028. 
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A O T I V O 



I 



TOTAL GENERAL j 06.494.151.73 

1- ■ —— — 

Seguro de G-arantía 



A C T I V O 



I inín. 



| n¡.*n. 



Títulos. Acciones y Obligaciones | I 654 . 074 . 40 

Títulos Públicos de Renta j 710.500.— ¡ 

Aleñas: Diferencia Cotización de Titules Públicos j 50.425.54i 

i . . í 

Bienes D'n ersos ¡ I 12.049.75 

Oíras Cuentas ¡ ' i 4.204.021.24 

Rentas Devengadas a Cobrar | 6.216.88; 

Seguro de Vida Obligatorio ¡ 4 . 257 . 804 . 36! 

TOTAL DEL ACTIVO j I 4.030.745.45 

Cuentas de Resultado: | 1 

f i 

Retribución a) Personal ■ j [ s6.o3.í.<>4 

Otras I [ 2.387.23 

Gastos de Administración ! 2.387.23! 

I- 1 

Amortizaciones | 3 . u03 . 07 

TOTAL GENERA í | 5 . 023 . 229 93 



P A S 1 V O 



i man. 



Cuentas Diversas | 1 424. 97 

Reservas I [ 2. 0-11.631. 71 

Reserva Rieseo- en Curso ' 1 .387.5-19 .33! 

i I 

Con dos ! i n o especial: , ( j 

Pondo para Cubrir Quebrantos Excedentes de Ga- | | 

rantía ! 654. 102.38) 

¡ i ,_ 

TOTAL DEL PASIVO | | 2.0 12.076.68 

I ¡ 

Cuentas de Resultado- | | 

i 1 

l i 

Intereses y Comisiones . . .- | 15 . 307 . 84 

Renta de Títulos Públicos | 15.867.84! 

I i 

Prima- ' i 2.747.251.34 

Saldo ¡ 218.034 .13 

| __ 

TOTAL GENERAL | 5.023.229 £>» 

| 

I.vdro .1. Ponaiini, Presidente — Francisco Cbolvis, General Genera] Interino. 
Aunando I. de Marehis, Contador Genera!. 

e.27¡il-N« 3.731 s!p.p.-v.27!l 1|50 



. NUEVOS 

sICTCIS 



E SOCIEDADES E 



s»n 



'Uil^Ab^ 



4 1» 



rLIftHTADA 

LEY 11.645 



•O" 



Bienes Di versos ¡ 

Otras Cuentas . I 

Primas "Vencidas a Cobrar | 1.270 452.66 

Diversas I 9.250.206.17 

Administración Central j 40.215.549.21 

TOTAL DEL ACTIVO . . . j 
Cuentas de Resultado: | - 

¡ 

Retribución al Personal • I 

Otras" ! 

Gastos de Administración | ICO. 15o. 52 

Gastos de Explotación ¡ 9.333.78 

Devolución por Siniestro de Primas Adelantadas) 53.927.20 

i 

Amortizaciones ■ 

TOTAL GENERAL , 



29.700 24 
50. 730. 268.01 



50.765.968.28 



1.185.771.02 

14.334.977.80 

172.410.50 



35.018.12 



66.494.151.78 



"COMPAÑÍA DE INSTALACIONES 
GENERALES DE OBRAS C. I. G. O. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El señor duez de Comercio de la Ca- 
pital Federal Dr. Norberto Gowland 
Secretaría del autorizante, lince saber 
por el término de cinco días el siguien- 
te edicto: 

Contrato de Cesión de Cuotas de Ca- 
pital y Modificación de Contrato de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada: 
Entre los Señores Don Fernando Fothy, 
uruguayo, naturalizado, "usado, de 55 
años de edad, comerciante, domiciliado 
en la calle Paraguay No 3636, Don Si- 
món Eieznik, argentino, casado, de 30 
años de edad, Ingeniero Civil, domici- 
liado en la calle Lavable No 1943, piso 
lo, departamento N, ambos únicos so- 
cios de "COMPAÑÍA DE INSTALACIO- 
NES GENERALES DE OBRAS C. I. 
G. O., SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA'', con domicilio en 
!a calle Paraguay No 3630, Capital Fe- 



deral, e inscripta en el Registro Público 
de Comercio con fecha 23 de Julio de 
1947, bajo el No 1.003, al Folio 357, del 
Libro 12 de Contratos de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, y su modifi- 
cación de Contrato Social, inscripto en 
el Registro Público de Comercio con fe- 
cha 28 de Marzo del Año del Libertador 
General San Martín 1950, bajo el No 441, 
al Folio 283, del Libro 118 de Contratos 
de Sociedades de Responsabilidad Limi- 
tada, y Don Jorge Abraliam Kornblihtt, 
argentino, casado, comerciante, de 55 
años de edad, domiciliado en la calle Tu- 
eumán No 1687, Capital Federal, convie- 
nen en lo siguiente: Primero: El Señor 
Fprnando Fothy, vende, cede y trans- 
fiere sus quince (15) cuotas de capital 
de pesos moneda nacional En mil (m<j¡n. 
1.000.— ), cada una, que tiene suscrip- 
tas c integradas en l'j razón social "Com- 
pañía de Instalaciones Generales de 
Obras C. I. G. O. Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada", a los Señores Si- 
món Eieznik y .Jorge 'Abraltam Korn- 
biilitt, en la proporción de trece cuotas 
al Señor Rieznik v dos cuotas al Señor 
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Korablihtt. — Segundo: Dicha cesión y 
venía, se efectúa por ei precio tota] de 
veinticuatro mil pesos moneda nacional 
(m$n. 24.000. — ), que los compradores, 
abonan al vendedor. Señor Fernando 
Fotliy, en este acto, en dinero efectivo, 
en la proporción siguiente: tres mil dos- 
cientos pesos moneda nacional (m*n. 

3.300 ), por el Señor Jorge Abraliam 

.Kornblihtt, y veinte mil ochocientos 
pesos moneda nacional (mín. 20.800. — ) 
por el Señor Simón Rieznik, otorgándo- 
les el vendedor formal recibo y carta de 
pago. En el precio establecido, se inclu- 
yen todos los derechos y obligaciones 
que ei vendedor tiene en la Sociedad, 
a Ja fecha, inclusive las ganancias que 
le pudiesen corresponder hasta la fecha, 
que se transfieren a los compradores en 



al ad- 
Fothy 
adun- 
ia fe- 
tiene 
Cunr- 
.for.ee 



proporción a las euotyis de cnpil 
quiridas. — Tercero: El Señor 
api'ueba expresamente los actos 
lustra ti vos de la Sociedad hasta 
cha, dejando constancia que no 
derechos a reclamación alguna. — 
io: Los Señores Simón Eieznik y 
Kornblihlt, resuelven en consecuencia 
modificar las cláusulas tercera, cuarta 
y sexta del Contrato Social, las que 
quedan establecidas, para ei futuro, de 
la siguiente manera: Cláusula Tercera: 
El Capital Social queda establecido en 
la suma de Treinta mil pesos moneda 
nacional (m$n. .'10.000. — ). dividido en 
treinta (l!0) cuotas de mil peso* moneda 
nacional (m.*n. J.000. — ). cada una. sus- 
cripta e integradas totalmente en espe- 
cies por los socios en la proporción si- 
guiente: veintiocho (28) cuotas, o sean 
veintiocho mil pesos moneda nacional 
(m-ín. 28.00o. — ), por el Socio Señor Si- 
món líieznik, y dos (2) cuotas, c sean 
dos mil pesos moneda nacional (mín. 
2.000. — ). por el socio Señor Jorge Abra- 
liam Kornblihtt. — Cláusula Cuarta: La 
administración y gerencia de la Socie- 
dad, oslará a cargo del Señor Simón 
Rieznik. o de un apoderado con poder 
general o especial amplio otorgado .por 
el Señor Simón Rieznik, a quien le co- 
rresponderá el uso de la firma social, 
de la que también podrá usar dicho apo- 
derado si así !o especificare dicho poder, 
debiendo estamparse la 'denominación de 
la Sociedad con la indicación de la ca- 
lidad que invisten. — Cláusula Sexta: 
El día ül de Mayo de cada año, se prac- 
ticará un Balance General e Inventario, 
v las utilidades que resultaren se distri- 
buirán entro los socios, previa deduc- 
ción del o c /c (cinco por ciento) para 
rearma legal, hasta dar debido cumpli- 
miento al artículo 20 de hi Ley ll.fi I ó, 
v de las amortizaciones y de oíros fon- 
dos de previsión que se estime pruden- 
te efectuar, en la proporción siguiente: 
a Oon Simón líieznik ei noventa y cua- 
tro por ciento (04 <?'<■). y al señor Jorge 
Abralmm Kornbühtt. el seis por ciento 
(6 c ,'i). .Debiendo contribuir a las pérdi- 
da-;, si hubieren, en igual proporción. 
Comprometiéndose al fiel y estricto cum- 
plimiento do lo convenido, con arreglo 
a derecho, firman como acostumbran a 
hacerlo en 'a Ciudad de Bueno? Aires, 
a los 8 días de! mes de noviembre del 
Año del Libertador (¡enera! San Martín 
1950. 'Aunando Eothy. — J. A. Korn- 
blihtt. — S. Rieznik. — Bueims Aires, 
21. noviembre de .1950 Año del 
tador General San Martín. — 
Castro Walker. secretario. 
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COMBNAE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición de] Señor Juez de 
Comercio de esta Cap.it:>.] de la República 
Doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente edicto: 

Primer Testimonio. — Escritora Nú- 
mero Doscientos Ochenta y Cinco. — 
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina a. los seis 
días del mes de setiembre de mil nove- 
cientos cincuenta "Año del Libertador 
General San Martín''', ante mí el presen- 
te Escribano PúbHco y testigos a! final 
firmados, comparecieron los señores En- 
rique Jorge Estévez, casado, argentino, 
domiciliado en la calle Beauehef número 
cuatrocientos cuarenta y seis y don Fe- 
lipe Santiago Del Canto, soltero, argen- 
tino, domiciliado en la calle Bartolomé 
Mitre dos mil ciento cinco, ambos com- 
parecientes mayores de edad, vecinos, 
hábiles y de mi conocimiento doy fe, 
quienes dicen que han convenido en cons- 
tituir una sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la que se regirá por las cláu- 
sulas y condiciones que siguen: Primera: 
Con efecto retroactivo ai primero de agos- 
to dol corriente año, dejan constituida 
una Sociedad de Responsabilidad Limi- 



tada que se denominará "COMENAR. SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA", la que tendrá su domicilio 
en esta Capital, calle Tucumán cuatro- 
cientos quince o donde resuelva trasla- 
darlo posteriormente, — - Segunda: La 
sociedad tendrá por objeto: a) ejercer 
toda clase de representaciones y man- 
datos; b) realizar toda clase de negocios 
vinculados con la publicidad comercia! 
por si y en representación de terceros; 
c) constituir, integrar y formar parte 
de otras sociedades civiles o comerciales. 
— Tercera: La Sociedad se constituye 
por el plazo de Dos Años y Cinco Me- 
ses a partir del primero de agosto del 
corriente año. — Cuarta: El capital so- 
cial lo constituye la suma de A'einle 
y Cinco Mil Posos moneda nacional de 
curso legal, dividido en veinticinco cuo- 
tas de Mil pesos cada una, las que son 
suscriptas e integradas en la siguiente 
forma: Trece cuotas, que suscribe el 
señor Dol Canto y doce cuotas que sus- 
cribe el señor Estévez, de las que in- 
tegran ambos el cincuenta por ciento 
en dinero efectivo, en este acto y el 
cincuenta por ciento restante cuando 
los socios lo resuelvan. — Quinta: La 
sociedad será administrada y dirigida 
por dos gerentes que serán designados 
en la primera reunión de socios, los que 
podrán actuar conjunta, separada o al- 
ternativamente con todas las faculta- 
des que acuerda el artículo diez y seis 
de la I.oy once mi! seiscientos cuarenta 
y cinco y los incisos primero, segundo, 
tercero, cuarto, séptimo, noveno, décimo, 
undécimo, décimo segundo, décimo ter- 
cero, décimo cuarto, décimo quinto, dé- 
cimo sexto y décimo séptimo del artícu- 
lo mil ochocientos ochenta y uno del 
Código Civil y el artículo seiscientos 
ocho de! Código de Comercio. — Sexta: 
'todas las resoluciones sociales, serán 
tomadas por mayoría absoluta de cuo- 
tas, incluso la designación y remoción 
ríe gerentes, la disolución anticipada de 
la sociedad, el cambio de objeto de la 
misma y la aceptación de venta y trans- 
ferencia de las cuotas a terceros no so- 
cios. Para celebrar las reuniones de so- 
cios, cualquiera de ellos o los gerentes, 
citarán a los demás con cinco días de 
anticipación por telegrama colacionado 
en el domicilio constituido en este con- 
trato, podiendo realizarse las reuniones 
siempre que a ellas concurran la mayo- 
ría de las cuotas. — Séptima: Tanto los 
gerentes como los socios podrán hacer- 
se representar en su calidad de tejes, 
por mandatarios con poder especial sub- 
sisticmto siempre la responsabilidad de 
ios mandantes. — Octava: Se practicará 
un balance anual el día treinta y uno 
de diciembre de cada año, y deducido 
el cinco por ciento para ei fondo de re- 
serva legal, hasta que alcance el diez 
por ciento del capital, el resto de las 
utilidades se distribuirá en proporción 
a las cuotas suscriptas y si hubiese pér- 
didas, serán soportadas en la misma 
proporción. En ningún caso, los socios 
gerentes: percudían sueldos, siendo to- 
dos los retiros que se efectúen a enema 
de utilidades. — Noveno: En caso de 
muerte de uno de los socios, la sociedad 
continuará con los herederos del socio 
fallecido, que ingresaran a la sociedad 
unificando personería. En caso de trans- 
ferencia de cuotas, éstas deberán ser 
vendidas al valor (pie surja del último 
balance realizado y en caso que -no se 
hubiese practicado balance anterior a 
su valor nominal. — Décima: En caso 
de que este contrato diera lugar a di- 
vergencias durante su vigencia,- su diso- 
lución o nulidad, éstas serán dirimidas 
por amigables componedores a designar- 
se uno por cada parte y el tercero de 
común acuerdo o por el Juez de lo Civil 
en turno, en el momento que deba ha- 
cerse la designación, pedirlo que podrá 
ser formulado por cualquiera de los ar- 
bitros. Para rpie la paite esté obliga ¡a 
a constituir Tribunal Arbitral, bastará 
que la otra, considero llegada la opor- 
tunidad, lo que hará conocer por tele- 
grama colacionado, en el domicilio cons- 
tituido. Cuando cualquiera de las par- 
tes no designara su arbitro dentro de 
los quince días de notificada, resistién- 
dose implícitamente a ¡a constitución de! 
tribuna!, el Juez de Comercio en turno 
convocará a las pintes ante la sola fie- 
manda de una de ellas, para que se otor- 
gue el compromiso. El Juez resolverá 
en su rebeldía, si una de las partes no 
concurriese. Los nrbitradores, tendrán la 
obligación de fallar, dentro de quince 
días de ser nombrados. — Bajo Las Diez 
Cláusulas que anteceden, las partes de- 
jan perfeccionado el presente contrato 
de sociedad, que se comprometen y obli- 
gan! a cumplir bien y fielmente confor- 



me a derecho, constituyendo domicilio 
legales y especiales; a todos sus efectos, 
el señor Estévez j el señor Del Canto 
en los indicados al principio de la pre- 
sente, donde serán válidas y deberán 
efectuarse todas las comunicaciones que 
fuesen necesarias aún cuando las partes 
no viviesen en esos domicilios, los que 
únicamente podrán ser cambiados comu- 
nicando su 'cambio a la otra parte, por 
telegrama colacionado. — Leída que les 
fué, ratificaron su contenido y la fir- 
maron, junto con los testigos del acto 
que lo fueron los señores don Alt'icdo 
Planeo y don Adonis Marino, vecinos, 
mavores, hábiles, v de mi conocimiento 
d y fe.'— E. J. Estévez. — E. S. Del 
Canto. — Tgo.: Alfredo Blanco. Tgo.: 
Adonis Marino. — Está mi sello. Ante 
mí: Luis P. Varangot. — Concuerda 
con su matriz que pasó ante mí y queda 
al folio ochocientos sesenta vuelto del 
Registro catorce a mi cargo, doy fe. — 
Para la Sociedad "Comenar, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", expido el pre- 
sente testimonio en dos sellos de dos 
pesos moneda nacional cada uno núme- 
ros: En millón euatro.eientos veintidós 
mil novecientos noventa y tres y c! pre- 
sente, que sello y firmo en el lugar ele 
su otorgamiento a seis de setiembre de 
mil novecientos cincuenta "Año del Li- 
bertador General San Martin". — Luis 
P. Varangot. — Hay un sello. — Bue- 
nos Aires, noviembre 7 de 1950, Año 
del Eibeitador General San Martín. — 
F. Galli Villafañe, secretario. 

Se publica nuevamente por haber apa- 
recido con error en las ediciones del Bo- 
letín Oficial correspondientes a los días 
lo al 21ill¡50. 
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CECILIO HERZBERG 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El señor Juez de Comercio de la Ca- 
pital de la República, Dr. Norberto 
Gowlaud, Secretaría de] autorizante, hace 
saber por cinco días el siguiente edicto: 
Testimonio: Entre, don Zise Herzberg, 
que acostumbra llamarse Cecilio Herz- 
berg y doña Carlota Peltzman, ambos 
casados, argentinos, mayores de edad y 
domiciliados en Gurruchaga ciento se- 
senta y seis, se ha convenido en la fo- 
cha celebrar el contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada que se expresa 
en las cláusulas siguientes: Primera: 
Desde Ja fecha queda constituida éntre- 
los contratantes una Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada que girará bajo 
el rubro de "CECILIO HERZ1SEEC, 
SOCIEDAD DE RKSLONSABILIDAP 
LIMITADA", y tendrá su domicilio le- 
ga' en esta Capital, actualmente en la 
calle Corrientes dos mil setecientos se- 
senta y tres, pudiendo trasladarlo y es- 
tablecer sucursales, agencias o entidades 
en cualquier punto de la República o 
dei extranjero. — Segundo: La Sociedad 
tundía por objeto la explotación del co- 
mercio y la industria en el ramo textil 
ya sea compra-venta de maquinarias, re- 
puestos, afines, materia prima, produc- 
tos elaborados y también su fabrica- 
ción, — Sin perjuicio de ello también 
la explotación del comercio e industr a 
en todos los otros ramos sin limit ación, 
(Educándose a la compra, venta, impor- 
tación, exportación, fabricación e indus- 
trialización de toda clase de mercaderías 
v productos. — Tendrá asimismo como 
objeto principal asociarse con otras per- 
sonas o firmas para la explotación de 
comercios o industrias y participar en 
todas las formas legalmente autorizadas 
ea negocios de terceros. — Además la 
Sociedad tendrá por objeto realizar todos 
lo.- actos jurídicos autorizados por las 
leves relacionados con ese objeto y en 
cu nsecueneia queda facultada para: a) 
Operar en los ramos de comisiones, con- 
signaciones y mandatos. — b) Adquirir 
el dominio de esos bienes inmuebles por 
titulo oneroso, gratuito, por permuta 
como también darlos y aceptarlos en 
pago. — c) Dar y tomar dinero en prés- 
tamo ya sea de particulares o institu- 
ciones boticarias o no; particulares u 
oficiales. — d) Constituir, aceptar y 
cancelar hipotecas y cualquier otra clase 
di obligaciones reoles o personales; en- 
tendiéndose que esa facultad es exten- 
siva al caso de que se trate de operar, 
i tomar préstamos, pagarlos, constituir, 
i cancelar y aceptar hipotecas y consti- 
tuir cualquier otra clase de garantías 
reales o personales con ¡os Bancos Hi- 
potecario .Nacional, de la Nación Ar- 
gentina, de la Provincia de Buenos Aires. 
Crédito Industrial Argentino, Central de 
la República y cualquier otro estatal o 
particular. — e) Celebrar contratos de 
arrendamiento, de locación de servicios y 



de prenda. — - í) Realizar construcciones 
de cualquier índole. — g) Transar, com- 
prometer en arbitros, conferir mandatos 
generales y especiales y en general efec- 
tuar por cuenta propia y ajena cualquier 
negocio lícito u operación mercantil, 
debiendo entenderse,' que la enumeración 
que se hace es simplemente enunciativa 
y en manera alguna limitativa. — Ter- 
cera: Se constituye por el termine do 
Diez Años contados desde la fecha del 
presente, pero podrá disolverse antici- 
padamente por voluntad de un socio, ma- 
nifestada al otro con treinta días de an- 
ticipación. — Cuarta: El capital social 
lo constituye la suma de Doscientos! 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal dividido en doscientas 
cincuenta cuotas de Mil pesos imn. cada 
una. — Es aportado en la proporción, 
de doscientas cuarenta cuotas que repre- 
sentan Doscientos cuarenta mil pesos miri. 
por el socio Zise Herzberg y diez cuo- 
tas que representan Diez mil pesos m'n. 
por el socio doña Carlota Peltzman. — 
Los aportes se integran en su totalidad 
en mercaderías, créditos, instalaciones, 
muebles y útiles según inventario con- 
feccionado por las partes. — Quinta: 
La administración, dirección y fiscali- 
zación de los negocios sociales estarán, 
a cargo de ambos socios señores Zise 
Herzberg y Carlota Peltzman, quienes 
por el presente y de conformidad con la 
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
asumen el carácter de gerentes y po- 
dían obligar y representar válidamente 
a la sociedad actuando uno cualquiera 
de ellos indistintamente. — También eu 
esa forma tendrán el uso de la firma 
social es decir firmando uno cualquiera, 
de los dos gerentes indistintamente y lo 
harán con su firma individua] procedida 
•del rubro social adoptado. — Queda so- 
breentendido que cualquiera de los so- 
caos gerentes indistintamente actuando 
por la sociedad podrán realizar cual- 
quiera de los negocios y operaciones 
relativas a su objeto al que se ha alu- 
dido en la cláusula segunda precedente, 
inclusive concertar y suscribir contra- 
tos sociales y de cualquier otra natu- 
raleza, en escritura pública o privada, 
operar, tomar préstamos, constituir hi- 
potecas o cualquier otra clase de obli- 
gaciones reales o personales ya se- trato 
de que lo hagan con particulares o con 
instituciones bancarias o particulares u 
oficiales inclusive Banco Hipotecario Na- 
cional, Banco de la Nación Argentina, 
de la Provincia de Buenos Aires. Cré- 
dito Industrial Argentino, Central de hj 
República Argentina y cualquier otro 
nacional o provincial; como también 
otorgar escritura de compra y venta do 
inmuebles. — Pero' no podrán compro- 
meter la firma social en fianzas pior 
terceros o negocios ajenos a la sociedad. 

— Sexta: Anualmente se practicará ni'i 
balance general, apreciándose las exis- 
tencias por su precio de costo o de plaza 
según se convenga y todo lo que no fuera 
inmueble con la depreciación que se 
convenga. — La aprobación de los ba- 
lances, nombramiento de nuevos gerentes 
y remoción de los mismos así como la 
resolución de las cuestiones de interés 
sccia! se adoptarán por el voto de Ja 
mayoría de cuotas. — Séptima: De las 
utilidades realizadas y líquidas se des- 
tinará el cinco por ciento para fondo 
d,; reserva legal distribuyéndose el exce- 
dente entre los socios en proporción de 
Ochenta por ciento para don Zise Herz- 
berg y Veinte por ciento para doña Car- 
lota Peltzman. — En igual proporción, 
serán soportadas las pérdidas si las hu- 
biere. — Octava: La sociedad tendrá 
por intermedio de sus gerentes hacr 
donaciones con fines benéficos, — Bajo 
las ocho cláusulas que preceden las par- 
tes dan por formalizado el presente con- 
trato a cuya fiel observancia se obligan 
conforme a derecho y firman en la Ciu- 
dad de Buenos Aires a los quince dial 
del mes de Noviembre del Año del Li- 
bertador General San Martín mil nove- 
cientos cincuenta. — Entre líneas: "su'' 
vale. — Testado: "textil" "textiles'-' 
no vale. — Firmado: Zise Herzberg. -■- 
Carlota Peltzman de Herzberg. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 19o0. 
Año del Libertador General San 'Martín. 

— Mario Eassaga, secretario. 

s¡ son.- "c:2i n-NM.:i7:;-v.p:t2'o/> 



CATTAW30, COSCAESLLI Y CÍA, 
Sociedad de Responsabilidad Limita-ai 

Poi- disposición dei señor Juez de Co- 
mercio de la Capital Pederá!, Seeretaibí 
dei ¡luloiizante, se hace saber por cinco 
días, el siguiente edicto: 

Testimonio. En Buenos Aires, a los ve':n- 
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•tiacho días- del mes- de- agosto del aíío mil 
novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín, entre les señores: 
Mareos César Cattaneo, argentino, casado, 
¿le cuarenta y seis años de edad, domi- 
ciliado en la calle La Nave mil setenta; 
Vicente Alario Cosearelli, argentino, ca- 
sado, de cuarenta y dos años de edad 
dom'ciliado en la calle Pedro Goyenamil 
trescientos cuarenta y nueve y don bera- 
.fí'i Andrés Cattaneo, argentino, casado, 
de 'reinta v un años de edad, domiciliado 
en la calle" K-ioja dos mil ciento treinta 
y tre», se ha resuelto constituirse una 
sociedad de responsabilidad limitada, _la 
cual, además de regirse por las disposicio- 
nes 'd- la lev once mil seiscientos cua- 
renta v cinco, ajustará su desenvolvi- 
miento "a las cláusulas siguientes: Pnme- 
r-i- \ partir de la fecha queda constituida 
CVTT\NEO COSCAKELLI Y CÍA., SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
'M1T\D-V Capital ciento cincuenta mil 
pe.os moneda nacional (* 150.000). --- Sc ; 
o-unda: La duración de la sociedad sera 
por veinte años a contar desde el día 
primero de .hilio de mil novecientos cin- 
cuenta — Tercera: Tendrá su domicilio 
eu esta ciudad, en la actualidad en la 
calle llio-jn dos mil ciento treinta y tres. 
— Cuarta: La sociedad que podrá insta- 
lar sucursales en cualquier punto de la 
' República, tendrá como objeto principal 
el dedicarse a la explotación del negocio 
de panadería, pastelería, confitería y afi- 
nes, pudiendo para tal fin realizar cual- 
quier clase de operación comercial. Se 
dedicará también a la explotación del 
negocio de lunchs, buffets, fiestas y de- 
más actividades que se vinculen al nego- 
cio de confitería, panadería o pastelería, 
pudiendo actuar a nombre propio o como 
simple intermediaria. Podrá asimismo 
abordar cualquier clase de negocio, cual- 
quiera que sea la índole de los mismos, ya 
se trate de negocios con muebles o in- 
muebles y se encuentren legislados por el 
derecho civil o comercial. — Quinto: El 
capital social está formado por la suma de 
ciento cincuenta mil pesos moneda nacio- 
nal, valor de las mercaderías detalladas 
en 'el inventario que se adjunta y que 
forma parte integrante de este contrato. 
El capital social ha sido aportado en la 
siguiente forma: Mareos César Cattaneo, 
cincuenta mil pesos; Vicente Mario Cosca- 
Telli, cincuenta mil pesos y Serafín Añ- 
ares Cattaneo, cincuenta mil pesos. _ — 
Sexto: El capital social se divide en cien- 
to cincuenta cuotas de mil pesos cada 
B na. Séptima: La cuota social es indi- 
visible; cada una de ellas representa un 
voto. -'-- Octavo: Todos los socios ejerce- 
rán la gerencia de la sociedad y la firma 
de cualquiera de ellos, en el límite de su 
mandato compromete a la sociedad. Los 
gerentes podrán actuar en forma conjun- 
ta o separada indistintamente. No pueden 
usar la firma social para objetos ajenos 
a la sociedad. — Novena: Las ganancias 
se distribuirán en forma proporcional al 
■ capital aportado, y las pérdidas serán 
■soportadas en la misma proporción. — 
Décima: Los socios se reunirán por lo 
menos tres veces por cada año calendario. 
De todas las reuniones y decisiones se 
'tomará razón en un libro de actas que 
se llevará al efecto, sirviendo estos acuer- 

- dos solamente para el régimen interno de 
las relaciones de los socios cutre sí y no 
para terceros, los que no podrán en nin- 
gún caso exigir la exhibición de las actas 
respectivas. — Undécima: Cada uno de 
los socios gerentes percibirán una remu- 
neración mensual de cuatrocientos pesos 
y no podrán dedicarse a otras actividades. 
-— Duodécima: El gerente, en- el desen- 
volvimiento de la sociedad podrá realizar 
todos los actos jurídicos que el mismo 
exija. — Décimo Tercera: Sin perjuicio 
de la enunciación general que antecede 
y quedando acordado que cualquiera de 
los gerentes, obrando en el límite de su 
mandato y en ejercicio de sus funciones, 
goza de la más amplía capacidad y poder, 
en forma meramente enunciativa, se men- 
cionan las siguientes atribuciones del mis- 
mo. Ejercer la representación de la so- 
ciedad en todos los asuntos judiciales, 
administrativos, extra judiciales, contencio- 
sos o de cualquier naturaleza que sean, 
así como representarla ante las autori- 
dades nacionales, provinciales o munici- 
pales, así como ante cualquier clase de 
repartición autónoma, autárquica o no, 
-especialmente ante el Banco Hipotecario 

- Nacional, Banco de la Nación Argentina. 

- Banco Industrial, Banco de ia Provincia 
de Buenos Aires, Banco de la Provincia 
de Córdoba, Banco de Avellaneda, etc.; 

- ante las que sea necesario presentarse con 
escritos, escrituras o cualquier género de 
documentos o pruebas o diligencias, etc. 
Podrá poner y absolver posiciones, consti- 
tuir domicilios, dar en pago, prestar y 



exigir juramentos, prestar y exigir cau- 
ciones juratorias, decir de nulidad, desis- 
tir, asistir a juicios verbales o de conci- 
liación, a reuniones de acreedores, pedir 
verificación de créditos, prorrogar y de- 
clinar de jurisdicción, solicitar embargos 
preventivos y definitivos, innibiciones y 
sus levantamientos, pedir la venta y el 
remate de los bienes de sus deudores o 
demandados, nombrar toda clase de pe- 
ritos, reconvenir, demandar, contestar 
reconvenciones, recusar, tachar, apelar, 
desistir, cobrar y percibir, dar recibos, 
conferí- poderes generales y especiales y 
revocarlos, oponer excepciones, celebrar 
arreglos y transacciones, solicitar autos 
de quiebra, requerir cotejos y reconoci- 
mientos de firmas indicando los documen- 
tos comparativos e iniciar sucesiones hasta 
su liquidación inclusive. Queda autorizado 
para efectuar transacciones, novar las 
deudas, oponer compensaciones, alegar la 
prescripción, hacer valer los privilegios 
a que se crea con derecho, hacer remisión 
de deuda, totales o parciales, renunciar 
a la solidaridad activa o pasiva, hacer 
renuncias totales o parciales. Podrá pedir 
dinero prestado a cualquier clase de Ban- 
co, especialmente a los nom orados más 
arriba, o a cualquier otro. Podrá ofrecer 
garantías reales o personales, realizar 
descuentos de letras y pagarés y solicitar 
autorización para girar en descubierto. 
Podrá firmar como aceptante, girante, 
endosante o avalista, pagarés o vales o 
documentos, cualquiera que ellos sean, 
aunque se trate de documentos necesarios 
para garantir las sumas que tome en prés- 
tamos, pudiendo solicitar la renovación 
de dichos documentos u obligaciones. En 
representación de la sociedad, el gerente, 
queda autorizado para tomar dinero pres- 
tado con garantía hipotecaria o garantía 
prendaria sobre los bienes de la sociedad. 
Asimismo podrá celebrar contrato de anti- 
eresis. Podrá retirar todas las sumas de 
dinero, intereses, títulos, cupones o valo- 
res de cualquier naturaleza, clase y valor 
depositados a nombre de la sociedad, ya 
sea en cuenta corriente, custodia, a plazo 
fijo o en cualquier forma que se encuen- 
tren depositados en Banco, instituciones, 
cajas de ahorro, de seguridad, o de cual- 
quier naturaleza o forma. Asimismo está 
autorizado para girar cheques contra los 
depósitos sociales o sobre el descubierto 
acordado. Tendrá facultad para cobrar y 
percibir, para endosar letras, giros, che- 
ques, para percibir el importe de los mis- 
mos así como para vender dentro y¡o 

fuera de la República estos giros. Está 
facultado para celebrar o suscribir con- 
tratos de transporte y acarreo y firmar 
todos los documentos relacionados con el 
despacho de Aduanas; asimismo se en- 
cuentra autorizado para firmar contratos 
de locación y contratos de compra y ven- 
ta. Nombrará toda clase de empleados, 
fijando la retribución de los misinos, asi 
como sus ocupaciones o trabajos a efec- 
tuar. Queda facultado para reemplazarlos, 
suspenderlos y para separarlos; queda fa- 
cultado para tomar con relación a los 
mismos, las medidas que considere nece- 
sarias o convenientes. — Décimo Cuarta: 
Todas las cuestiones se resolverán por 
mayoría de votos - capital, pero para 
cualquier acuerdo se requerirá la voluntad 
concorde de dos de loa tres socios más 
arriba iudicados. — Décimo Quinta: Las 
reuniones do la sociedad serán válidas 
cuando concurran por lo menos, dos de 
los tres socios más arriba mencionados. 

— Décima Sexta: La sociedad entrará 
en liquidación cuando la mayoría de vo- 
tos capital, expresada mediante la volun- 
tad concorde de como mínimo dos de los 
socios, así lo resuelvan. En este caso se 
nombrará un liquidador que podrá ser o 
no socio. El liquidador así nombrado pro- 
cederá a la liquidación de la sociedad sin 
restricciones de ninguna clase. — Décimo 
Séptima: Los socios podrán actuar por 
apoderado, el que podrá ser o no socio. 

— Décimo Octava: Para la amortización 
de los diversos rubros que constituyen el 
activo social, se seguirán las normas fi- 
jadas por la Dirección General Impositiva. 

— Décima Novena: No podrán distribuirse 

si no utilidades líquidas y realizadas. 

Vigésima: El ejercicio social concluye el 
treinta de junio, fecha en ia que anual- 
mente se practicará u-i inventario y lia- 
lance. — Vigésima Primera: Para todo 
lo relacionado con el presente contrato, 
las partes constituyen domicilio especial 
en la sede social. Aceptan la jurisdicción 
de los Tribunales de ia Justicia Ordina- 
ria de la Capital Federal, renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiera eorres- 
pouder'c por cualquier cansa. — Vigésima 
Segunda: Las dificultades que pudieran 
surgir en la interpretación de este con- 
trato, serán resuellas por un arbitro arbi- 
trado!' nombrado por mayoría do votos 



capital, y con !a conformidad de por lo 
menos dos de los tres socios. — - Vigésima 
Segunda: Efectuado el balance será pre- 
sentado por el gerente a los demás socios, 
quienes tendrán diez días para formular 
al mismo, las observaciones que estimen 
pertinentes. Vencido dicho plazo, el ba- 
lance quedará, automáticamente aprobado. 
— - Vigésima Cuarta: En caso de falleci- 
miento de algunos de los socios, la so- 
ciedad continuará su giro comercial. Los 
herederos del fallecido, si lo desean, po- 
drán continuar en la sociedad; en ese 
caso, y para todo lo que con ia misma se 
relacione, deberán unificar la representa- 
ción. El representante del socio fallecido 
no tendrá derecho para ejercer la admi- 
nistración de la sociedad. Únicamente con 
la conformidad de los restantes socios 
podrá ser designado gerente o adminis- 
trador. En. el caso de que los herederos 
del fallecido no quisieran continuar for- 
mando parte de la sociedad, podrán exi- 
gir a los otros socios la compra de las 
cuotas sociales del fallecido ai precio que 
resulte en base al último balance e in- 
ventario aprobado, A esa suma se le aña- 
dirá ia que se establezca como precio 
de ia llave del negocio, la que quedará 
fijada en el promedio de las utilidades 
líquidas y realizadas obtenidas en los 
últimos cinco años, o en los transcurridos 
si el número de ellos fuere menor. La 
llave pertenece a ios tres socios en una 
proporción igual a la que deriva del ca- 
pital aportado. Las cuotas del socio falle- 
cido serán adjudicadas a los demás socios 
en la proporción en que cada uno de ellos 
efectuó e! aporte social, a menos que 
conviniesen lo contrario. Para ej pago de 
las mismas rigen las siguientes condicio- 
nes: Los adquireiites tienen derecho para 
pagarlas al contado; pueden pagarlas 
también en la siguiente forma: veinticin- 
co por ciento al contado; otro veinticinco 
por ciento al año; otro veinticinco por 
ciento un añ i después y el rosto un año 
después. Haciendo uso de esta facilidad, 
deberán pagar por el saldo, un interés 
del seis por ciento anual. Firmarán paga- 
rés y no podrán " exigírseles otras ga- 
rantías. — Vigésima Quinta: Producido 
el fallecimiento de un socio, si los here- 
deros del mismo pretenden vender sus 
cuotas sociales a los demás socios, y 
éstos no desean adquirirlas, la sociedad 
entrará en liquidación. — Vigésima Sex- 
ta: Esta sociedad comienza a regir a 
partir del primero de Julio del corriente 
año. Se hace cargo del activo y pasivo 
de la sociedad de hecho Cattaneo, Cos- 
carelli y Cía., compuesta por ios mismos 
socios que la presente y tiene el mismo 
domicilio que el indica ció más arriba. 
Sobre raspado; "cincuenta" vale. En- 
mendado: "Cosearelli" - "regirse" - 
"cualquier" - "Séptima" - "ésta" - 
"lo contrario" valen. — - Marcos C. Catta- 
neo. — Serafín A. Cattaneo. — Vicente 
i\I. Cosearelli. — Buenos Aires, 17 de 
Noviembre de 1950, Año del Libertador 
tíral. San Martín. — Eené Tavemier, 
secretario. 
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I). A. L. í. A 
.DISTRIBUIDORA ARGENTINA 1,1 BRO 

IBKRO AMERICANO 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de 
Comercio Doctor Hugo Darío Maciel 
a cargo del Juzgado N9 1, Secretaria 
Nt> 1 del Doctor Rene Tavernier se hace 
saber por 5 días el siguiente a.Jitto: 

Entre los señores Emilio Poblet Bo- 
lín, español, casado, domiciliado en 
Pozos 212 de esta Ciudad; Elorindo 
Ruggiero, argentino, casado, domicilia- 
do en Gaona 591 ds esta Ciudad; Pau- 
lino Benito Alvarez, argentino, casado, 
domiciliado en Córdoba 14,19; Teodoro 
Campos Vázquez, español, casado, do- 
miciliado en Cleinenceau 07, Avellane- 
da Provincia de Buenos Aires y Aurelio 
Blanco, argentino, casado, domiciliario 
en Avcla. Libertador General San Mar- 
tín 255, Cindadela, Provincia de Bue- 
nos Aires, siendo todos mayores de 
edad se conviene en celebrar un con- 
trato de sociedad de respe nsabilidad li- 
mitada, sujeto a las siguientes cláusu- 
las: Primera: Por el presento queda 
constituida una sociedad oue girará 
bajo oí rubro D. A. L. I. A. DISTRIBUI- 
DO II A ARGENTINA LIBRO IBERO 
AMERICANO, SOCIEDAD D E RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA. — Se- 
gunda: La sociedad tendrá su domici- 
lio en esta Ciudad calle Cevallos 475 
pudiendo cambiar su sede por decisión 
de los socios, así como establecer agen- 
cias y representaciones en el interior y 
exterior del país. — Tercera: El objeto de 



la sociedad será la distribución y admi- 
nistración de ediciones üe libros y ou~ 
blieaciones en general, compra y ven-! 
ta de las mismas, sean argentinas d 
extranjeras así como todas las opera- 
ciones afines a estas actividades* — ~ 
Cuarta: La sociedad tendrá una dura- 
ción de 10 años a partir del 1 de octu- 
bre de 1950. Transcurridos 5 años, 
cualquiera de los socios podrá optar 
por retirarse de la sociedad. De este 
derecho sólo podra hacerse uno den» 
tro de los 30 días de vencido el periodo 
indicado comunicándolo a los otros 
socios por telegrama colacionado diri- 
gido a la sede social. En este caso, si 
optasen por el retiro los socios que 
posean más de la mitad de las cuotas 
sociales la sociedad deberá disolverse; 
no siendo así, los continuadores po- 
drán adquirir las cuotas del saliente.. 
— Quinta: El capital social se fija en 
la suma de Trescientos mil pesos mo- 
neda nacional ($ 300.000 m'n. ) divi- 
dido en cuotas de un mil pesos elvt, to- 
talmente subscriptas y efectuado el res- 
pectivo aporte por los socios, en mer- 
caderías e instalaciones, de acuerdo con 
el inventario que se firma por separa- 
do y constituye parte integrante de este 
contrato. Corresponden a los socios los 
siguientes aportes: Al Sr. Emilio Poblet 
Bollit 23 cuotas o sea doscientos trein- 
ta mil pesos; al Sr. Florindo Ruggiero, 
3 cuotas o sean treinta mil pesos; aí 
Sr. Paulino Benito Alvarez 20 cuotas 
o sea veinte mil pesos; al Sr. Teodoro 
Campos Vázquez 10 cuotas o sean diez 
mil pesos, al señor Avelino Blanco 10 cuo- 
tas o sea diez mil pesos. — Sexta: La so- 
ciedad podrá para cumplir con su objeto 
realizar los siguientes actos: a) adquirir, 
vender, peimutar o gravar bienes inmue- 
bles, establecimientos comerciales o in- 
dustriales; constituir, modificar o ex- 
tinguir derechos reales en genera:; ce- 
lebrar contratos de locación de inmue- 
bles o modificarlos, b) solicitar présta- 
mos de dinero con o sin garantía de ban- 
cos o instituciones particulares, pudien- 
do convenir formas de pago o tipos do 
interés, abrir cuentas corrientes, girar 
sobre las mismas en descubierto; c) 
realizar ventas al por mayor o menor; 
comprar, vender, permutar, dar o re- 
cibir en pago bienes muebles o inmue- 
bles; d) registrar marcas y sus trans- 
ferencias; o) otorgar, transferir con- 
sigilaciones, agencias o representacio- 
nes; f) concurrir a licitaciones públi- 
cas o particulares; g) abrir cuentas 
corrientes con fondos; otorgar, ceder, 
avalar, aceptar y endosar y de contar 
cheques, pagarés, giros, vales y letras 
de cambio. Esta enumeración no es ta- 
xativa, pudiendo realizar por instru- 
mentos públicos o privados toda clase 
de actos, autorizados por las leyes y 
la 11.045 que se vinculen directa o 
indirectamente ai objeto social. — Sép- 
tima: La dirección, representación y ad- 
ministración de la sociedad, estará a 
cargo de los socios Emilio Poblet. Bo- 
llit, .Florindo Ruggiero y Paulino Beni- 
to Alvarez que quedan designados ge- 
rentas por este acto. El uso de la fir- 
ma social corresponderá al señor Po- 
blet Bollit por sí solo e indistintamen- 
te, en cuanto a los segundos el uso ;-»- 
rá conjunto para poder obligar a la 
sociedad. Ninguno de los gerentes oe- 
drá comprometer la firma social en 
negocios ajenos a la sociedad, ni darla 
en garantía o fianzas de terceros. La 
gerencia comprenderá el mandato pa-a 
administrar y realizar los diversos ac- 
tos sociales, pero los gerentes Florindo 
Ruggiero y Paulino Benito Alvarez no 
podrán realizar válidamente ninguna 
de las operaciones comprendidas en 5o3 
incisos a) y b) de la cláusula sexta 
del presente contrato que quedin re- 
servadas al gerente Poblet Bollit. No 
tendrán limitaciones, fuera del recui- 
sito del concurso de las firmas para las 
personas expr esadas. tratándose de 
comparecer en juicio por sí o por midió 
de apoderados en defensa de intereses 
o derechos de la" sociedad ante toda 
clase de tribunales judiciales o atimL 
nistrativos nacionales, provinciales o 
municipales con todas las facultades 
para la actuación en juicio. Podrán les 
gerentes otorgar poderes generales y 
especiales, dentro de las facultades 
conferidas a cada uno por este contra- 
to. No habrá limitación para conferir 
— fuera de la forma en que es acorda- 
do el uso de la firma social — ooderes 
para la actuación en juicio. — Octava:' 
Anualmente y al 31 de diciembre á& 
cada año se realizará un balance que 
se considerará aprobado si no fuere 
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objetado dentro de los 30 días por 'tele- 
grama colacionado dirigido a Ja sede 
social, sin perjuicio de los balances 
parciales de comprobación que se rea- 
lizarán cada vez que cualquiera -ie los 
socios lo solicite. — Novena: En las 
oportunidades que se fijen, Jos .-ocies 
se reunirán para adoptar las medidas 
pertinentes a la buena marcha de los 
negocios sociales; esta reunión deberá 
celebrarse por lo menos una vez al 
año, debiendo tomarse las resoluciones 
por mayoría y computándose un voto 
por cada cuota de $1.0 0. — y consig- 
narse en un libro de actas que se lleva- 
rá, al efecto. — Décima: Las utilidades 
«ocíales líquidas, s e r á n distribuidas 
previa deducción de la reserva legal 
hasta completar el 10 % de! capital \m 
la siguiente forma: 70 % para el Sr. 
Emilio Poblet Bollit; y el 30 % restan- 
te, se distribuirá entre los demás so- 
cios en proporción a sus aportes. En la 
misma proporción se soportarán las 
pérdidas y los gastos que origine la 
explotación social. Los socios resolve- 
rán por mayoría de capitales el régi- 
men de retiro de las utilidades. Opor- 
tunamente se fijarán los sueldos a qae 
tengan derecho los socios que colaboren 
en la empresa, sumas que se imputa- 
rán a gastos generales de la socieddad. 
— Undécima: Queda prohibido a los 
socios ceder sus cuotas de capital a 
terceros ajenos a la sociedad, siendo 
necesario para ello el consentimiento de 
la mayoría. — - Duodécima: Los socios 
deberán colaborar y dedicar toda su 
capacidad así como el tiempo necesa- 
rio a las actividades propias de la so- 
ciedad, no pudiendo desarrollar o'ras 
actividades comerciales similares o ,iue 
tengan conexión con la empresa. ¡31 so- 
cio gerente Emilio Poblet Bollit queda 
excluido de la prohibición anterior, pu- 
diendo ejercer toda clase de activida- 
des, aunque sean similares con las que 
constituyen el objeto social; al afecto 
se le exime de la prohibición contenida 
en el art. 14 do la ley ll.G-15. — Deci- 
motercera: El socio Emilio Poblet lio- 
Hit por todo el tiempo que permanezca 
en la sociedad, se compromete a en- 
tregarle con carácter de exclusividad 
la distribución y venta de las publica- 
ciones del sello "Editorial Poblet" co- 
mo así también la distribución de las 
publicaciones cuya representación ten- 
ga actualmente, siempre que sus re- 
presentados otorguen ¡a conformidad 
necesari;:. — Decimocuarta: Para el 
caso ele fallecimiento, incapacidad ■.•-gal 
o física, cuando se trate de un socio 
que reúna la mayoría de las cuotas so- 
ciales, será optativo para los herederos 
continuar en la sociedad pedir hi di- 
solución o que se le abone el fiaórr 
total del causante dentro del o.a.'.o de 
fi meses contados del fallecimiento o 
declaración firme de incapacidad, Pos 
herederos o representantes declarados 
tales en juicio unificarán la represe. na- 
ción en sus relaciones con la sociedad. 
Falleciendo o incapacitándose socios 
que no reúnan la mayoría del capital, 
sus herederos o representantes no con- 
tinuarán la sociedad devolviéndosele 
dentro de los 12 meses del fallecimien- 
ío o incapacidad, sus aportes. Para es- 
tos casos se efectuarán los pagos do 
los haberes correspondientes de acuer- 
do al balance general anterior o pos- 
terior inmediato a la fecha del .Alloei- 
miento o incapacidad, o bien uno espe- 
cial que podrá practicarse a ésta últi- 
ma fecha, habiendo común acuerdo. — 
Decimoquinta: Toda duda, cuestión o 
divergencia que se suscite entre los so- 
cios o sus herederos será sometida a la 
decisión de dos arbitros arbitradores, 
amigables componedores, nombrados: 
«no por e] socio que represente la ma- 
yoría del capital social y otro por 'js 
socios restantes, quienes antes de co- 
nocer en cada cuestión, designarán a 
un tercero que la resolverá en definiti- 
va para el caso de discordia entre ellos, 
sin formar tribunal. El fallo que los 
arbitros o el tercero en su caso pro- 
nuncien deberá acatarse como senten- 
cia firme o inapelable. — Decimosexta: 
Al disolverse la sociedad por cualquiera 
causa que fuere, será liquidada, por el 
socio Emilio Poblet Bollit, sus verede- 
ros "unificados o representantes tésales. 
El líquido que resultare se reintegrará 
en proporción a los respectivos aportes 
de capital de los socios. Disuelta la 
sociedad, las representaciones comercia- 
les ejercidas por la misma, pertenecerán 
al socio por cuyo intermedio hubieran 
Negado a ella. — Decimoséptima: En 
todo lo no previsto en este contrato 



se estará a lo dispuesto por la Ley 
11.645 y subsidiarimente en el Código 
de Comercio o Código Civil. Las oartes" 
firman este ejemplar original en los 
sellos de diez centavos números qui- 
nientos veinte mil novecientos sesenta 
y cinco, quinientos veinte mil nove- 
cientos sesenta y seis, quinientos veinte 
mil novecientos sesenta y siete y qui- 
nientos veinte mil novecientos seré ta 
todos serie J., en la Ciudad de Buenos 
Aires, Capital de la República Argen- 
tina, a los diez y nueve días del mes 
de Septiembre "Año del Libertador Ge- 
neral San Martín" mil novecientos cin- 
cuenta. Sobre raspado, Avelino, afines, 
no, Todo Vale. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Rene Tavernier, secretario. 
? 445. — e.27|ll-N'í 1.366 -v,19|12!50 



DEMAYO 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

121 soñor Juez, de Comercio de la Ca- 
pital de la República, Dr. Norbcrto 
Gowiand, Secretaría. del autorizante, 
hace saber por cinco días el siguiente 
edicto: 

Entre don Alfredo Demayo, casado, 
yugoeslavo, domiciliado en Las lleras 
dos mil doscientos cincuenta y nueve y 
doña Sofía Ciklaj, soltera, yugoeslava, 
domiciliada en Las lleras dos mil dos- 
cientos cincuenta y nueve, ambos mayo- 
res de edad, se ha convenido en la fecha 
celebrar el contrato de Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, que se expresa 
en las cláusulas siguientes; Primera: 
Desde la fecha queda constituida entre 
ios contratantes una Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada que girará bajo 
el rubro de "DUMAYO, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y 
tendrá su domicilio legal en esta Ca- 
pital, actualmente en la calle Las lleras 
dos mil doscientos cincuenta y nueve, 
pudiendo trasladarlo y establecer sucur- 
sales o entidades en cualquier punto de 
la República o del extranjero. — Se- 
gunda: La Sociedad tendrá por objeto 
!-i explotación del comercio en el ramo 
do Compra, Venta de Tejidos en General 
y sus afines por cuenta ■ de terceros, 
comisiones y representaciones. — Ade- 
más la sociedad podrá realizar todos los 
actos jurídicos autorizados por las leyes 
relacionados con su objeto, y en conse- 
cuencia queda facultada para: a) Im- 
portar y exportar mercaderías en gene- 
ral y venderlas al por mayor y menor. 

— b) Operar en los ramos de comisiones, 
consignaciones y mandatos. — e) Ad- 
quirir y transferir el dominio de bienes 
inmuebles por título oneroso o gratuito, 
permutarlos, darlos y aceptarlos en pago. 

— d) Dar y tomar dinero en préstamo, 
constituir, aceptar y cancelar hipotecas 
u otras obligaciones. — e) Celebrar con- 
tratos de arrendamiento, de locaehín de 
servicios y de prenda. —- f) Transar, 
comprometer en árbibos, conferir man- 
datos generales y especiales. — g) Y en 
general efectuar por cuenta propia y 
ajena cualquier negocio lícito u opera- 
ción mercantil; debiendo entenderse que 
la enumeración que se hace es simple- 
mente enunciativa y en manara alg'ína 
limitativa. — Tercera: Se constituye por 
el término de Cinco Año?, contados desde 
la fecha del presente, pero cualquiera 
de los , socios podrá pedir su retiro 
o disolución anticipadamente y en 
cualquier m o m cuto preavisando al 
otro con tres meses de anticipación. — 
Cuarta: El capital social lo constituye 
la suma de Diez Mil Pesos Moneda na- 
cional de Curso Legal, dividido en cien 
cuotas de. Cien pesos m]n. cada una. — 
Ks aportado en la proporción de noventa 
cuotas que representan Nueve mil pe- 
sos mjn. por el socio don Alfredo Demayo 
y diez cuotas que representan Mil 
pesos mjn. por el socio doña Sofía 
C-iklaj. — Los aportes quedan totalmente 
integrados en dinero efectivo. — Quinta: 
La . administración, fiscalización y direc- 
ción de los negocios sociales estarán a 
cargo del socio don Alfredo Demavo. 
quien por el presente y de conformidad 
con la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco asume el carácter de gerente y 
podrá obligar y representar válidamente 
a la Sociedad aclamado solo teniendo en 
esa forma el uso de la firma social. — 
Al gerente le queda terminantemente 
prohibido comprometer la firma social 
en fianzas por terceros o negocios ajenos 
a la sociedad, — Sexta: Anualmente se 
practicará un balance general aprecián- 
dose las mercaderías por su precio de 
costo o de plaza según se convenga y 



los muebles y útiles con una deprecia- 
ción del diez por ciento. — Para la 
aprobación de los , balances, nombra- 
miento de nuevo gerente y su remoción 
así como para la resolución de todas 
las cuestiones de interés social será ne- 
cesaria la conformidad do ambos socios. 

— Séptima: De las utilidades realizadas 
y líquidas se destinará el cinco por ciento 
para fondo de reserva legal, distribuyén- 
dose el excedente en la siguiente pro- 
porción: Setenta por ciento para don 
Alfredo Demavo y treinta por ciento 
para doña Sofía Ciklaj. — .En igual 
proporción serán soportadas las pérdi- 
das si las hubiere. — Octava: En caso 
de disolución los socios tendrán el de- 
recho de hacerse cargo del activo y 
pasivo social pagando al otro lo que fe 
correspondiere en la sociedad según ba- 
lance a practicarse al efecto. " — Si 
ambos socios quisieran usar do este de- 
recho el activo y pasivo social será licita- 
do entre ellos. — Novena: Toda duda o 
divergencia que se suscite entre los socios 
con motivo de la interpretación o apli- 
cación de las cláusulas de este contrato 
o de su conducta, al tiempo de su vi- 
gencia, disolución o liquidación, será di- 
rimida por arbitradores amigables com- 
ponedores, nombrados uno por cada so- 
cio, debiendo los amigables compone- 
dores resolver por unanimidad y si ella 
faltare se designará un arbitrador ajeno. 

— Si los arbitradores no se pusieren de 
acuerdo para la designación, so reque- 
rirá su nombramiento al Juez de Co- 
mercio en turno. — Bajo las nueve cláu- 
sulas que preceden las partes dan 
por formalizado el presente contrato n 
cuya fiel observancia se obligan con- 
forme a derecho y firman en Buenos 
Aires a los siete días del mes de Noviem- 
bre del Año del Libertador General San 

Martín, mil novecientos cincuenta 

Firmado: Alfredo Demayo. _ Sofía 
Ciklaj. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1050, 
Año del_ Libertador 'General San Martín! 
— - Mario Lassaga, secretario. 

•$ 235.— e.27¡ll-N? 1.374-v.l'.>¡12¡50 
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ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS 

YUNQUE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República 
Dr. Mugo D. Maciel, Secretaría del au- 
torizante, se hace saber por el término 
de cinco días el siguiente contrato: 

En Buenos Aires, a los 30 días del 
mes de octubre de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín, entre los 
señores Jeramel Masel, argentino, ca- 
sado, domiciliado en la calle Larrea 
N9 34 9; Don Jouda León Braunstein, 
argentino, casado, domiciliado en la 
calle Malabia 2235 y Jacinto Babsky, 
ruso, casado, domiciliado en la calle 
Carlos Calvo N° 70 6, por una parte y 
los señores Roberto Armando y Carlos 
Alberto Liuzzi, ambos argentinos y ca- 
sados, domiciliados en Costa Rica 4482, 
convienen de común acuerdo en cele- 
brar el presente contrato de cesión de 
cuotas social y crédito, a la vez que 
modificar el contrato social de "ESTA- 
BLECIMIENTOS M E TALü RGICOS 
YUNQUE SOCIEDAD DE RESPONSO 
BILIDAD LIMITADA", celebrado con 
fecha 10 de noviembre de 19 42, ante 
el Escribano Don Manuel Rubinstein, 
Inscripto en el Registro Público de Co- 
mercio, bajo el número 1161, al folio 
3 2 6, del Libro 6 de Contratos de So- 
ciedades de Responsabilidad Limitada, 
todo conforme a las siguientes cláusu- 
las: Primero: Los señores Masel y 
Braunstein, ceden y transfieren a los 
señores Liuzzi, por partes iguales las 
doce cuotas de que son dueños titula- 
res cada uno de ellos de la sociedid 
nombrada precedentemente y el señor 
Babsky, cede a los mismos señores 
Liuzzi, diez de sus doce cuotas. Los so- 
cios Masel y Braunstein, ceden asimis- 
mo a los señores Liuzzi, sus créditos 
que tienen contra dicha sociedad y acla- 
rándose que los cedentes son los úni- 
cos socios, no requiriéndose otra con- 
formidad, aceptando los cesionarios di- 
cha cesión. Las cutas sociales son de 
cinco mil pesos moneda nacional cada 
un:-». — Segundo: Se fija el precio to- 
tal global de la cesión en la suma de 
Setenta y Cinco Mil Pesos Moneda Na- 
cional {$ 75.000 mUial.), que los ce- 
dentes recibieron, por lo cual otorgan 
a los cesionarios carta de pago cu for- 
ma. — Tercero: De común acuerdo to- 
dos los firmantes modifican la cláusula 



37. 

f), del contrato social, quedando sis ' 
efecto la designación de gerentes de los 
cedentes señores Masel y Braunstein, pos 
haber cedido totalmente sus cuotas y el 
señor Babsky por haber cedido parcial» 
mente. Quedan designados los seno: es 
Liuzzi como gerentes con uso de ia 
firma social en forma indistinta, rigíen-. 
do las demás estipulaciones de la cláu- 
sula modificada. De conformidad sa 
firma por las partes en el lugar y fe-h* 
ut-supra. — Jeramel Masel. — Leóm 
Braunstein. — Jacinto Babsky. — '-Kow, 
berto A. Liuzzi. — Carlos A. Liuzzi. 

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1950, 
Año del Libertador General San YIar« 
tín. — Rene Tavernier. secretario. 

$ 120. — e.27|ll-No 1.383 -v.l°il2;50 

ESTABLECIMIENTO ALSINA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la "República, 
Dr. Raúl Rodríguez Qucsada, Secretaría 
del Dr. Julio A. Vietoriea, se hace sa- 
ber por cinco días el siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capí- 
tal do la Nación Argentina, a los vein- 
tiséis días del mes de Septiembre, del 
Año del Libertador General San Mar- 
tín, mil novecientos cincuenta, entre los 
señores: Ángel Alessio, argentino, casa-, 
do, mayor de edad,' con domicilio en la 
calle Gcureral Urquiza mil novecientos 
diez y ocho, Capital; Genaro Alessio, 
argentino, soltero, mayor de edad, con 
domicilio en la calle General Urquiza 
mil novecientos diez y ocho; Santiago 
Pinkclstein, casado, ruso, mayor de edad, 
domiciliado en Juan Agustín García mil 
doscientos cincuenta y seis, dep. "C"¡ 
Simón Leiba Pinkclstein, argentino, ca- 
sacio, mayo,- de edad, domiciliado Luis 
Víale doscientos veinte y uno dep. 
"B"; Pascual Krigun, argentino, casa» 
do, mayor de edad, domiciliado en la 
calle Juan Agustín García mil ochocien« 
tos treinta y nueve, piso 1? "D"; Os» 
car Schwab, polaco, mayor de edad, ca<¡ 
sado, domiciliado Pranklin cuatrocientos 
cincuenta y cuatro, Capital; Abraham; 
Herseh Schwab, polaco, mayor de edad, 
casado, domiciliado Jean Jaurés mil no- 
vecientos sesenta y uno, Valentín Alsi- 
na, y don Osias TIors Stark, polaco, ma- 
yor de edad, casado, domiciliado Cucha 
Cucha mil catorce, Capital; se ha con» 
venido celebrar un Contrato de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, que estará 
sujeto a las disposiciones de la Ley on-t 
ce mil seiscientos cuarenta y cinco y las 
cláusulas que a continuación se detallan: 
Primera: La Sociedad girará en plaza 
bajo el rubro de "ESTABLECIMIENí 
TO ALSINA SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA", y tendrá sis 
domicilio legal en esta Capital, pudien» 
do no obstante ello instala r sucursales 
o agencias en cualquier- otro punto de 
la República e inclusive en países ex-: 
tranjeros. — Segunda: La Sociedad que 
por este acto se constituye tiene pop 
objeto inmediato dedicarse a la compra* 
venta de rezagos y batido de subproducí 
tos textiles y a realizar la misma op©«¡ 
ración por cuenta de terceros. — Terce- 
ra: Esta Sociedad se constituye por el 
término de un año con opción a dos años 
más, plazo que deberá con tarso a partir 
del primero de Marzo del corriente año 
mil novecientos cincuenta, día al que 
se retrotraen todos los efectos del pre- 
sente contrato. La opción a que se re-¡ 
fiero el presente artículo se considera, 
establecida a favor de todos los socios, 
entendiéndose que la Sociedad será pro» 
rrogable por el término de la opción, 
automáticamente y por el solo transeur» 
so del tiempo, siempre que los socios o' 
alguno cualquiera de ellos no manifes* 
tara su voluntad de disolverla, ai fina- 
lizar el primer año. Para ser válida 
esta manifestación de voluntad deberá 
formularse a los demás socios en forma 
auténtica, po r carta conformada o tele- 
grama colacionado y con un plazo anti-¡ 
cipado no menor de noventa días a la 
fecha de vencimiento y en el domicilio 
real de los mismos, denunciados en esta 
contrato. — Cuarta: El capital social 
queda fijado en la suma de Doscientos 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional, 
y estará dividido en quinientas cuotas 
de Quinientos Pesos Moneda Nacional 
cada una, las que son aportadas por !03 
socios en dinero efectivo hasta la suma 
de Veinte y Cinco Mil Pesos Moneda 
Nacional y el resto o sea la cantidad, 
de Doscientos Veinte y Cinco Mil Pe" - 
sos M.oneda Nacional, en mercaderías, 
muebles y útiles. La proporción en que 
los distintos socios aportan su capital» 
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es la siguiente: El Sr. Ángel Alessio. 
Treinta y siete mil quinientos pesos, o 
sean setenta y cinco cuotas del valor 
indicado; el Sr. Genaro Alessio, Treinta 
y siete mil quinientos pesos, o sean se- 
tenta y cinco cuotas; el Sr. Santiago 
Finkclsteiu, cuarenta mil pesos, o sean 
ochenta cuotas; c.l Sr. Simón Leiba Fin- 
Ivelstein, Diez y siete mil quinientos 
pesos, o sean treinta y chico cuotas; el 
Sr'. .Pascual Kriguu, Diez y siete mil 
quinientos pesos, o sean treinta y cinco 
cuotas; el Sr. Osear Sclnvab, Cincuenta 
y dos mil quinientos pesos, o sean cien- 
to cinco cuotas; el Sr. Abraham ilersch 
Sclnvab, Veinte y dos mil quinientos pe- 
sos, o sean cuarenta y cinco cuotas; y el 
Sr. Osias Ilersz Stark, Veinte y cinco 
mil pesos, o sean cincuenta cuotas de 
igual valor o sea de quinientos pesos 
min. cada una. Queda establecido que es- 
tas cuotas no podrán ser cedidas a ter- 
ceros sino con el voto favorable de las 
tres cuartas partes de los socios. — 
Quinta: La Sociedad tendrá, capacidad 
jurídica para realizar, además de los ne- 
gocios, actos y contratos que son el ob- 
jeto determinante de su constitución, los 
siguientes: y sin que esta enumeración 
sea taxativa sino meramente enunciati- 
va; podrá adquirir bienes muebles, in- 
muebles y semovientes; podrá vender- 
los y arrendarlos, comprar y vender mer- 
caderías, celebrar contratos de locación 
como locadora o locataria, dar y recibir 
en pago, registrar e inscribir marcas, 
conferir poderes generales y especiales 
y revocarlos, pudiendo además otorgar 
toda ciase de documentos e instrumen- 
tos públicos y privados. — Sexta: Los so- 
cios señores Ángel Alessio, Santiago Fin- 
itelstein, Osear Sclnvab y Osías 1:1. Stark, 
invisten con idénticas facultades el ca- 
rácter de gerentes, de la Sociedad, que- 
dando encargados de la administración 
de la misma, en forma ya sea conjun- 
ta o alternativa dos cualesquiera de los 
«ocios gerentes, según lo requieran las 
necesidades de los negocios sociales. A 
pesar y sin perjuicio de lo establecido 
en la primera parte de esta cláusula, 
todos los socios se obligan a dedicar 
la atención y necesidades de los negocios 
sociales, todo el tiempo que la buena 
¡taarcha de éstos requiera o toda la ac- 
tividad a que ese efecto indiquen los ge- 
rentes, los que a ese fin deberán actuar 
-conjuntamente. En lo que respecta al 
Br.' Osias H. Stark, éste se obliga a de- 
dicarse por entero a la atención de los 
intereses sociales, con absoluta prohibi- 
ción de realizar ninguna otra actividad 
que distraiga su tiempo de la atención 
permanente del negocio, a cuyo efecto 
deberá iniciar diaria y personalmente las 
actividades, debiendo permanecer en los 
•depósitos o escritorios de la Sociedad 
durante todo el tiempo de la permanen- 
cia del personal. .No obstante la cali- 
•dad de gerentes que 'invisten los cuatro 
socios ya indicados, dicha calidad no au- 
toriza a suscribir documentos que obli- 
guen a la Sociedad, corno cheques, va- 
les, letras, pagarés u otros semejantes. 
'ai suscribir. -contratos ni otras obligacio- 
nes, documentos todos que para poder- 
ser opuestos a la Sociedad y como ema- 
nados de ella, deberán ser suscriptos 
conjuntamente por dos cualesquiera de 
los mencionados gerentes. Podrán sí, to- 
dos los socios, con su sola firma, realizar 
toda clase de trámites ante las Adrni- 
Sdstraciones Nacionales, Provinciales o 
Municipales, ante las distintas Repar- 
ticiones Públicas y Grandes Reparticio- 
nes Autárquicas o en Instituciones "Pri- 
vadas; ante la Dirección General Impo- 
sitiva, Aduanas de la Nación, Bancos 
Oficiales o Particulares, ante los distin- 
tos Ministerios y sus dependencias y es- 
pecialmente ante el Ministerio de In- 
dustria y Comercio y el Comité de Ex- 
portación, como así también intervenir 
¡en todos los trámites indispensables o 
necesarios para hacer participar a la So- 
ciedad en Licitaciones Públicas o Pri- 
vadas. Bajo ningún concepto podrán los 
socios comprometer la firma social en 
operaciones ajenas al negocio, ni darlas 
en fianzas o garantías cíe ningún géne- 
ro. — Séptima: Anualmente el día trein- 
ta y uno de Marzo se practicará un 
¡¡¡balance general del estado de los ne- 
gocios, sin perjuicio de. los demás de 
comprobación que se liarán cuando se 
consideren necesarios o convenientes a 
Jos efectos de la contabilidad. Aproba- 
do que sea por los socios el mismo, los 
beneficios que arroje serán distribuidos 
en la proporción de sus aportes, debiendo 
los socios soportar las pérdidas en esa 
misma proporción. — Octava: Los socios, 
y do acuerdo a lo establecido en la Ley 



respectiva, no podrán retirar suma algu- 
na sino sobre utilidades realizadas y lí- 
quidas con excepción del Sr. Osías II. 
Miarle, quien podrá retirar hasta la suma 
de Un mil pesos m|u. a cuenta de utili- 
dades. — Novena: Sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula tercera que se 
refiere al término de este contrato dos 
cualesquiera de los socios conjuntamente, 
podrán pedir la disolución de la Socie- 
dad cuando el balance arrojare pérdida 
de capital del mismo. En este caso la 
voluntad de disolverla deberá hacerse a 
los otros socios en forma auténtica den- 
tro de los treinta días siguientes al de 
la aprobación del balance que arroje el 
déficit. — Décima: En caso de muerte 
o interdicción de alguno de los socios, 
se practicará un balance del estado de 
los negocios y el capital y las utilidades 
que corresponden al socio fallecido o 
interdicto, serán abonados a sus here- 
deros o derecho hrbientes en tres cuo- 
tas trimestrales y consecutivas; la pri- 
mera de las cuales será abonada a par- 
tir de los noventa días del fallecimien- 
to o interdicción. Lista disposición que- 
dará condicionada a la liquidación de las 
operaciones que requieran ese capital y 
se encontraran pendientes, entendiéndose 
que los herederos del fallecido o inter- 
dicto percibirán las utilidades y a su 
vez cargaián con las pérdidas de los ne- 
gocios que se encuentran pendientes. Los 
socios podrán también convenir la con- 
tinuación de la Sociedad con los herede- 
ros quienes para tal caso deberán uní- I 
ficar su representación. — undécima: En 
caso de disolución de la Sociedad por 
advenimiento del término de la misma, 
o en el supuesto de la cláusula novena 
del presente contrato o para el caso de 
disolución anticipada o convenida por 
cualquier otro motivo entre los socios, 
la liquidación do esta Sociedad estará 
a cargo necesariamente- de dos socios. 
Para este caso deberá practicarse un 
balance para establecer el eslado de la 
Sociedad, debiendo a ese tiempo distri- 
buirse o soportarse las ganancias o pér- 
didas en la proporción en que lo estable- 
ce el artículo séptimo de este contrato. 
— Duodécima: En caso que cualquiera 
de los socios quisiere retirarse de la' So- 
ciedad, los restantes tendrán .derecho a 
adquirir las cuotas del socio saliente, 
por el precio que resultare del balan- 
ce que se practicará dentro de los trein- 
ta (Las de la fecha en que se conviene 
la cisión. Queda entendido que las (-.vo- 
tas, de acuerdo a lo establecido en la 
ley respectiva, no podrán ser transferi- 
das a .terceros, sin el voto de las tres 
cuartas partes de los socios y en la 
forma que lo estab.'ece la última parte 
de la cláusula cuarta del presente con- 
trato. — Décima Tercera: Que ! a conve- 
nido entre los socios en este acto, ene 
los depósitos de esta Sociedad se insta- 
larán en los galpones ubicados en la in- 
tersección de las calles ."lean Jan res y 
Ombú, de Valentín Alsina, Partido de 
Cuatro de Junio, cuyo arrendamiento 
queda fijado en la suma de Ocho mil 
pesos mensuales. En dicha locación, que- 
dan también comprendidas una enfarda- 
dora eléctrica, una balanza capacidad de 
20 toneladas, marca Bianchefti y un 
aparejo eléctrico para elevar fardos, com- 
prometiéndose las partes en caso de di- 
solución de la sociedad por cualquier 
causa, a devolver el local arrendad" a 
sus propietarios en perfecto estado y 
desocupado, una vez disuelta y liquida- 
da la Sociedad. — .Décima Cuarta: En 
caso de plantearse divergencias entre los 
socios con respecto a la interpretación 
de este contrato, o a la disolución o li- 
quidación de esta Sociedad, la? partes 
convienen desde ya que las ursinas se- 
rán resueltas por arbitros o ac'iiírado- 
res, nombrados uno por cada ('arte, les 
que a su vez designarán un terceto pa- 
ra ti caso de discordia. Sdi perjuicio 
de cilo y para el caso de teñe; ene ocu- 
rrir ante los Tribunales, las partes se 
someten a la jurisdicción de los Tribu- 
nales Ordinarios de la Capital, icnuii- 
ciando a cualquier otro fuero o jurisdic- 
ción que pudiera corresponderle* por 
cualquier causa. En prueba de confor- 
midad, se firma el presente en el lugar 
y fecha expresados ut supra. — Ángel 
Alessio. — O. Sclnvab. -- P. Erigen.' — 
O. Stark. — Simón L. Fiíikoistein. -- 
S. Finkelsíein. — Genaro Alessio. — 
A. JE Sclnvab. — EL: Juez de Comer- 
cio de la Capital de la .República. (Va- 
le). — Buenos Airea, 16 de noviembre, 
Año del Libertadov General San Mar- 
tín, 1950. — Julio A. Victorica, secre- 
tario. 
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FAVEESAN 
Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada 
Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio, de la Capital de la Bepúbliea 
!>]•. Carlos Alberto Espiro, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente edicto. 

Entre los señores Juan Luis Cayetano 
Santarelli, argentino, casado; Zalema -Mo- 
las de Sanfarelii, argentina, casada; Moi- 
sés Mercado, argentino, casado: José Tie- 
ri, argentino, casado y Agustín Boero, 
argentino, soltero, como socios integran- 
tes de "Fa versan-'-' Sociedad de Res- 
ponsabilidad .Limitada constituida el 
veintiocho de diciembre de -mil nove- 
cientos cuarenta y -nueve e inscrip- 
ta en el Eegistro Público de Comercio 
bajo el número doscientos cincuenta y 
dos, al folio doscientos cincuenta y dos, 
del libro diez y ocho de contratos de So- 
ciedades de líesponsabilidad Limitada, 
con fecha tres de marzo de mil nove- 
cientos cincuenta, por una parte, y los 
señores Armando Antonio Doliani, argen- 
tino, tasado y Francisco Jacinto Pobia- 
no, argentino, casado, que fijan domici- 
lio especial para este acto en la calle 
Paysnadú ochocientos cincuenta y siete, 
por la otra, se conviene celebrar el pre- 
sente contrato de cesión de cuotas e in- 
greso de nuevos socios, con las pertinen- 
tes modificaciones del articulado del con- 
trato original en la forma que se deta- 
llará más adelante. Esta operación se 
ajustará a las siguientes condiciones: Pri- 
mera: El señor Juan L. C. Srintarctli, 
vende, cede y transfiere las cincuenta 
cuotas de capital que. por valor de cin- 
cuenta mil pesos moneda nacional posee 
en la sociedad, al señor Armando A. Do- 
liani. que ingresa por este acto a la so- 
ciedad, por los valores reales integrados 
al presente, o sean, veintinueve mil pesos 
moneda nacional, por cuyo importe, re- 
cibió antes de ahora de la sociedad, mer- 
caderías por valor de diez y ocho ii.il 
ciento quince pesos y el saldo se hada 
representado por un balancín de treinta 
toneladas, que, al precio de diez mil ocho- 
ciento ochenta y cinco pesos, recibirá 
el quince de octubre del corriente año 
y se halla garantizado por un pagaré con 
dicho vencimiento. La señora Zulema Mo- 
las de Santarelli, vende, cede y trans- 
fiere las cincuenta cuotas de capital que 
posee en la sociedad por valor nominal 
de cincuenta mil pesos moneda iineioiial, 
al valor real integrado a la fecha de vein- 
tinueve mil pesos moneda nacional, en 
la siguiente forma: al socio señor Moisés 
Mercado, cuarenta y seis cuotas por valor 
de cuarenta y seis mil pesos moneda na- 
cional y al socio señor José Tieri, cua- 
tro cuotas por valor de cuatro mil pesos 
moneda nacional. Por los importes rea- 
les de dichas, transferencias, lia percibido 
antes de ahora de la sociedad, mercade- 
rías por valor de diez y ocho mil ciento 
quince pesos moneda nacional y por el 
saldo, recibirá el día quince de sept 
bre del corriente año un balancín 
treinta toneladas, al precio de diez, 
ochocientos ochenta y cinco pesos mo- 
neda nacional, garantizado con un pa- 
garé con dicho vencimiento. Por su parto 
el socio señor Agustín Boero, trnnsfieie 
al socio señor José Tieri, catorce cuotas 
por valor de catorce mil pesos moneda 
nacional y al señor Francisco J. Bobiano, 
veintiséis cuotas por valor de veintiséis 
mil pesos moneda nacional; todas ellas 
de las ciento cuarenta cuotas que posee 
en la sociedad. Desde la fecha de este 
contrato, que se retrotrae en todos sus 
efectos al día primero de atoll de mil 
novecientos cincuenta, dejan de perte- 
necer a la sociedad los socios Juan E. 
C. Santarelli v Zulema Molas de Santa- 



cuotas por valor de ciento cincuenta y 
cuatro mil pesos, moneda nacional, da 
las que ya tiene integradas ciento ocho 
mil pesos moneda nacional: el socio José 
Tieri, suscribe treinta cuotas por valor 
de treinta mil pesos moneda nacional, 
de las que ya tiene ¿integradas doce mil 
pesos moneda nacional; el socio Armando 
A. Doliani, suscribe cincuenta cuotas por 
valor de cincuenta mil pesos moneda na- 
cional, de las que ya tiene integrados 
doce mil quinientos pesos monería na- 
cional y el socio Francisco J. Bobiano, 
suscribe veintiséis cuotas por valor clac 
veintiséis .mil pesos moneda nacional de 
los que ya tiene integrados doce mil 
quinientos pesos moneda nacional. Los 
saldos que cada uno de los socios tiene 
a integrar, lo serán cuando lo requieran 
las necesidades de la sociedad y en un 
plazo no mayor de dos años, pudiendo 
iuiccrse con las utilidades del negocio. 
— Quinto: Ea Gerencia de la sociedad 
será desempeñada por el socio señor 
Agustín Boertr. quien tendrá las más 
amplias facultades para actuar a nombre 
de la sociedad, en todas las gestiones in- 
herentes de su cargo y realizar, en ge- 
neral, todos los actos consentidos por las 
leyes, en especial la once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, por lo que se le clá, 
en este acto, poder general para repre- 
sentar a la sociedad, con la sola excep- 
ción de no comprometer la firma social 
en .actos o negocios ajenos a la misma o 
en fianzas o garantías a terceros. — Sex- 
to: Se suprime. En Tales Términos y 
aceptando conocer los socios, los restan- 
tes artículos del contrato original, que 
se dan aquí por reproducidos, se deja 
formalizado el presente contrato de mo- 
dificación cesión ' de cuotas e ingreso 
de nuevos socios, y, en prueba de con- 
formidad firman todos los contratantes 
Ciudad de Buenos Aires, a los enrí- 
as de] mes de septiembre del Año 
del Libertador General San Martín. El 
presente se halla transcripto en dos se- 
llados nacionales de un peso con cin- 
cuenta centavos números doscientos no- 
venta y dos mil cuatrocientos treinta 
v seis y cuatrocientos treinta y siete de 
la serie "J". (Firmado: Agustín Boero. 
— . Moisés Mercado. — A. A. Doliani. 
— I'\ J. Bobiano. — José Tieri. — Juan 
Santarelli. — Zulema Melas de Santare- 
||¡-). — Buenos Aires, 17 de noviembre. 
-Año del Libertador General San Martín, 
j(),-,n. _ Bicnrdo "Williams, secretario. 
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Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada 

Por disposición del señor Juez d" Co- 
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aínda: Con motivo de las 
cesiones de cuotas expresadas preceden- 
temente, se modifican los artículos pri- 
mero, tercero y quinto y se anula el 
artículo sexto del contrato social, los 
que en su red,ac<-ióii definitiva quedarán 
así: Primero: La sociedad -girará bajo 
así: Primero: La sociedad girará bajo la 
denominación de "FAVEESAN" SOCIE- 
DAD DE "RESPONSABILIDAD LIMITA- 
RA v tendrá sn domicilio legal en la calle 
Pavsandú número ochocientos cincuenta y 
sie'te de- esta Capital. — Tercero: El capi- 
tal social se fija en la suma de Trescientos 
Sesenta "Mil Pesos Moneda Nacional, re- 
presentado por trescientas sesenta cuotas 
de un mil pesos moneda nacional caula 
una que son suscriptas en la siguiente 
forma: El socio Agustín Boero, suscribe 
cien cuotas por valor de cien mil pesos 
moneda nacional, de las que ya tiene in- 
tegradas cincuenta y cinco mil pesos 
moneda nacional; el socio "Moisés Mer- 
cado, suscribe ciento cincuenta y cuatro 



mercio. Doctor Norberto Gowian i. secre- 
taría del Autorizante, se nace sabei per 
el término de cinco (lias, el siguiente 
edicto: 

En Buenos Aires a 26 días del mes do 
Octubre (le 1900, Año del l.ibertaiíor Ge- 
neral San Martin, se reúnen los s ■ñores 
„",! ! Geza Jnhos. rumano, casado, domb-ilia- 
,] | do en Lavalle 391. José Moidovaa ruma- 
' no, casado, domiciliado en Adolfo Al-'na 
1427, Vicente López, F. C. N. G. ü. H. 
y Carlos Yuhos, rumano, soltera domici- 
liado en Lavalle 306 que acostumbra a 
firmar Earlos Julios, todos mavore» -h» 
edad v (le común acuerdo resuelven cons- 
tituir una sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que se regirá por la Lev Nú- 
moro 11.645 y las cláusulas sigr.mn'es: 
Tí) La Sociedad girará en plaza na lo la 
razó» social FOTO SPORT, SOCIEDAD 
DE R ESPO.XS ABIELDA D L1AI IT -VI) :\, 
con domicilio actualmente en Lava di 41S 
de esla capital, pediendo trasla laido e 
instalar sucursales y agencias en cua'quier 
inulto del país o del exterior. — 2?) Ea 
Sociedad se dedicará a la venta al por - 
mayor y menor de artículos fotográficos 
en general, podiendo dedicarse a otras 



actividades afines o no con la indmada — 
3») La Sociedad tendrá una duración do 
30 años a partir del 1 ? de Enero de 1950 
a en va- fecha se retrotraen tolos sus 
efectos. — - 4?) El capital social ¡e coas- 
litnve la suma de * 120-000. .—dividido 
en 120 cuotas de $ 1.00(1— cada una. sus- 
criptas por los socios en la siguiente pro- 
el «eñor Geza Jubos. 70 cretas 
70.00(1; ¡os señores José ¿Mío- 
Carlos Vahos. 25 cuotas 



pocii: 
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$ 25.000. 
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ada uno. Los socios i 
sus cuotas en la siguiente forma: 
ñor Geza Julios totalmente seguí 
del balance inicia; de la sociedad ; 
Enero de 1050 que se acompaña y que for- 
ma parte integrante de este con t pito: los 
señores José Mo'dovan y Carlos Yuaos 
integraa ei 50 % de sus cuotas o sea 
12.500 pesos cada uno, según surge del 
citado balance; 



jl saldo será integrado 
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conforme lo dispone el artículo 7?. — 5°) 
La sociedad será administrada por todos" 
los socios con el carácter de gerentes. 
Para el uso de la firma social actuarán 
cualesquiera de los gerentes in ¡i vidual- 
mente, teniendo ias más amplias íacuii 
tades para obrar en nombre de la sociedad 
conforme al artículo 16 de la Ley 11.645. 
¡So podrá, emplearse la firma social en ne- 
gocios ajenos a la sociedad, ni comprome- 
terla ; en fianzas o garantías de terceros. 
— C) Anualmente el 3.1 de Octaore, se 
realizará un Balance e Inventar, o Geno- 
ral, sin perjuicio de los "que se resuelva 
efectuar en cualquier momento. A efectos 
de determinar la utilidad se praí-tifaráe 
las amortizaciones y deducciones autoriza- 
rlas por las leyes y reglamentos; de la uti- 
lidad líquida que resulte se destina'") un 
cinco por cieutv para formar el Pondo de 
Reserva Legal, hasta que este a-e-nie, el 
3 "¡u del Capital Social- El saldo se dis 
tribuirá en la siguiente forma: el 60 % 
para el señor Geza Julios y el 21) % a 
cada uno d e los otros dos socios. Las per- 
didas serán soportadas en la misma Tiro- 
porción. — 7?) Los socios José Meldovan 
y Carlos Yulios no podrán retirar suma 
alguna de las utilidades que se les acredi- 
ten durante Jos dos primeros ejercicios; 
con excepción d e las sumas necesarias pa- 
ra sus gastos particulares. Si pasados los 
dos primeros ejercicios las utilidades 
acreditadas previa deducción de sus reti- 
ros personales no alcanzaren a integrar 
totalmente sus cuotas de capital Miscrip- 
tas, tampoco podrán dichos socios retirar 
suma alguna hasta tanto se integren to- 
talmente las referidas cuotas exceptuán- 
dose de dicha prohibición los importes ne- 
cesarios para sus gastos particulares. — 
S 1 ') Cualquiera de los socios podrá pedir 
60 días antes del vencimiento de cada se- 
mestre sucesivo a partir del 1") de No- 
viembre de 1950 la disolución anticipada 
de la sociedad. En tal caso el señor Geza 
Julios, tendía derecho a hacerse cargo del 
Activo y Pasivo, ceder sus cuota- a los 
otros socios o liquidar la „ sociedad, de- 
biendo manifestar su opción den'i'O de 
los 45 días de expresado tal deseo — 9?) 
Al vencimiento del término de duración, 
o en caso de pérdida del 25 % del capi- 
tal, el señor Geza Julios podrá hacerse 
cargo del Activo y Pasivo, si no hiciera 
uso de tal opción uno o ambos do los so- 
cios restantes podrán a su vez continuar 
con los negocios sociales, si ninguno acep- 
tara, o en caso de resolución unánime de 
los socios, la sociedad se disolverá y en- 
trará en liquidación. — lC) En caso de 
liquidación d e la sociedad ésta será efec- 
tuada salvo impedimento poi el señor Ge- 
za Julios, una vez cancelado el pasivo y 
devueltos los aportes, el saldo sei'íi dis- 
tribuido conforme a lo dispuesto en el 
artículo 0?. — II o ) El señor Geza Julios 
podrá dedicarse a otras aetivid-iL-s sin 
limitación alguna en cuanto al tiempo 

v objeto. Los señores José Molclivan y 
('arlos Yuhos deberán dedicar torio su 
tiempo atención y actividades, única y 
exclusivamente a la sociedad. — 12) Nin- 
guno de los socios podrá ceder sus cuo- 
tas a terceros extraños a la- sociedad, 
atento a lo dispuesto e.n el articulo II o . — 
ld°) Se llevará un libro de Actas rubri- 
cado en el que se asentarán las resolu- 
ciones de la Asamblea de socios tomada 
por mayoría de cuotas, salvo las siguien- 
tes en que se requerirá unanimidad: a) 
cambio de objeto; b) cualquier modifica- 
ción del acto constitutivo que imponga 
mayores responsabiliddaes a los socios. — 
Ll) En ningún caso ya sea por retiro 
voluntario, disolución y liquidación de la 
sociedad o cualquier otra causa los seño- 
res José Moldovan y Carlos Yuhos- ten- 
drán derecho a importe alguno en con- 
,, cepto de "llave del negocio'', siendo ex- 
clusivamente a favor del señor Geza Ju- 
lios cualquier importe que pudiera per- 
cibirse o estimarse por tal concepto. — 
.15°) En caso de fallecimiento o incapaci- 
dad permanente de alguno de los socios, 
se practicará un balance a la fecha del 
deceso o declaración do incapacidad. La 
sociedad deberá manifestar a los he- pele- 
ros o representante lega!, dentro d,-. ios 
60 días de dicha fecha si les ofrece conti- 
nuar en la sociedad o si devolverá la par- 
te d capital y utilidades que correspon- 
dan al socio fallecido o incapacitado. Los 
herederos o representante legal deberán 
manifestar dentro de los 30 días de ofre- 
cida la continuación en la sociedad si 
aceptan o rechazan tal ofrecimiento. Si 
los herederos o representante legal no con- 
linmiran en la sociedad, ósfa devolverá 
la parte de capital y utilidades que co- 



rrespondían al socio en los siguientes pla- 
zos: una suma equivalente al 10 % de 
sus cuotas les será abonada a los herede- 
ros o representante legal dentro de los 30 
días del deceso o declaración de incapa- 
cidad, este pago será computado como re- 
tiro personal si continuasen en ia socie- 
dad, o como anticipo de su capital en el 
caso contrario; el resto en dos cuotas 
iguales como máximo a 6 y 9 meses- Los 
herederos deberán unificar su' representa- 
ción ante la sociedad dentro de 30 d rs 
de producido el deceso o declarada la in- 
capacidad. — 10?) Cualquier duda o di- 
vergencia que se suscite entre ios socios 
y[o herederos o representantes legales en 
la interpretación de este contrato o en la 
disolución o liquidación -de la sociedad se- 
rá dirimida por arbitradores, amigables 
componedores, designados uno por eada 
paite y facultados para designar un ter- 
cero en caso de discordia, cuyo fallo será 
inapelable. Los socios renuncian expresa- 
mente a dirimir sus diferencias por :a vía 
judicial, siendo a cargo del que l-o inicie 
el pago de las costas^ del juicj^. fe con- 
formidad, se firman cuatro ejemplares 
uno para cada socio y el origina! coa e! 
sellado de ley para, ser inserí pto en e! Re- 
gistro Público d e Comercio en el lugar 
y fecha indicados uf-supra. — Geza .Jn- 
nos. — José Moldovan. — Marios Julios. 

— Buenos Aires, Noviembre 21 de 1950- 
Año dfll Libertador General San Martín. 

— Carlos Castro Walker, secretario. 
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INSTITUTO MEDICO JURÍDICO 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Juez de Comercio, 
doctor Luis Alberto Palacio, secretaría 
N? 20, se hace saber por cinco días, en 
los autos '•Instituto Médico Jurídico, S. 
Ii. L., su inscripción", el siguiente edic- 
to: 

"En la ciudad de Buenos Aires, a diez 
días del mes de octubre del Año del 
Libertador General San Martín 1950, 
Entre los señores Isidoro Naidich, argen- 
tino, mayor de edad, casado, médico, do- 
miciliado en ] a calle Paraná 1279; José 
Francisco Bilau, argentino, casado, ma- 
yor de edad, abogado, domiciliado en la 
calle Corrientes 222; Juan Héctor Pille, 
argentino, mayor do edad, casado, corre- 
dor matriculado, domiciliado en la calle 
Córdoba &i!9 y Ezequiel Aguilar, natura- 
lizado argentino, mayor de edad, soltero, 
corredor matriculado, domiciliado en !a 
calle Yidt 2161, Convienen en celebrar 
un contrato de Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada, que se regirá por las 
siguientes cláusulas. — Primera: La so- 
ciedad tendrá por objeto la instalación 
y explotación de un Instituto especiali- 
zado en la atención de enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo, 
examen médico preventivo y contralor de 
las inasistencias por enfermedades de 
empleados y obreros del comercio y la 
industria y el asesoramieuto jurídico y 
defensa patronal «n los juicios que les 
fuesen promovidos a los patronos por cau- 
sa fundada en las disposiciones de la 
Lev 9.688. — Segunda: La sociedad gi- 
rará bajo el rubro "INSTITUTO ME- 
DICO JURÍDICO" S. E. L. y tendrá 
su domicilio en la calle Caseros. 1806 de 
esta Capital, podiendo instalar otros ane- 
xos donde lo considere conveniente. — 
Tercera: La sociedad se contrata por el 
término de veinte años. — Cuarta: El ca- 
pital social se fija en la suma de no- 
venta mil pesos moneda nacional de cur- 
so legal, di%ddido en noventa cuotas de 
un mil pesos moneda nacional caria una, 
que suscriben los socios en este acto 
en la siguiente forma Sr. Isidoro Naidich, 
cuarenta y cinco cuotas que corresponden 
al valor asignado a los muebles, útiles, 
instrumental e instalaciones de su clíni- 
ca de la calle Caseros 1S06, de esta 
Capital, en un todo de acuerdo con el 
inventario levantado a dicho efecto; Dr. 
José Francisco Bidau, quince cuotas en 
efectivo; señor Juan Héctor Fitte, quince 
cuotas en efectivo y señor Ezequíel Agui- 
lar, quince cuotas en efectivo. — Quinta: 
La dirección del Instituto quedará a 
cargo del socio Dr. Isidoro Naidich, con 
las más amplias facultades, sin más li- 
mitación que la que impongan los inte- 
reses sociales. Los actos de disposición 
de bienes requerirán e! acuerdo escrito 
Je ¡os otro socios. El uso de la firma 
social quedará reservado a los socios 
señores Isidoro Naidich y Juan Héctor 
Fitte en la forma que ellos estimen más 
conveniente. El socio Director tendrá tina 



asignación de m$n. 3.000. — (Tres mil 
pesos moneda nacional c|l.) mensuales, 
que se imputarán a gastos generales. De 
las resoluciones adoptadas por los socios 
se dejará constancia en un libro de 
actas, rubricado. Sexta: El socio direc- 
tor no podrá dedicarse a la atención de 
funciones análogas a las comprometidas 
en este contrato y a las que son objeto 
de esta sociedad, sin consentimiento es- 
crito de los demás socios. No podrá 
comprometer la firma social en opera- 
ciones ajenas a la sociedad ni darla para 
fianzas o garantías de ningún género. 
Los socios productores no podrán cons- 
tituir en adelante con otros profesio- 
nales entidades que tengan igual objeto 
social. Séptima: Los socios quedan fa- 
cultados para retirar mensualmente hasta 
la suma de m$n. 1.000. — (un mil pesos 
moneda nacional de cjl.) a cuenta de 
utilidades. Octava: El 31 de diciembre 
de cada año se preparará un estado de 
cuenta y las utilidades o pérdidas re- 
sultantes se distribuirán por partes igua- 
les entre los socios, previa formación 
de una reserva del 10 % (diez por cien- 
to) de las utilidades líquidas y reali- 
zadas, cuando las hubiere, hasta duplicar 
el capital social, y de los castigos o 
amortizaciones normales que correspon- 
da. — Novena: En caso de fallecimiento 
de cualquiera de los socios, sus derecho- 
habientes podrán nombrar uif represen- 
tante legal con iguales derechos y obli- 
gaciones que el socio fallecido. Décima: 
Los efectos de este contrato so retro- 
traen al día primero de octubre del co- 
rriente año 1950 y se extiende en cuatro 
ejemplares, uno para cada uno de los 
socios, además del original que con el 
sellado de ley queda depositado en la 
caja social a los efectos que fueran me- 
nester. — Undécima: El socio Dr. José 
Francisco Bidau queda autorizado para 
elevar este contrato a escritura pública 
si ello fuera necesario y solicitar de 
Juez competente su publicación e ins- 
cripción en el Registro . Público de Co- 
mercio. Conforme con lo estipulado, se 
ratifican los socios firmando de confor- 
midad". El: Alberto: Vale. 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín 
— Manuel A. Cabrera, secretario. 
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"KCZIS HENOS." 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de 
Comercio de la Capital, doctor Luis Al- 
berto Palacio, Secretaría del doctor Pa- 
blo F. L. Calli Villafañe, se hace sa- 
ber por el término de cinco días el si- 
guiente edicto: 

Testimonio. — Entre los señores 
León Kuzis, argentino, casado y Abra- 
ham Kuzis, argentino casado y Bejrisz 
Kuzis, polaco, soltero; todos mayores 
de edad y hábiles, constituyendo domi- 
cilio en la calle Doblas 1046, de esta 
Capital; se convienen en constituir una 
sociedad comercial sujeta al régimen de 
la Ley N<? 11.645 y de las cláusulas 
y estipulaciones siguientes: Primera: 
Declárase constituida entre los nom- 
brados una sociedad comercial que re- 
girá en esta plaza bajo la razón social 
"KUZIS UNOS.", SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA, la que 
tendrá por objeto la compra, venta, im- 
portación, exportación de cueros curti- 
dos y materiales para la fabricación de 
calzado. — Segunda: El asiento de la 
sociedad será en la Capital, calle Do- 
blas número un mil cuarenta y seis. — 
Tercero: El término de duración de la 
sociedad será de diez años, a contar del 
1? de julio de 1950, a cuyo efecto se 
retrotraen las operaciones. — Cuarto: 
El capital social se constituyo en 
la cantidad de ciento treinticinco mil 
oesos mjl., dividido en cuotas de mil 
pesos mjl. cada una, suscriptas y rea- 
lizadas por: León Kuzis la suma de cin- 
cuenta y cinco mil pesos ($ 55.000.00), 
Abraham Kuzis la suma de cincuenta 
y cinco mil pesos ($ 55.000.00) y 
Bejrisz Kuzis la suma de veinticinco 
mil pesos ($ 25.000.00). Los aportes 
de los dos primeros están formados por 
mercaderías, muebles y útiles y cuen- 
tas a cobrar que no constituyen fondo 
de comercio y el aporte de Bejrisz Ku- 
zis diez mil pesos en efectivo y el resto 
en mercaderías. — Quinto: La direc- 
ción, administración y gerencia estarán 
a cargo de los socios en forma indis- 
tinta y con uso de la firma social, la 
que a tal eíecto será la de los nom- 



bres particulares de los socios préee» 
dida por la denominación de la socie- 
dad. La firma no podrá ser compro- 
metida en operaciones ajenas a la so- 
ciedad ni en fianzas o garantías para 
terceros. — Sexto: Los asociados con- 
tribuirán con su trabaji) personal a ia 
realización del objeto de la sociedad, 
aue por este acto se constituye y ten- 
drán indistintamente a su cargo la di- 
rección y administración de la misma. 
— Séptimo: Durante l.~. vigencia deJ. 
contrato no podrán los socios dedicarse. 
a otras actividades comerciales. El que 
contravenga esta disposición traerá al 
fondo común los beneficios que le re- 
sulte de estas operaciones y sufrirá 
individualmente las pérdidas que hu- 
biere. — Octavo: Los socios gerentes 
podrán otorgar todos los instrumentos 
públicos y privados que requieran loa 
giros de la sociedad, tendrán faculta- 
des para otorgar poderes generales o 
especiales, de administración o judicia- 
les y revocarlos; celebrar toda clase da 
contratos j rescindirlos; adquirir, ena- 
jenar o gravar bienes muebles; hacer 
pagos indispensables, cobrar y perci- 
bir, representar a la sociedad ante las 
Autoridades Nacionales, y Provinciales, 
Administrativas y Judiciales, Aduanas, 
Municipalidades y Direcciones Genera- 
les de Impuestos; realizar toda clase de 
operaciones bancarias y solicitar crédi- 
tos y descuentos en los Bancos oficiales 
y particulares, firmando y endonando 
cheques, letras, vales, avales, pagarés, 
warrants y toda clase de papeles co- 
merciales. Esta menci n de facultades 
no es limitativa, remitiéndose los otor- 
gantes a tal respecto, asi como al de 
las demás cuestiones no contempladas 
en este contrato, a las disposiciones de 
la Ley II .615 y del Código de Comer- 
ció. — .Noveno: Para comprar, ven- 
der y gravar bienes inmuebles, se ne- 
cesitará la firma de los tros socios en 
forma conjunta. — - Dé limo: El trein- 
ta de junio de cada año se practicará 
un balance general de los negocios so- 
ciales, mediante el cual se determina» 
rán las utilidades o pérdidas del ejer- 
cicio y practicarán las reservas orde- 
nadas por la ley. Las utilidades lí- 
quidas y realizadas serán distribuidas 
en la siguiente forma: a los señores 
Abraham y León Kuzis el 40 % (cua- 
renta) a cada uno y al Sr. Bejrisz Kuzis 
20 % (veinte), y en la misma forma 
serán soportadas las pérdidas si las 
hubiere. — Décimo Primero: La socie- 
dad podrá disolverse por mutuo con- 
sentimiento en cualquier época, pero 
ninguno de sus integrantes podrá, re- 
tirarse voluntariamente sin previo avi* 
so por telegrama colacionado con una 
anticipación no menor de noventa días. 
— - Décimo Segundo: Ninguno de tos so- 
cios podrá transmitir ni ceder su par- 
te en la sociedad, sin consentimiento 
expreso por escrito de los otros- — Décimo 
Tercero: En caso do disolución de ia socie- 
dad los socios podrán aportar de mu- 
tuo acuerdo a la liquidación de todos» 
los bienes y efectos que figuran en el. 
Balance, practicando a tal efecto en 
la siguiente forma: repartición en par- 
te proporcional al capital aportado. — 
Décimo Cuarto: Toda duda o divergen- 
cia que se suscitare entre los socios 
sea durante el funcionamiento de la so- 
ciedad o al tiempo de la disolución y¡<* 
liquidación, serán dirimidas por arbi- 
tros arbitradores amigables compone- 
dores, nombrados a razón de uno pof 
cada parte con interés distinto, desig- 
nando un tercero en caso de discordia. 
— - Décimo Quinto: En caso de falle- 
cimiento de cualquiera de los socios 
de incapacidad total que le impida des- 
empeñarse eficazmente, se practicará a 
la fecha del hecho un inventario y ba- 
lance general, con intervención de loss 
herederos del socio fallecido o inca- 
paz, quienes a tal efecto unificarán su 
representación. Dentro de los 3 de 
practicado el balance aludido, los so- 
cios sobrevivientes o capaces harán sa- 
ber a la representación unificada de los 
herederos del socio fallecido o incapaz, 
si deciden continuar con los negocios 
sociales o resolver la disolución y liqui- 
dación de la sociedad, la que en tal ca- 
so estará a cargo de los restantes so- 
cios en conjunto con el control del re- 
presentante de los herederos. Si los so- 
cios sobrevivientes decidieran continuar 
con los negocios sociales, reintegrarán 
a los herederos del socio fallecido o a 
los representantes legales del incapaz 
su capital con más las utilidades, par- 
ticipación en el fondo de reservas le- 
gales, en las siguiente forma: 30 % a 
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los setenta días de practicado oí ba- 
lance general aludido en esta cláusula 
y el ¡;;i!do ea dos cuotas igualen paga- 
dera' a ¡os 80 y 180 días de plazo com- 
putados desde el primer pago, firmando 
j)a;;.:iü.- con más el interés bancario. 
Hasta (¡ne se haga efectivo el primer 
pago del 3 % , los herederos unifica- 
dos podrán retirar mcnsualmente, coa 
imputación al primer pago, la misma 
canJciacl que retiraba el socio falleci- 
do o incapaz. Las cuotas de éste se 
di: tribuirán entre los socios restantes, 
en proporción a las que poseen cada 
tino en la sociedad, ai igual que el por- 
centaje de utilidades o pérdidas qu.e co- 
rresponden a dichas cuotas. Los paga- 
rés por el importe de las dos cuotas 
referidas más arriba, serán suscriptas 
individualmente por los adquirentes o 
por la sociedad, si se resolviera la re- 
ducción del capital por el fallecimien 
ío del socio. Bajo las quince cláusulas 
precedentes que las partes se compro- 
meten a respetar y cumplir, conforme 
a derecho, queda constituida la socie- 
dad comercial "Kuzis Hnos.", Sociedad 
de Responsabilidad Limitada y en prue- 
ba de conformidad, se firman dos ejem- 
plares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a 
los 28 días del mes de octubre de»! 
"Año de! Libertador General San Mar- 
tín", 1950. — León Kuzis, Abraham 
Kuzis, Bejrisz Kuzis. 

Buenos Aires. Noviembre 17 de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — F. GaUi Villafafio. secretario. 

$ 335.— e.27 ! ll-Ne l.tlaO-v.lvjl 2;50 
. _ ___ 

LA LILIANA 
Sociedad de Responsabilidad Limite da 
Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio Dr. Norberto Gowtand, se hace 
saber por cinco días, el siguiente edicto: 
Testimonio. -- fin la Ciudad de line- 
aos Aires, Capital de la República Ar- 
gén lira, a los seis días del mes de No- 
viembre de 1950, <; Afio del Libertador 
General San Martín-'', entro lo? señores 
Don Salvador Foinstein, comerciante, ca- 
sado con Doña Luisa Berman. domicilia- 
do en la cade Sarmiento N" 2027, l 5 
piso, d-epto. 1; Don Antonio Torro?, co- 
merciante, casado, con doña María Elvira 
Puentes, domiciliado en la callo Irala 
N' 1753 y doña Luisa Berman de Feins- 
tein, casada con don Salvador Feinstein, 
domiciliada en la calle Sarmiento 2027, 
piso 4' ! , depto. L todos mayores de edad 
y hábiles, siendo Jos domicilios enuncia- 
dos de esta Capital Federal, se ha con- 
venido constituir en la fecha una So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, con- 
forme ¡i la Ley 11.645, con efecto retro- 
activo al L de Enero de .1930, désele 
cuya fecha funciona de hecho, la que so 
ajustará a las siguientes cláusulas: Ka- 
zan Social. Domicilio. Artículo Primero: 
La Sociedad girará bajo la denominación 
de "LA LILIANA"', SOCIEDAD DE 
BESPONSABILIDAD LIMITADA''. — - 
Artículo Segundo: El domicilio legal de 
Ja Sociedad y asiento principal (le sus 
negocios será en la Capi'al Federal, 
actúa finiente en la callo Irala N<? 3 753, 
podiendo estab'eeer sucursales, agencias, 
representaciones y casas filiales en cual- 
quier punto de la liepública o del Ex- 
tranjero. — Objeto. Artículo Tercero: 
lia Sociedad tiene por objeto principal 
la explotación amplia del comercio y la 
industria, elaboración y venta de pro- 
ductos indiistr'ales en genera!, y espe- 
cialmente de lana y algodón, sirviendo 
de base para tales operaciones la fábrica 
establecida en esta plaza bajo fe denomi- 
nación de "La Liliana". — Plazo de 
Duración. Artículo Cuarto: La Sociedad 
tendrá una duración de Cincuenta Años 
m partir des L de Enero de 1950, a cuya 
fecha se retrotraen los efectos del pre- 
sente. Transcurridos dos años de esa 
focha, o sea al 31 de Diciembre dr 1951, 
cualquiera de los socios puede pedir su 
re ; iro anticipado de la Sociedad y a 
tales efectos, deberá hacer saber su vo- 
-iuntad en ese sentido a los restantes 
socios mediante telegrama colacionado, 
fon una anticipación mínima de seis 
mese s al cierre de un ejercicio social. 
En tal caso en base al Balance General 
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas que 
deben practicarse a esa fecha conforme 
al aj-tieulo oe'avo de esto contrato, la 
á.miedad, o en su defecto, los restantes 
socios a prorrata (le sus cuotas adquiri- 
rán las de! socio o socios salientes, y 
abonarán el importe de capital respec- 
tivos, con más las utilidades devengadas 
que se adeuden, o con menos las pérdi- 
das sufridas, en cuatro pagos iguales 
: trimestrales, con un interés del 6 % 
sobre los saldos deudores, computado 
' desde el primer día subsiguiente a aquél 



en que se produce elí retiro definitivo 
del socio o socios salientes. Dicho retiro 
definitivo tendrá lagar el último día del 
período de seis meses con que debe noti- 
ficarse el mismo conforme a lo dispuesto 
en esto artículo. Si ni la Sociedad, ni 
los restantes socios, adquiriesen las cuo- 
tas en la forma establecida el socio o 
socios salientes podrán solicitar la diso- 
lución de la Sociedad. — Capital Social. 
— Suscripción. — Artículo Quinto: El 
capital social queda fijado en la suma 
de Doscientos Mis Pesos Moneda Nacio- 
nal de Curso Legal ($ 200.000.— mln. 
do e|l.), dividido en doscientas cuotas 
de mi! pesos moneda nacional cada una, 
que han suserinto los socios en la si- 
guiente forma: a) El socio señor Salvador 
Feinstein, ha suscripto Ciento Setenta, cuo- 
tas (170) por un valor de Ciento Setenta 

mil pesos moneda nacional ($ 170.000 

mJn. ejl.), de cuyo importe ha integrado 
te cantidad de Ciento cincuenta y un 
mil quinientos ochenta y un pesos con 
setenta v nueve centavos moneda nacio- 
nal (.*. 151.581,79), representada poT el 
activo líquido de la fábrica "La Lilia- 
na" de su propiedad, sita en la calle 
Traía N? 1753 de esta Ciudad, que trans- 
fiere íntegramente a esta Sociedad y a 
ese efecto suscribe los correspondientes 
Inventario de Bienes y Balance General 
que se acompañan, considerándoselos par- 
te integrante de este contrato, y hacién- 
dose responsable personal y solidaria- 
mente, por los valores y demás constan- 
cias consignadas en el mismo. En cuanto 
al saldo de Diez y ocho mil cuatrocientos 
diez y ocho pesos con veintiún centavos 
moneda nacional ($ 18.418.21 m|n.) se 
compromete a integTarlo cuando las nece- 
.sidades del negocio lo requieran, b) El 
socio señor Antonio Torres ha suscripto 
diez cuotas (10), por un valor de Diez 
mil posos moneda nacional ($ 10.000. — 
m'n.), de cuyo importe ha integrado en 
dinero efectivo el 50 %, o sean Cinco 
mil pesos moneda nacional (.* 5.000. — 
mjn.), comprometiéndose a integrar el 
saldo cuando las necesidades del ne.£?r>cin 
lo requieran, c) El socio señora Luisa 
Berman de Feinstein, ha suscripto veinte 
cuotas (20) por un valor de Veinte mil 
pesos moneda nacional ($ 20.000. — m'n.), 
de cuyo importe ha integrado en dinero 
efectivo el 50 %, o sean, Diez mi! pesos 
moneda nacional ($ 10.000. — m'n.), com- 
prometiéndose a integrar el sa'do cuando 
las necesidades de! 1 negocio lo requieran. 
Los valores que se integran en dinero 
efectivo ingresan a la Caja de la Socie- 
dad, y oportunamente se efectuarán los 
depósitos que ordena la Ley 11.645. — 
Facultades de la Sociedad. — Artículo 
Sexto: La sociedad para e] mejor cum- 
plimiento de sus fines podrá adquirir y 
explotar toda clase de bienes muebles 
o inmuebles, semovientes, mercaderías, 
títulos, créditos, derechos y acciones, 
todos los que podrá vender, permutar, 
hipotecar, prendar, ceder y gravar, así 
como arrendar o alquilar por plazos que 
excedan o no de seis años, la totalidad 
o parte cualquiera de sus bienes, tanto 
muebles como inmuebles, con incaisión 
do los bienes que pudiere adquirir en lo 
sucesivo, realizar todas las operaciones 
civiles, comerciales, financieras o indus- 
triales que fomenten su objeto y se rela- 
cionen directa o iiuprectamente con el 
mismo; emprender cualquier negocio, ope- 
ración o empresa fuera o dentro del 
país; adquirir privilegios legales o in- 
dustriales; patentes, marcas n otros de- 
rechos relacionados con inventos, proce- 
dimientos industriales, explotarlos o ena- 
jenarlos su propiedad o usufructo; cele- 
brar contratos de seguros como asegu- 
rarla; dar o tomar dinero en préstamo 
con o sin garantías, o gravámenes de 
cualquier naturaleza que fueren; efec- 
tuar tocia clase de operaciones bancarias, 
de descuentos y préstamos con institu- 
ciones oficiales o de parlieulares, nacio- 
nales o extranjeros; dentro o fuera del 
país, incluso con el Banco de fe Nación 
Argentina, con el Banco Central de la 
Kepúbíica, con el Banco de! Crédito In- 
dustrial, con el Banco Hipotecario Na- 
cional, con el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, etc., conforme a sus carias 
orgánicas, estatutos y reglamentos: efec- 
tuar las presentaciones que fueren nece- 
sarias ante las reparticiones nacionales 
yjo municipales de la Capital Federa'; 
y'o Municipalidades y reparticiones pro- 
vinciales, Ministerios. Secretarías de Es- 
tado, entidades públicas o privadas, mix- 
tas o autárquieas, inclusive la Dirección 
General Impositiva, Ministerio de Coi reos 
y Telecomunicaciones, Ministerio de Tra- 
bajo y Previsión Social. Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social y 
Ministerio de Industria y Comercio: Tri- 
bunales del Trabajo, Comisión de Conci- 
liación, Tribunales de Faltas, Tribunales 
Administrativos. Instinto Argentino de 
Promoción del Intercambio, Tnstituo Mo- 



vilizador de Inversiones Mobiüarias, Adua- 
na de la Ciudad de Buenos Aires, y de- 
más Aduanas de la República, etc.; contra- 
tar transportes, marítimos, fluviales, te- 
rrestres o aéreos, y flotainontos en gene- 
ral; formar sociedades subsidiarias de cual- 
quier naturaleza, inclusive de responsa- 
bilidad limitada: efectuar combinaciones 
u otra comunidad de intereses con cual- 
quier sociedades, firma» o particulares, 
y con tal fin, hacer arregles con respec- 
to a la armonía de intereses y coopera- 
ción de administración; comprar, en otra. 
forma adquirir, tener, vender, consignar 
o transferir acciones de capital, tí'ulos. 
obligaciones u otros papeles de créditos 
de sociedades, ejerciendo todos los privi- 
legios de propiedad, inclusive el de votar 
con respecto a los títulos así poseídos; 
conferir poderes generales y especiales 
y revocarlos; estar en juicio como aetora, 
demandada, reconviniente, inciden ¡isla, 
tercerista, denunciante, querellante, o en 
cualquier otra forma, o en cualquier otro 
carácter; prorrogar y declinar de jurisdic- 
ción, transigir y comprometer en arbi- 
tros arbitra chores, con o sin pacto de 
multas, conceder quitas y esperas; y 
realizar en general, todo cuanto fuere 
menester a la explotación de los nego- 
cios de la Sociedad; disponer de aquellos 
de sus bienes que fuere conveniente en 
la explotación de sus negocios, pues la 
enumeración contenida en este artículo 
es explicativa v no limitativa, exten- 
diéndose la capacidad a todos los actos 
previstos en los artículos euaren'a y uno 
y mil ochocientos ochenta y uno del 
Código Civil, en los incisos aplicables 
a las personas jurídicas, que aquí se 
tienen por reproducidos. — Administra- 
ción. — Gerencia. — Firma Social. — 
Artículo Séptimo: La Sociedad será ad- 
ministrada por un gerente, qrce:o en el 
desempeño de sus funciones la representa- 
rá en todas Jas gestiones, obligaciones- y 
actos sociales, pudiendo realizar toda 
clase de operaciones inherentes a tales 
fines. La denominación social "La Li- 
liana"', Soc. de Responsabilidad Limita- 
da", deberá preceder . siempre a firma 
del gerente, a cuyo cargo queda la mis- 
ma. El mandato para administrador, com- 
prende todos y cada uno de las operacio- 
nes y actos enumerados en el artículo 
sexto de este contrato que aquí se tie- 
nen por reproducidos, con las únicas li- 
mitaciones de no comprometer la firma 
social, en prestaciones a título gratuito, 
en negociaciones ajenas al giro de la 
misma, en provecho particular de los so- 
cios, o en garantías de terceros. — 
Artículo Ochavo: Por este acto se desig- 
na gerente de la Sociedad al socio señor | 
Antonio Torres, quien podrá ser removido 
de su cargo por resolución de la mayoría 
de socios, en cualquier momento en que 
la Asamblea de los mismos asi lo de- 
termine. — Bases Para la Formación de 
Distribución de Utilidades. 
Noveno: E] ejercicio finan- 
Sociedad, comenzará t-i día 

,. Enero y fenecerá el día 

treinta y uno de Diciembre de cada año. 
Con la debida anticipación, se prepara- 
rán el Inventario, Balance Genera.] y 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, que 
deberán hallarse concluidos denJro de 
los treinta días de fenecer el ejercicio, 
y ajustarse a las normas mercantiles y 
reg'las generales del comercio, tillo sin 
perjuicio de los balances semestrales o 

do comprobación que los socios estimen 
prudente realizar. De las utilidades lí- 
quidas y realizadas que resulten y una 
vez deducidas las cantidades que se 
juzguen convenientes para la amortiza- 
ción de los valores del activo yjo para 
reservas por probables quebrantos de 
operaciones o de inversiones aún no rea- 
lizadas se aplicará: a) Cinco por ciento 
(5 %) para el Fondo de Reserva Legal, 
hasta que dicho fondo alcance a! diez 
por ciento del capital social: Del saldo 
resultante se destinará: b) Diez por 
ciento (10 %) para distribuir entre los 
socios en las proporciones que determine 
la Asamblea a que se refiere el ar- 
tículo décimo de este con' rato; y c) 
Noventa por ciento (00 ■%'< para distri- 
buir en ia siguiente forma: Salvador 
Feinstein, Sesenta por ciento (60 %); 
Antonia Torres, Veinte por ciento (20 % ! 
y Luisa Berman de Feinstein, Diez por 
tiento (10 %b Las pérdidas se sopor- 
tarán en igual proporción. El Inventa- 
rio, Balance y Distribución de Utilida- 
des practicados con arreglo a las nor- 
mas prefijadas, será sometido a ln 
aprobación de tira asamblea anual (pie 
deberá ser citada dentro de los Noventa 
días del cierre del ejercicio, la que actua- 
rá conforme al procedimiento establecido 
en el Articulo Décimo Primero. — Vo- 
luntad Social. — Asamblea. — Artículo 
Décimo: Los socios se- reunirán en Asam- 
bleas cada vez que lo requiera un nú- 
mero de socios que represente l.'i décima 
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parte de! Capital o cuando sea citado 
al ' efecto por el gerente. En las Asum- 
idas residirá la Dirección y Fiscaliza- 
ción de las operaciones sociales, y se 
considerarán constituidas con la presen* 
cia de socios que representen la mayoría 
del capital social. Tocias las resoluciones 
se adoptarán por simple mayoría de votos 
presentes, inclusive para resolver la trans- 
formación, ia disolución anticipada de la. 
Sociedad; fusión con otra Sociedad; au- 
mento o reducción de capital; cambio 
de objeto' de lo sociedad; remoción o de- 
signación de! gerente, incorporación ¿o 
personas extrañas a ia Sociedad: remu- 
neraciones especiales, participaciones o 
gratificaciones al personal; compra y 
venta de inmuebles, marcas; y patentes- 
prórroga del tiempo de la Sociedad; 
cualquier modificación del acto consti- 
tutivo; ingreso de herederos o sucesores 
de socio fallecido o incapacitado legal- 
mente. A cada socio se computará un 
número do votos igual al número de 
cuotas que posea. — Artículo Décimo 
Primero: La Convocatoria a las Asam- 
bleas deberá efectuarse mediante cita- 
ción escrita a cada uno de los socios en 
sus respectivos domicilios, con indicación 
del día, hora y objeto de 1a Asamblea. 
De las deliberaciones y resoluciones que 
se adopten deberá dejarse constancia en 
nn Libro de Actas rubricado que ai 
efecto llevará ia Sociedad, que suscri- 
birán todos los presentes. A los efectos 
de la concurrencia, a las Asambleas loa 
socios podrán autorizar por escrito a 
otro socio o a mandatario especia!, para 
que ios represente c intervenga cu las 
votaciones con el número de votos que 
le corresponda. — Cesión de Cuotas. — 
Artículo Décimo Soeuiido: Si alguno de, 
los socios deseare transferir cuotas de 
su capital en la Sociedad, el procedí- 
mien'o s.e ajustará a las siguientes rao ; 
(laudados: a) Deberá ofrecerlas previa- 
mente mediante oferta por telegrama co- ■ 
lacionado dirigido a la Sociedad v a 
los restantes socios conjuntamente; b) 
La Sociedad gozará de un derecho pre- 
ferencial de compra durante el término 
de noventa días, a contar desde la fecha 
del recibo de la noPfieaeión. En ese pla- 
zo tendrá que decidir si adquiere o no, 
en todo o en parte, las cuotas sociales 
ofrecidas; c) Si Ja Sociedad ne aceptare 
efectuar la compra, y siempre dentro 
del térmico de noventa días, deberá trans- 
mitir el ofrecimiento a los res'aníes so- 
cios, quienes podrán en conjunto adqui- 
rirlas, a prorrata de sus cuotas, o en 
subsidio constituirse individualmente en 
adquirente, por el todo o en piarte. Los 
socios tendrán treinta dias de plazo a 
partir de! vencimiento de ¡Os primeros 
noventa días, o a partir ¿le la fecha 
en que la Sociedad les notificare por 
telegrama colacionado la propuesta, para 
adquirir las cuotas ofrecidas. Transcu- 
rridos dichos plazos sin que la Sociedad 
ni los socios hubieran adquirido las cuo- 
tas oPTCcidas, el ofertante recuperará 
su libertad de acción, para cederlas a 
terceros, previa conformidad de la Asam- 
blea de Socios. Con respecto a la So- 
ciedad y|o a los socios, el valor de ad- 
quisición de las cuotas sociales será al 
matemático que resulte de dividir e! ac- 
tivo neto, es decir Cayó tal y reservas 
de la Sociedad, excluidas las de la Ley 
111.720, por (■! número total de las cun- 
tas ofrecidas, todo ello en base al últi- 
mo Balance General aprobado por la So- 
ciedad. Quienes adquieran cuotas de ca- 
piía! transferidas, no podrán a su vez 
ofrecer en venta, cuotas de capital, hasta 
después de un año de la fecha de adqui- 
sición, teniéndose por. tai lo de la res- 
pectiva in -cripción en el Registro Pú- 
blico de Comercio. Las transferencias o 
cesión de cuotas de capital a terceros 
no socios, solo podrán hacerse por oí 
importe íntegro del capital que el eo» 
dente tenga en la Sociedad. — Sueldo 
Gerente. — Artículo Décimo Tercero: Rl 
socio gerente recibirá mensualmcnte la 
suma de Mil pesos m!n. ($ 1.000. — mjn.) 
que se imputarán a gastos generales. — 
Obligaciones. — Artículo Décimo Cuar- 
to: El socio señor Antonio Torres deberá, 
consagrar a la sociedad todo el tiempo, 
trabajo e inteligencia que ella exiia, 
sin que pueda dedicarse, a ninguna otra 
actividad per cuenta propia o de ter- 
ceros. -- Mandato. — Artículo Décimo 
Quinto: En caso de enfermedad, ausen- 
cia de esta Capital o incapacidad física 
o legal del socio Salvador Feinstein, 
é-te confiere mandato al Doctor Mario 
José Bendersky, quien lo reemplazará 
con las más amplias facultades para 
todos los actos sociales, haciéndose el 
señor Salvador Feinstein responsable por 
el fiel cumplimiento por par'e del señor 
Dr. Mario José Bcndershy, ante sus 
consocios. — Absolución de Posie ones, 
— Representación. • — Artículo Décimo 
Sexto: El Gerente, por si o por ínter- 
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aicdio do apoderado especia!, se halla 
autorizado para aoaolvcr posiciones en 
juicio en nombre de la Sociedad, y para 
representarla con lias más amplias facul- 
tades ante la Comisión de Conciliación 
da los Tribunales del Trabajo de ia 
Capital Federal, o ante cualquier otro 
.Tribunal u organismo nacional, Provin- 
cial o Mnnieioa!, donde sea necesaria la 
comparencia personal de la empresa. — • 
Ingreso de Terceros. — Artículo Décimo 
Séptimo: El ingreso de otras personas 
a la Sociedad, sea eua] fuere la causa 
por la que se produzca, importará el 
pleno conocimiento, consentimiento y 
adhesión al presente contrato, como tam- 
bién a las decisiones tomadas cor. ante- 
rioridad por los socios, durante la vi- 
gencia del mismo. — Disolución Social. 
— Artículo Décimo Octavo: En caso 
de disolución de la Sociedad, ya sea 
por vencimiento del término de dura- 
ción de la misma, mutuo acuerdo de los 
otorgantes, o por cualquier otra causa, 
ae practicará un Balance Genera! de los 
negocios de lia firma a esa fecha, y ias 
partes que correspondan a cada socio 
por todo concepto, ¡=orán determinadas 
y liquidadas de acuerdo con el resultado 
que arroje dicho balance. Si disimila la 
Sociedad, alguno de loa socios, continuare 
con su giro, el procedimiento se ajustará 
a lo establecido en el artículo Cuarto 
•de este contrato para el caso de retiro 
anticipado de algún otorgante. — Falle- 
cimiento o Incapacidad Legal Declarada. 
._ Artículo Décimo Noveno: Si durante 
la vig'euciíi de este contrato, ocurriera 
el fallecimiento o declaración de inca- 
pacidad de cualquiera de los socios, sus 
herederos o sucesores podrán dentro del 
plazo de noventa días, a contar del día 
de! deceso o declaración legal de inca- 
pacidad, optar entre: a) Continuar en la 
Sociedad en representación de! causan- 
te, previa conformidad de la Asamblea, 
de Socios, a cuyo efecto deberán unifi- 
car su representación; b) "Retirar la par- 
to que por capital y : o utilidades corres- 
pondiera al socio fallecido o incapaci- 
tado de acuerdo al último balance o in- 
ventario aprobado por la Sociedad. En 
la alternativa prevista en el inciso b) 
o si la Asamblea no aceptase el ingreso 
de los herederos o sucesores Ja parte que 
le corresponda ni causante será entre- 
gada a sus sucesores o representante? 
en cuatro cuotas semestrales iguales y 
consecutivas del veinticinco por ciento 
cada una, con más el interés de¡ seis 
por ciento anual pagadero éste al venci- 
miento de cada cuota y sobre los sal- 
aos deudores.- En caso de deceso o in- 
capacidad legal de un socio que perciba 
sueldo, durante el transcurso de seis me- 
ses. se2iiiríi en vigencia e! mismo sueldo 
a favor de los tmrederos del socio falle- 
cido, o incapacitado. ■ — Arbitraje. • — 
Artículo Vigésimo: Toda duda que se 
suscitare en la iníerpreí ación de este 
contrato, divergencia o cuestión de cual- 
quier naturaleza (pie fuere, y sea (rae 
ello ocurra entre los socios, su s dereeho- 
Iiabbmtes. representantes, etc. y durante 
o luego de la existencia de esta Socie- 
dad, o con motivo de su liquidación vio 
cliso! ución, serán dirimidas con presein- 
deneia de cualquier otro procedimiento, 
por arbitros arbitradores, amigables com- 
ponedores, designados uno por, cada par- 
te, quienes a su vez nombrarán un ar- 
bitrado]- único ñora el caso de discordia, 
de común acuerdo. Si no concordaren en 
la designación, se requerirá el nombra- 
miento a! Presidente de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. El lando de 
los arbitradores será inapelable, con la 
salvedad de lo que dispone el artículo 
ochocientos ocho del Código de Proce- 
dimiento? de la Carota!. — Domicilios 
Especiales. — Artículo Vigésimo Prime- 
ro: Las partes contrayentes fijan sus 
domicilios legales y especiales en los 
indicados en el encabezamiento del pre- 
sento, donde se tendrán por válidas to- 
das las notificaciones, comunicaciones, 
interpelaciones, etc., que recíprocamente 
pudieren hacerse, y se someten a :a ju- 
risdicción de los Tribunales Ordinarios 
de la CapPal de la República, con re- 
nuncia expresa al fuero federal si pro- 
cediese. — Eey Supletoria. — Artículo 
Vigésimo Segundo: En todo lo demás 
no previsto en el presente contrato, se 
aplicarán las disposiciones especiales de 
la Eey once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, las generales del Código de Co- 
mercio, y las supletorias del Código Ci- 
vil. Bajo las veintidós cláusulas prece- 
dentes, ios socios formalizan el presente 
eoirrato de Sociedad, y firman en prue- 
ba de conformidad, previa lectura y ra- 
tificación tres ejemplares ele un mismo 
tenor y efecto, con su sellado de Ley, 
.en el lugar y fecha ut-supra. Sobro ras- 
pado: "Continúa en el sello nacional 
do $ 0,10 N? 85.1.403 "-J". Vale. — 



Firmado: S. Feinstein. — A. Torres. — 
Luisa B. de Eeinstein. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Carlos Castro Walker, secretario. 

$ 005.— e.27|ll-N? l.-i34-v.l»[12¡50 

LAS MALVINAS 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El Juez de Comercio de la Capital :ie 
la liepúbliea, doctor Carlos Alberto lis- 
piro, interinamente a cargo del Juzgado 
do Comercio del doctor J\ T orberto Gow- 
land, secretaría del doctor Carlos Castro 
"Walker, liace saber por el término de 
cinco días, el siguiente edicto; 

Entre ios señores Mírelo Osvaldo Eal- 
cíoni, argentino, casado, de 53 años de 
edad, domiciliado en la Avda. I-íivadr- 
via 4720, piso 2'-', Uto. C; Ricardo lüs- 
cossa, argentino, viudo, de 43 años de 
edal, domiciliado en Juan B. Justo 3312; 
y Pedro Sauz (lujo), argentino, de 46 
años, casado, domiciliado en Carlos Pe- 
llegrini 485, 9? piso O, lian convenido ¡o 
siguiente. — 1'. Constituir mía SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA, que se denominará "LAS MALVI- 
NAS 7 -', para dedicarse a ia importación, 
exportación, distribución, comercializa- 
ción y venta de arena, canto rociado, pie- 
dra, materiales de construcción, máqui- 
nas, repuestos y accesorios en general, 
hierros, alambres, artículos (le electrici- 
dad, y de todo y cualquier artículo que 
crean" conveniente. — ü". La sociedad 
tendrá su sede en esta Capital, calle 
Lavalle 1-173, piso ii', pudiendo establecer 
agencias y sucursales, y durará cinco 
años a contar desde la fecha, pudiendo 
prorrogarse de común acuerdo entre los 
socios." — 3c. El capital social integrado 
en efectivo, será de setenta y cinco mil 
pesos nijn., dividido en cuotas de un mil 
pesos cada una, aportados veinticinco mil 
pesos por cada socio. — <B'. Anualmente, 
al 31 de diciembre, se practicará un ba- 
lance e inventario, sin perjuicio de los 
balances e inventarios do comprobación, 
que en cualquier momento y a solicitud 
de cualquier socio pueda realizarse en la 
sociedad. — 5'-'. De las ganancias lí- 
quidas y realizadas se descontará el cin- 
co por ciento para el fondo de reserva 
legal y el remanente se distribuirá por 
partes' iguales entre los tres socios. Las 
pérchelas se soportarán en la misma pro- 
porción. — 6». La administración de 
la sociedad estará indistintamente a car- 
go de los tres socios, quienes tendrán 
indistintamente el uso de la firma, coa 
amplias facultades, y sin otra limitación 
que la prohibición de comprometerla en 
operaciones ajenas al giro social, en fian- 
zas o garantías piara terceros.'- Los tres 
socios revestirán el cargo de gerentes, — 
7-. Los socios de común acuerdo podrán 
asignarse una tarea determinada dentro 
de la sociedad, y fijarse un sueldo como 
retribución do sus servicios, de todo lo 
cual quedará' constancia en actas. — 8'-'. 
En caso de disolución de la sociedad, los 
socios gerentes actuarán como liquidado- 
res. — í>". En caso cié fallecimienta el" 
uno de los socios podrán incorporarse a 
la sociedad sus herederos, quienes unifi- 
carán la representación en uno sob. Si 
los herederos del premuerto no quisieran 
continuar en la entidad, se practicará 
un balance e invintario a la fecha del fa- 
llecimiento, liquidándose el aporte y ¡as 
utilidades en la siguiente forma: treinta 
par ciento al contado y de inmediato; y 
cl setenta por ciento restante en tres 
partes iguales, a los cuatro, ocho y do- 
ce meses a partir de la primera entre- 
ga. — 30'. Cualquier divergencia que- 
so suscitare entre ios socios, será diri- 
mí :1a por arbitradores nombrados por bis 
partes, ios cuales designarán un terce- 
ro en caso do,? disidencia, cuyo fallo se- 
rá inapelable, — Bajo las condiciones 
que anteceden, se firma el presente coa- 
trato, en Buenos Aires, a diez y seis 
de Noviembre del año mil novecientos 
cincuenta, Año del Libertador Genera! 
San Martín. — . Alfredo O. Faleioni. — 
Ricardo Biscossa. — Pedro Sauz (h.). — 
Buenos Aires, Noviembre 20 de 19.50, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Sjborrado — ñámente a cargo del Juz- 
gado de Comercio del — vale. — Spíncn. 
— Dr. Carlos Alberto Espiro — vale, — 
Carlos Castro Walker, secretario. 

$ 165. — o.27¡ll-N' L400-v.Dil2:50 



MELAMUD, MIZEAHI Y CÍA. 
Sociedad do responsabilidad Limitada 
Por disposición, del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría 



N? .1, se hace saber por cinco días el si- 
guiente edicto: 

Entre don Gregorio Melaii.nd, por una 
parte, de nacionalidad' ruso, de estado 
civil casado, domiciliado en Aguirrc 565, 
Piso 2, Dto. G; doña Berta Tzerman de 
Mclamud, por otra parte, de nacionalidad 
rusa, de estado civil, casada con domi- 
cilio en Aguirre 565, Piso 2, Dto. G ; don 
Benjamín Mizrahi, por otra parte, de 
nacionalidad argentino, de estado civil 
casado, domiciliado en Chile 2507, Piso 2 
Dto. G; y doña María Helvecia Senaldi 
de Mizrahi, por otra parte, de nacionali- 
dad argentina, de estado civil casada, 
con domicilio en Chile 2507, Piso 2 Dio. 
G; todos por sí, siendo todos mayores de 
edad y hábiles para este acto, convienen 
de común acuerdo en constituir una so- 
ciedad de responsabilidad limitada de 
acuerdo a las condiciones y cláusulas que 

a continuación se expresan: Primero: La 
sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
compra, venta, industrialización, impor- 
tación y exportación de tejidos y artícu- 
los de vestir en general, sin perjuicio de 
dedicarse a toda otra actividad lícita 
que de común acuerdo convengan las 
partes contratantes. — Segundo: El do- 
micilio legal de esta sociedad queda fi- 
jado en la Capital Federal, actualmente 
en ia cabo Cánning ~N° 600, pudien.lo ser 
trasladado. Se podrán establecer sucursa- 
les y!o agencias en el interior y exterior 
del país si el desenvolvimiento de las 
actividades lo permitiera. — Tercero: 
La sociedad se constituye por el término 
de diez años a contar del lo de Octubre 
de 1950, a cuya fecha se retrotraen los 
efectos de! presente contrato, pudiendo 
retirarse de la sociedad cualquier socio 
en cualquier momento a partir del 30 de 
Junio de 1951, y siempre que manifieste 
su deseo en este sentido, por telegran.'a 
colacionado enviado a los demás" socios 
con una anticipación de tres meses, por 
lo menos, de la fecha de su retiro. — 
Cuarto: La sociedad girará bajo el rubro 
de "MELAM.ÜD, MIZRAHI Y CÍA. SO- 
CIEDAD DE 'RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA". En todos los documentos, 
anuncios, facturas y publicaciones irá 
acompañado con la enunciación de! capi- 
tal. — Quinto: El capital social queda 
fijado en la suma do Dos Cientos Mil Pe- 
sos Moneda Nacional de Curso Legal, 
dividido en doscientos cuotas de un mil 
pesos cada una, suscripto e integrado 
totalmente por los socios en la siguiente 
forma: El socio Gregorio Mclamud apor- 
ta la cantidad de Ochenta mil pesos mo- 
neda nacional. La socia Berta Tzerman 
de Mclamud aporta la cantidad de Vein- 
te mil pesos moneda nacional. Bí socio 
Benjamín Mizrahi aporta la cantidad de 
Setenticinco rail posos moneda nacional. 
Y la socia María Helvecia Senaldi de 
Mizrahi, aporta fa cantidad ele Veinti- 
cinco mil pesos moneda nacional. Lo que 
representa ochenta, veinte, setenticinco 
y veinticinco cuotas de un mil pesos, 
respectivamente, para cada uno de los 
soeios. El capital social se halla íntegra- 
mente representado por mercaderías, ma- 
terias primas, muebles, útiles o instala- 
ciones. — Sexto: La dirección y admi- 
nistración de la sociedad estará a cargo 
del socio Gregorio Mclamud revistiendo 
el carácter de socios gerentes los señores 
Gregorio Mclamud y Benjamín Mferaiii. 
Podrán realizar cuantos actos, negocios 
y contratos sean necesarios para lograr 
el éxito de la sociedad. Podrán realizar 
todo género de operaciones con los Ban- 
cos de la Nación Argentina, Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, o con los 
demás bancos, oficiales o particulares, 
del país o del extranjero; abrir cuentas 
corrientes con o sin provisión de fondos; 
girar o pagar cheques; emitir, endosar, 
aceptar o avalar letras de cambio, vales, 
cheques, pagarés; cobrar y percibir; 
otorgar poderes generales o especiales y 
revocarlos; hacer novaciones y verificar 
cuantos actos sean necesarios a los obje- 
tos sociales, pues esta enumeración es 
meramente enunciativa y no limitativa, 
teniendo los gerentes la más amplia fa- 
cultad y como única limitación la de no 
comprometer la firma social en negocios 
ajenos a la sociedad ni en fianzas o ga- 
rantías a terceros ni cualesquiera de los 
soeios. Estará también a cargo del socio 
Gregorio Mclamud las compras y ventas 
nue efectúe la sociedad. En cuanto al so- 
cio Benjamín "Mizrahi tendrá a su cargo 
la dirección técnica del taller y se o:-u- 
pará directa y personalmente do la aten- 
ción del personal de! mismo y del corte 
de las prendas necesarias paro el normal 
desenvolvimiento d'c la sociedad. En cuan- 
to a las restantes socias no quedan obli- 
gadas a realizar trabajo alguno perma- 



nente para la sociedad de que forniatí 
parte integrante. — Séptimo: El uso á» 
la firma socia) estará a cargo de los ao> 
dos Gregorio" Melamud y Benjamín Miz- 
rahi, quienes deberán firmar conjunta-» 
mente, con sus respectivos nombres par- 
ticulares y el alitanieipto de un sello coa 
el nombre de la razón social adoptada» 
Para los casos de enfermedad de larga 
duración, impedimento, inhabilidad, tem- 
poraria o ausencia prolongada de cua- 
lesquiera de los socios Gregorio Mclamud 
o Benjamín Mizrahi, firmarán respecti- 
vamente en su reemplazo Berta Tzerman. , 
de Melamud o María Helvecia Senaldi 
de Mizrahi, igualmente con sus firmas 
particulares y el sello con el nombre 
de la razón soeial adoptada. — Octavo:, 
El año financiero comenzará el le do 
Julio y terminará el 30 de Junio de cada 
año. — Noveno: Todos los años se ce- 
lebrarán balances e inventarios genera* 
les con el fin de conocer el estado eeonó* 
mico soeial, sin perjuicio de los balances 
parciales que podrán celebrarse en cual- 
quier momento. — Décimo: De las utili- 
dades líquidas que resulten se deducirá- 
un cinco por ciento para formar el fondo 
de reserva legal hasta cubrir el diez por 
ciento del capital social» suscripto e inte- 
grado. — Décimo Trímero: Las utilidades 
líquidas y realizadas previa deducción del' 
cinco por ciento para el fondo de reserva 
y hasta cubrir el límite legal se dis- 
tribuirá entre los soeios en la siguiente, 
proporción: Gregorio Melamud: 52 %\. 
Berta Tzerman de Melamud: 13 % ; líen.-, 
jamín Mizrahi: 26 %; y María Helvecia 
Senaldi do Mizrahi: 9 %■ — Las pérdi- 
das, si ias hubiere, serán soportadas ea. 
igual proporción. — Décimo Segundo':! 
La responsabilidad de los soeios se li- 
mitará hasta el importe de las cuotas 
indicadas en la cláusula Quinta. — Dé- 
cimo Tercero: Para atender sus gastos 
personales y con imputación a su cuenta 
personal podrán retirar los socios 'aa 
cantidades que pacten oportunamente. Tó« 
do otro retiro fuera del pactado exigirS 
el consentimiento de los restantes somos,, 
ciado por escrito, igualmente con impu- 
tación a la cuenta personal de quien! 
hiciera la extracción. — Décimo Ctiartoti 
Para regir sus relaciones los socios lle-i 
varán un libro especial de actas en el 
que se asentarán todas las resoluciones 
que los obliguen entre sí; todas sus re* 
soluciones son por mayoría de votos eo« 
rresponclientes a capital. Sus resoluciones 
no incumben a terceros. — Décimo Quiii< 
to: Los balances e inventarios generales 
que se practiquen anualmente para conoi 
ccr el estado económico social, se eensLi 
dorarán aprobados si no fueran ooserva- 
dos por los socios dentro de los ouirc© 
días de ser puestos cu forma fehaciente 
a su disposición. — Décimo Sexto" Nen- 
guno de los socios podrá dedicarse ha-a 
bitualineníe a otras actividades, comer» 
oíales o no, distintas o similares a las 
de esta sociedad sin el consentimíentoo. 
dado por escrito, de los restantes socios* 
-Gregorio Melamud y Benjamín MP/.rnUi 
' se ob'igan a dedicar todo su íiemro. ca- 
pacidad, conocimientos y relaciones al 
mejor desenvolvimiento de la sociedad 
qne por e! presente se constituye. ~r 
Décimo Séptimo: Queda convenido ouo 
de las utilidades liquidas que ele cada 
ejercicio pudiera corresponder a cada so- 
cio podrá ser retirada íntegramente por 
el mismo. Las cantidades no retiradas 
y mantenidas en la sociedad se capitali- 
zará en la cuenta persona! de ca-Io uno 
(le los mismos. — Décimo Octavo: Nin- 
guno de los socios, podrá vender, ceder 
ni transferir, total o parcialmente, ni 
gravar o afectar- en forma alguna su 
parte de capital v utilidades a terceros 
extraños a la sociedad sin el consenti- 
miento unánime de los soeios, dado oor 
¡ escrito, quienes tendrán opción de trans- 
ferencia para su compra. — Décimo No- 
veno: En caso de fallecimiento de alguna 
de las socias Berta Tzerman de Melumud 
o María Helvecia Senaldi de MizTahi ( 
continuarán las actividades sjeia"? 1 » con. 
los herederos de la socia fallecida uni- 
ficando éstos su representación, y sin po- 
der intervenir en la gestión comercia!, 
ni tener uso de firma social. En caso ds 
faHeciniiento de alguno de los socos 
Gregorio Melamud o Benjamín Miz-ahi, 
la sociedad continuará solamente hasta la 
expiración del ejercicio económico social 
que Se está cumpliendo con la in;em-e'u-< 
ción do los herederos del socio fallecido 
quienes a este efecto unificarán su re- 
presentación quedando en uso de la firma 
social la cónyuge del socio fallecido con- 
juntamente con a| socio sobreviviente ¡r 
con aditamento del sello con el norOre da 
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ííí tazón social adoptada,. firmando cou [.de sus,50 cuotas de capital, valor é IftCi.-^-. 
íms respectivos nombres particulares. — - b nrn., cada una y don ILiurberlr) -C. CiH'4 
iáu eaiso de fallecimiento de ciiuapr'er so-' | valáu, vende, c-de y transfiero, la toba- 
ndo se practicará balance .a fin de deier- | lidad de sus óO euolas de capi'al de pe- 



;:j:en 



«miar el capital y utilidades ¡le' falle, ¡ <r >* W-— "'a. cada una, en 

■ I fe forma: 25 euolas a don dorge Juan 



i'ido v a la fecha de su fallecimiento. 

— VPésimo: En oaso ilc retira voluntario rjui,lterl ° Ireuz.ger y -5 cuelas a don 

4* r:u «ocio, nodráu Jos restante» optar 1T ' ;, ' J,,or, 1 ° Postalskv que tiene,, y les cn- 

" ' ' , ot , ' I rresponden en la sociedad MiUiKCO. SO- 



oe los .iie 



por la continuad 

cíales o proceder 

tuitiva di; la sociedad. Si optasen por ia 

con tin nación 1 n inedia t a ni en ! e de, a pro 

el correspondiente balance y fijaik 



cíales o proceder a la íiqnrrtaeiem cíela- p vtT , rAr b\ ,0 , ■ i V ,-, 

! , ' , . , , c .. ' ._ SITIADA, l'or el mismo ado, tion Hum- 

berto C, Oorvylán renuncia a su ear^o de 
gerente de la referida sociedad, nom- 
brándose en su reemplazo a los señores 



.la forma, cnudi dones, ciases y: por pus- -do-eomprouieieria en especulaciones extra- 
sumas que i» Gerencia lo creyera e<myé- I ñas 111 en fianzas o garantías a favor de 



r.'Kmre. a coras sociedades establecidas o 
a eslurdecerse. bi Contratar emureMitos. 



!a!'vo estas i imita cuines el Ge- 
tiene las siguientes facultades: re- 



reo.ib/ar opernciore<; de bolsa, "'iros., cuei) j u.uir.a los socios cuando lo considere opor- 
,t¡i corriente, descuentos; dar o. temar p- j tuno o las necesidades del Ki.ro social así 
ñero en préstamo, ya sea en papel mone- i lo reclamen, pero es „íu obligación . ha- 
da, títulos, con o sin garantías h 1 r>oT ■-"■- 1 verlo por ¡o menos una vez ai año. Adqtú- 



u otras garantí 



sin ellas, cu- I ¡ir por compra u otra forma, ble 



(j. 



pital y utilidades del socio saliente se le I |p,,-jberl:o Pastalsky y Jor S e Juan dual 

abonará la suma que le correspondo en | torio Kreuziger, quienes junlarnciil e con ¡inciobs o particulares v casas de eré- I rias y productos, derecl 
la siguiente forma: un cinciieTiui por ¡ ¡ a señorita Elisa Maier, desempeñarán ios dito eshiblecidas o que se establezcan en I permutar; dar y recibir e 
«lento en el acto y el -bneuettta por I cargos de gerentes de la sociedad; en for 



cíento restante clociiinenü/'O en tui pa- ¡ ma conjunta, separada o alternativa mer 
garó con vencimiento a los ciento vedite te; y, por acto privado de fecha 2U de 
dias del pago de la mitad anterior De- 
vengando un 'interés del siete v medio 
por ciento anual. — Vigésimo Primero: 
JEn caso de fallecimiento de aiconio de 
los socios Gregorio Melamnd o Benjamín 
Mizrohi. vencido el ejercicio oecaúrctico 



nes mue- 
ven de ríos, arree da ríos, 
ravarlos; dar y tomar 
préstamos garantizados o no con dere- 
chos reales: aceptar prendas ag''nm.s o 
constiiuirtas ,y cancelarlas: a.iquirir o ce- 
der créditos; comprar y vender mereade- 

icci cures; 

; cobrar, 

r sucesivo en e-da .República o en el í percibir, e.ieciuar pagos, t raasaeciones y 



vas operaciones podrá efectuar diré. 

mente con el Banco de la Piaeboi Mr- I transferirlos c 

genfina, Banco de ía Provincia de Bne 

nos Aires, .Banco Hipotecario Nacional 

Banco de Crédito Industria! u con oirá 

instituciones bañen rins xuieionnlcs. o pro 



octubre del mismo ano, todos los com] 

non tes de la referida sociedad, resoeiv 

amplia 1 el término de duracién de! con- 1 o de ruape 

trato social, fijándolo en di 



exterior, como asimismo con sociedades o ¡ celebrar contratos de locación y arreada 
particulares, eí Aceptar .mandaros ele i 



. I 



ases v sustituirles, aceptar capital- 



nient 
ciad i 



ousigrineíon. conipi 



oidor, permutar , | ff enerates y revocarlos 



tu 11 por mas Oe seis anos y res- 
níer.ir piodercs esp>eciale c o 



m a 11 era adquirí 



v protesoas, detnmcias, a~ 



(nez anos a con -| lum.ienar yn sea jior cuenta propia o <0'j V(:| . q ; |,. r( ,¡! ;l< . ,|, n . t 0Uí .,; , 
:ar de! '¿-¡ de octubre de 19o0 teía-e-ros, mueble ,.'■,-.„-->,• iri-.o,^. ,i„ 1-,.,, I ■ . ". "' ., . ' "'' ' 



tai pro! esta 
1 y proim 



Buenos ¿i res. Noviembre .14 de 1950, 
Libertador General San 
iberio Zambrano. secretar 
0.— e.27Jl-\> l..j()4-v.'J'í 



social oue se estalla cum]dieude v de- | " A , r ;° del r -' ;!ie rta(ior General San M 

terminado el capital y utilidades, did so- jÜJi". ~- Alerto Z-ambrano^ secretiu-io 

ció fallecido, el mismo será abonado ai 

sus herederos eiuda siguiente foram: «els i 

pagos bimensuales de igual iiipiorte de- j 

tvengnndo un interés del sirye v medio j 

por ciento anual, siempre que los socios j i'UDRO C. XAC03TB 1,7:',''.",',','" ,",,,-.;',"> i„a.," i.'ú'.', r¡',.'"ri 

ítobrevivieules acepten por escrito. t 3 cer- | Eoeiodad de BssnoMabilidad Limitada \ A :; a \' 1 ; i :';;]-, ^ 

K\ señor Juez de Comercio (le ia Ca- 
pital de Ja Beoiibüca, Dr. Norberto 
Gowlaud, Secretaría de! Autorizante, lia- 
ce saoer por cinco días el siguiente 



i ipj) 
P-.HESO C. IAC03TI 



coinés, 1 Itrros de rea 
ta. semovientes en genera), cereales, lana 
eneros o caalouler otro fruto del pa:' 
o del exirauioio. tomar represenfneioue 
corsignaclones de rnerceder'us, iiaciend 
o frutáis del país pudiéndoles recibir e 
depósito, importar o exportar, reñido' 
roadsioiies, eorretaies y transporte!? e 
neral. di Ei'efuar sil '' '' ' ' 



.se cargo del activo y pasivo de la socie- 
dad que deberá liquidarse conforme la 
■cláusula décimo novena de es'e contrato. 
— ~ Vigésimo Segundo: En caso de retiro 

voluntario o fallecimiento de coa e=qn''era I " jo' : -,-,,„ 

. ,, , , .; . lt.11 a ciudad de Buenos Aires ( 

de os socios Grceorio Meiainud o Ben.iR- 1 , . , ,, .... . - ■ ' - 

,,: , . ■■■■ . , , i ■ 1 1 I oe la iieíiuoliea A 

mín Mtzrairi. o Jirjuidacion tottij de la 

sociedad, se les adjudicará a éstos o sus 

Irerederos en su caso, parte de caoltal 

y utilidades que les correspondan: A 

Gregorio JMelaTimd o sus herederos, en su 

«taso, todo lo aportado por Gregt. rio Me- 



itina, a los tía 
días del mes de noviembre del Año de: ¡ o;: ' 
Liberírdor General San Martín mi! 11 
veeientos cincuenta, convienen los sen 
res Jorge Agustín Cicliero. argentino f.. . 
sado. domiciliado en la Avenida Sania ""Oiidarios y adquirir y ceder cualquier 



s o civiles que tenga 
■011 el objeto social y sroupre que no es 
én en pugna con las disposiciones lega 
es o contractuales, e) Comprar, vender 
lermutar y arrendar tierras e inmueble: 
01 a'enera!, como asimismo construir tup- 
iase de instalaciones necesarias a bu 
s de la Sociedad, por cuetio 
oída o de terceros en el país o fuer: 
le él. i") Bar o tomar bienes cu genera 



gistrar o inscribir marcas y patentes de 
invención, para todo lo que podra otor- 
gar y suscribir cuantos instrumentos o 
escrituras públicas o privadas fueren 
menester; y además aquellas facultades 
¡aira las cuales los artículos setecientos 
"'""' i ochenta y dos, ochocientos seis, ochocioii- 
el! ■ tos treinta y ntieve y los incisos uno, 
/' ( _' I dos, tres, .cuatro, siete, nueve, diez, 011- 
"'y" i-e, doce, y diez y siete del artículo iín 
ru:1 '' 1 -mil ochocientos ochenta y uno dei Cedi- 
do Civil y el artículo seise'entos oelio del 
Código de Comercio, requieren poder espa- 
cial, asi como para denunciar y querellar 
criminahnente. d'tnnbién se incuba espe- 
samente al Gerente para efecluar todo gé- 
nero le operaciones, a nombre ex- ¡usuro 
de la sociedad, con los Bu neos oficiales 
o particulares, nacionales o extranjeros, 
meo de 



Ni 



n arrendaielenlo v ndminist raidos. sl ,b- j ospec aonente con c 

ón Argentina, Banco de (.rédito .1. 



Fe lu- 



ir: 



entes oeaent;; 



lamud en este acto y (pie figure en el | Jorge -losé Be] Giudlce, argentino, so 
■detalle firmado por separado y que forma 

parte integrante del presente, y al precio 
.en él establecido. A Benjamín JVtizrshi, 

o sus herederos, todo lo ap- -tado por E'tn- 

prniín Mi/rahi en este acto y que figure 

•en el detalle firmado por separado v oue 

/forma parte integrante del presente' v al Marcelo Alberlo Mercó del Pont, a 



tro, domiciliado en la calle Sun Mar 
novecientos treinta y tres; María Ireí 
lísíeves Botado de Marcó del Pont, a 
gentina, casada, domiciliada en la val 
Arenales número un rni] ciento setenta 



n trato de locación, n) Subdividir cam- 
pos v otros leri'enos, p:d,|;:rlos. explotarlo; 
o formar colonias y fundar poblaciones 
í con sus I razados en un todo de acnerdi 



dusírial Argentino, Banco Hipotecario 
Xacionai, Banco de la Provincia de Bue- 
nos Aires y otros similares, con sujeción 
a sus cartas orgánicas y reglamentos. — 



con 



leves v reglanieír 



fijando las reservas fiscales que corrí 
nonden v 'naciendo dnimeioues; cuyos lii 



respectivos, í Se deja espectral constancia que las 



ñu Ja comr 



' '„ 1 nes inmuebles podrá vender en la forma 



precio de aporte en él establecido. — En 
todos los supuestos a que se refiere esta 
cláusula se le adjudicará a Grcguáo ilo- 
lamucl. o sus herederos cu su caso, el 
-joeal sito en Cánning Ni 1 600 que Gre- 
gorio Melamnd aporta en este acto sin 
flargo, a Ja sociedad- Al devolverse el 
ilocal 110 podrá exigir la sociedad suma 
alguna en concepto de llave por su de- 
%'o'iueión ni por otro concorde alguno — 
Vigésimo Tercero: Toda duda o divergen- 
cia "que se suscitare entre los socios, o 
entre éstos y los herederos de sciuéilos, 

'durante Ja vigencia del presente cant ra- 
to, o al término de su disolución o iiqui- 
-dación, acerca de su aplicación o nilcr- 

^pretación, será resuelto o dirimido por 
arbitros arbiíradores, nombrados uno poi- 
cada parte. Bichos arbitros designarán 



tino, quien le da su consenfiíiri 'uto para 
que forme y constituya la sociedad a que 
se aludirá en la proporción consignada, 
cumpliendo con todos los objetivos de la 
misma; Pedro César 'La coste, argentino, 
casado, domiciliado en la calle ítauirú 
número 1 rescientos setenta v uno. de la 
ciudad de Morón: Luis Felipe Angoste, 
argén! ino naturalizado, casado, domicilia- 
do en la calle yerbal número cinco mil 
ciento veinte y Juan Cartos Lacoste, ar- 
gentino, casado, domiciliado en la calle 
San Martín número doscientos diez -,• 
seis, iodos mayores de edad, constituir 
una sociedad de responsabilidad limitada, 
con efecto retroactivo ai primero de no- 
viembre de! año en curso, que se regirá 
por la Bey once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y las cláusulas siguientes: Ar- 
tieiito Primero: Bsla sociedad girnrá ba- 



y condiciones que estime mas vent 
h) V finalmente, eiecufar toda otra opera 
clon, acto o contrato cjne sea inherení 
al objeto social según el uso y costum 
bre del país, v de acuerdo eon las i'eye 



_d misino o del lugar 
cubo. — Artículo Cua 
? este contrato es por 



e se lleven 
^1 duración 
iííos a con- 



previamente un tercero para caso de dis- 1 .10 la razón social "PEDRO O. LACOSTE. 

' cordia y el fallo que se dicte será ¡nape- I SOCIEDAD BE BGSf'OXSABl UPAD 

lable y al mismo deberán sujetarse las | BIMÍTA.OA ' ; y tendrá su domicilio lega! 

-partes." — Vigésimo Cuarto: Se eonside-]cn esta Capital Pedernl. calle Bnrtolonu 



raran pan 



rrantc del presente cou- 



seiseientos oche 



tita v oelio, segiiu- 



trato todas las estipulaciones de la ley do piso, podiendo establecer sucursales 
once mil seiscientos euarenticuieo que no °n cualquier punto de osla República 



;undo: L; 



tía 



hayan sido modificadas por el presente. j "e! ífxt 

— Bajo las veinte v cuatro cláusulas I sociedad tendrá por objeto realizar p 

que anteceden, las partes dan por formad- 1 íuenta propia o de terceros o asedada a 

2ado el presente contrato de eousl Unción [terceros: a) negocios financir 

de sociedad de responsabilidad limitada, 1 í( - aporte de caoitales a oiiu 

obligándose a 

arreglo a derecho y consintiendo en qm 

.se inscriba a sus efectos en el Begistrc 

: Público de Comercio de esta Capital, v 



íar desde la fecha, transcurridos hs coa- j q 
les Jos socio? por unanimidad de votos ele- | p 
cidirán si. en luyar de ia disolución de la | r, 
Sociedad, la misma se prorroga o si se 
transfieren las cuotas ib; capital. Seis 
meses antes de 01 expiración de este 
contrato el Gerente citará por tele- 
grama colacionado a los demás so- 
cios para decidir gobio lo proscripto 
en este articulo, si asi 110 lo hiciere cual- 
quier socio podrá citar a reunión con el 
mismo fin. — Artículo Quinto: L'l papila! 
social eslá constituido por la suma de 
Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Xa- 
cionai de Curso Legal, que se divide 
en. ciento cincnenla cuotas de mil pesos 
moneda nacional rada una, siendo aportado 
de la siguiente forma: señora María Ire- 
ne Esteres Balado de Mareó del Pont, j 



meracioues de »rste artículo son simple- 
mente enunciativas y en ningún caso 
limitativas. — Artículo Octavo: I. a so- 
ciedad llevará además de ios libros de 
comercio que determina la Bey, un libro 
de acias rubricado donde se transcribirán 
todas las resoluciones adoptadas, en ¡as 
asambleas y las disposiciones de Geren- 
cia. — Artículo Noveno: Anualmente e! 
treinta y uno de octubre se practicará, 
■111 balance e inventario y -de las utilida- 
que resulten se separará 
previamente el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal. Bel 
saldo de las utilidades líquidas corres- 
ponderá: el sóentn y cinco por ciento, 
por partes iguales, entre los socios Pe- 
dro César Líteoste, Luis Felipe Aug usté 
y Juan Carlos Lacoste y ej veinticinco 
por ciento restante se distribuirá de la 
siguiente forma: un tercio a la señora 
Mar ¡a Dome .Estevas Balado de Mareó 
del Bont; un tercio al señor Jorge Agus- 
tín Cichero y el tercio restante al señor 
Jorge José Del Giudice. Las utilidades 
podrán ser retiradas total o parcialmen- 
te ai vencimiento de cada eje; ciclo a.nuap 
pero después de treinta días de aprobado 
el balance correspondiente. Las pérdidas 
riadas por partes iguales cu- 



bero, cuarenta cuoias; señor J'orge .'los 

Del Giudice, cuarenta cuotas: señor Pe- 

! dro César Lacoste. vebite cuotas; señor 

¡Luis Felipe Augusto, cinco cuotas v se- 

I ñor .Pian Carlos Lacoste cinco euolas, ca- 

,""eün'í dudes constituidas o a cons-ituirse paVa i ! lita l totalmente suscripto en dicha pro- 
■ - ■ - • i-c.ión e integrado de la siguiente for- 

r: señora María Irene Lstevce Balado 



cuarenta cuotas; señor Jorge Agustín Ci- ¡ t .. (; tmV)¡ ¡ , 03 sof ,¡ ( . S- _ Artículo Décimo 



::re 



negoems realízalos o a realizarse, crmsl 
ilición y transferencia de hipotecas v d 
más derecho s reales, inclusive acción 
■firman el o de completa conformidad en la! ° participaciones en otras sociedades; b) | '<» ( ';p he ; 

]]("'S m ivi trrn i o ln c-mti m-n . I O *-'0 L-L'^í.11' 



! Ciudad de Buenos Aires, Capital dedal ucg'ocios comerciales mediante la compra 
Jíepúbliea Argentina, a los di dias del | v f'¡ !il 'I o '"orcaderías o materias pri 111, 



mes de Octubre de mil novecientos ein-i ' 
cuenta, Año del Libertador General San j . 
Martín. Solirei-raSoado: '''siempre que i c 
los" y "Octubre": Todo Vale. — G. ' 
Melamud. — Berta Tzennan de Melamnd ' " 
-- Mizrahi. — María Helvecia Seealdi ' 
de Mizrahi. 

Buenos Aires, íTovIeml-re 20 de 1050. 
Año del Liberíador General San Martin 
— -Pené Tavernier, secretario. 

S oñO.— e.27'I1-r%P L"ñ3-v. I'd12:ün 



Co- 



MAEEOO 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de 
tticivio de la Capital de la República, 
tor Carlos J. Yarangot y secretaria 
autorizante, se hace saber por cinco 
que por aclo privado de fecha 2 de octu 



laboradas o a elaborarse 
e las niponas y de ios frutos del país o 
el extranjero; c) negocios inmobiliarios 
icdianie la compra-venía, explotación, 
dmiuistracíón y construcción de i 11 mue- 
las de cualquier naturaleza ya sean 
urbanos o rurales y d) negocios industria- 
les mediante la extracción y elaboración 
ele materias primas ya sean de naturaleza 
animal, vegetal o mineral. — Artículo 
Tercero: Para realizar los Eine.s de] ar- 
tículo anterior, esta Sociedad podrá eje- 
cutar las siguiente operaciones: a) -in- 
tervenir en la constitución, administración 
y dirección de las sociedades en que es- 
tuviere interesada, eoinm-ar o vender evn 



Para el caso de transferencia de cuotas 
de capital a que se refiere el artículo 
cuarto de este contrato, tendrán priori- 
dnd para su compra, los socios que per- 
tenezcan al grupo del eeclente, conside- 
rando, a este efecto, a los socios dividi- 
dos en dos grupos, de acuerdo a los por- 
centajes del setenta y cinco por ciento 
y veinticinco por ciento a que se refie- 
re el artículo anterior. — Articulo Déci- 
mo Primero: Los socios gerentes o no 
i gerentes, 110 podrán ejercer por sí, o por 
I inferpósba persona, otros negocios 11 ope- 
raciones particulares equivalentes a 



mas. estando facultada fiara abonar b 

!..„ y, , ,,-,-n -, ... , T _ .sumas al miniado o a plazos, e¡, mon 

bre de lOuO, don- Vicente La Casa, ven- I (la i c;raJ C11 ena , 



Marcó del Pont, señores Jorge Agt 
Jorge José Isbd Gimln-e y 1 
íecste en dinero efectivo, el | 
- ciento en este acto y ios se- i 
el fiepósito i dores Luis Belipe Augusto y Juan Carlos j 
' Lacoste, en .muebles el total de lo suscrip 
to (según, inventario que se acompaña) 
— Artículo íáexlo: La administración ,\ 
Gerencia de Ja Sociedad estará a eargt 
del socio señor Pedro César Lacoste, e 
que tendrá el uso de la firma soe'al. de- 
biendo obligadanien te suscribir su firm: 
persona] a continuación de ia formuP 
''Pedro C. Lacoste, Sociedad de Pospon 
sabilidad Limitada". — En caso de fa 
ileciiiiiento, incapacidad, o ausencia tem- 
poral del Gerente, lo reeuipbtzarán cor 
ios misinos derechos, obligaciones y res 
poiisabilidades los socios J'orge Agusíii 
i'iciiero. y Juan Caídos' Lacoste o Lab 
ia forma que lo creyere conveniente la | Felipe Augusto conjuntamente. — En es- jf °r el término de diez días corridos, par 
Gerencia, el activo o pasivo de las mis- | te caso la. ..firma, social será a ia orden | r l u0 '° aprueben o formulen las objecioue 

¡unta ent: a el. primero, y cualquier 



blecidas en este contrato, con exteep- 

j eióu de aquellas que hubiere iniciado cou 

I anterioridad al primero de noviembre del 

I corriente año. — Artículo .Décimo Segundo: 

i A los efectos determinados en el artículo 

i diez y siete de la ley que rige estas sbeie- 

| dades se conviene que la aprobación, ib:: 

los balances anuales st! efectuará de la 

siguiente forma: una vez practicado el 

balance general, el gerente notificará por 

telegrama colacionado a los socios que 

el misino se encuentra a disposición de 

éstos en el domicilio legal de la sociedad 



que tengan que oponer. 



alise urr icio 



¿» -1 , „ - ■ *' <i j s-,„. „ vi, vuafrfrrer otra, o en 

*e, cede y transfiere a favor de don Por- 1 1o? . acciones o'cnalqnler o 
fe J-uan Gualterio Ivreuziger la totalidad' pecie ' 



— Artículo Séptimo: El ! el pía 



lo 110 se Hubieren 111 



vítor y es 
o también para comanditar e: 



leereule sólo podrá, obligar la fin: 

nal en operaciones que se relacionen con 

el giro' de la sociedad, quedando prohibb 



observaciones, el balance general quedará, 
aprobado automáticamente. — Articuló. 
Décimo Terceto: Todas las decisiones qué 
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8¡3 adopten en las asambleas de socios 
deberán aprobarse por unanimidad de vo- 
tos. — ■ Artículo Décimo Cuarto: fin caso 
de fallecimiento o incapacidad legal de 
uno de los socios, será facultativo de los 
demás abonar a los herederos o represen- 
tantes del mismo, contra la cesión de su 
cuota sociai, su parte de capital y utili- 
dades; de conformidad a un balance que 
se practicará a la fecha de la muerte del 
causante o de ser declarada su incapaci- 
dad o :i proseguir el giro de la sociedad 
con los herederos o representantes del 
socio fallecido o incapaz, en cuyo caso 
deberán éstos unificar su personería. - — 
Artículo Décimo Quinto: Las utilidades 
devengadas y aun no percibidas por la 
sociedad; en tal oportunidad; serán liqui- 
dadas a ios herederos o representantes 
anualmente y en la medida en que se ha- 
yan hecho efectivas. Como tales benefi- 
cios no serán líquidos, se fijará un por- 
eiento de gastos para los mismos el que 
será igual al promedio resultante para 
los ejercicios corridos hasta esa fecha. — 
Artículo Décimo Sexto: Cualquier diver- 
gencia que surgiere cutre las partes, será 
ventilada en los estrados judiciales de los 
Tribunales de la Capital Federal con 
renuncia de euolquier otro fuero o juris- 
dicción especialmente el arbitral. — Ar- 
tículo Décimo Séptimo: En caso de liqui- 
dación social, ésta se efectuará, por el 
socio gerente de acuerdo a las prescrip- 
ciones determinadas por el Código de 
Comercio — Artículo Décimo Octavo: 
Los socios señores Jorge Agustín Ciehero 
y Jorge José Del Giudice, podrán ejer- 
cer libremente sus profesiones de abogado 
y contador público nacional, respectiva- 
mente. Baio las cláusulas que anteceden 
los firmantes dejan constituida esta so- 
ciedad de responsabilidad limitada a cuyo 
fiel cumplimiento se obligar, conforme 
a la ley. Extendido en cinco papeles 
sellados de diez centavos, habilitado», 
números trescientos ochenta y dos mil 
ciento noveiía y uno, trescientos ochenta 
y dos mi! ciento noventa y dos, trescien- 
tos ochenta y dos mil ciento noventa y 
tres, trescientos ochenta y dos mil ciento 
noventa y cuatro y trescientos ochenta 
■y dos mil ciento noventa y cinco. — 
Firmado: María Irene E. B. de Mareó 
del Pont; Marcelo Alberto Marcó del 
Pont; Jorge A. Ciehero; L. E. Augusto; 
J. C. Lacoste; Jorge José Del Giudice v 
P. C. Lacoste. 

Buenos Aires, 20 de Noviembre, Año 
del Libertador General San Martín, 3950. 
- — Mario Lassaga, secretario. 

S 650.— e.27|ll.-N? 1.357.-v.l?¡12;50 

PARCE Y CÍA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Ei señor Juez de Comercio, doctor Nor- 
berto Gowiaiid, hace saber el siguiente 
edicto por cinco días: 

En la ciudad de Buenos Aires, Capi- 
fca. de la República Argentina, a ios 
quince días del mes de noviembre del 
Año dei Libertador General San Martín. 
1950, entre los señores Higinio Pérez Ar- 
ce, argentino, casado, de 34 años de 
et'ao. c eucroante, domiciliado en la ca- 
lle Santa Catalina 13G-1, de esta Capital 
y don Fidel Benlliure, argentino, casado. 
de 29 años de edad, comerciante, domi- 
ciliado en la calle Carlos Croce 315 de 
ia localidad de Lomas de Zamora, con- 
vienen constituir una Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, con arreglo a la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin- 
co, la que se regirá por las siguientes 
cláusulas: Artículo Primero: Girará ba- 
31 la denominación y razón social de 
'"PARCE Y CÍA. SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA". — Ar- 
ticulo Segundo: Domicilio. — Tendrá su 
domicilio legal en la ciudad de Buenos 
Aires, Capital de la República Argenti- 
na, pudiende establecer sucursales, de- 
pósitos, agencias y representaciones en 
cualquier lugar de la República y en el 
exterior. — Artículo Tercero: Duración. 
— La duración de la Sociedad se esta- 
blece por el término de un año, entráñ- 
elo en vigor desde la fecha de inseriti- 
ción de este contrato en el registro Pú- 
blico de Comercio. Dicho término puede 
prorrogarse, automáticamente, indefini- 
damente, saleo voluntad expresa en con- 
trario^de ios socios y que se reglaiá de 
acuerdo a las cláusulas que más ade- 
lante se detallan. — Artículo Cuarto: 
Objeto principal. — La Sociedad se de- 
dicará a !a compra-venta, representacio- 
nes y consignaciones de terrenos, lotes y 
loteos y a la construcción de inmuobl ?s. 
edificios y obras, en dichos o en otros 
terrenos. También se dedicará a agencia 
'de turismo y reserva y venta de pasa- 



jos. Podrá asimismo la Sociedad dedi- 
carse a toda clase de' operaciones co- 
merciales y financieras en la forma que 
estime conveniente, podiendo adquirir 
bienes inmuebles, venderlos, arrendarlos, 
gravarlos, dar y tomar préstamos ga- 
rantizados o no con derechos reales, acep- 
tar prendas agrarias, constituirlas y can- 
celarlas, dedicarse asimismo a opera- 
ciones do importación y exportación; 
explotación de [latentes y marcas y re- 
presentaciones de todas las clases, pu- 
dienclo ser ampliado el objeto de los co- 
mercios en general y cualquier otro ne- 
gocio que vieran convenir, no comprendi- 
do en ios especificados; que se resuelva 
emprender de común acuerdo entre los 
socios, mediante resolución nue se ex- 
tenderá en el libro de actas de la Socie- 
dad. Esta enumeración es simplemente 
enunciativa, pudiendo la Sociedad cele- 
brar por intermedio de sus representan- 
tes legales, todos los actos y contratos 
que directa o indirectamente tiendan a 
favorecer su desarrollo, y dedicarse eii 
general a cualquier comercio lícito. — 
Artículo Quinto: Capital. — El capital 
social queda fijado en ia suma de cien 
mil pesos moneda nacional, representado 
por mil cuotas de cien pesos cada una, 
que ios socios han suscripto totalmente 
en la siguiente proporción: señor Higi- 
nio Pérez Arce, quinientas cuotas o sean 
cincuenta mil pesos moneda nacional y 
el señor Pide! Benlliure, quinientas cuo- 
tas o sean cincuenta mil pesos moneda 
nacional. Los socios integran el treinta 
y cinco por ciento de sus aportes en di 
aero efectivo y el treinta por ciento en 
muebles y útiles según inventario sus- 
cripto en la fecha que se agrega en se- 
llo aparte y forma parte del préseme 
contrato, obligándose a integrar el trein- 
ta y cinco por ciento restante cuando 
las necesidades del negocio lo requieran. 
— Artículo Sexto: El capital podrá ser 
aumentado por resolución unánime do 
los socios hasta la cantidad que estimen 
conveniente y en cualquier oportunidad, 
cuyas cuotas podrán ser suscriptas pol- 
los actuales socios, salvo el caso que 
éstos resolvieran por unanimidad admi- 
tir nuevos socios. — Artículo Séptuno: 
La Sociedad será administrada por am- 
bos socios en carácter de Gerentes, los 
que tendrán el uso de la firma social 
separada, eonj.ujj!Sfs»»o alternativamente. 
Representarán a *la Sociedad en todoa 
sus actos y, sin que las facultades que 
3 3 expresan a continuación tengan un 
carácter limitativo, conducirán todos 
sus negocios: podrán autorizar y efec- 
tuar las compras, ventas, permutas, ce 
sienes, transferencias y arrendamientos 
de bienes inmuebles, muebles, semovien- 
tes, como asimismo de mercaderías, ac- 
ciones y derechos, celebrar todos los ac- 
tos y contratos de la Sociedad; cobrar 
y percibir todas las sumas debidas a j.i 
Sociedad o a quien la Sociedad repre- 
sente; hacer novaciones, remisiones y 
quitas, adquirir y transferir ¡os bienes 
enumerados precedentemente, inscribir y 
renovar patentes y marcas de fábrica, 
de comercio y patentes de invención; ha- 
cer gestiones y trámites en las Aduanas. 
Ministerios, Oficinas Públicas o Autóno- 
mas, en ia Dirección General Impositiva, 
Compañías de Seguros, Navegación, 
Transportes, Aeronavegación, etc. Soli- 
citar créditos y girar en descubierto, 
abrir cuentas corrientes, con o sin pro- 
visión de fondos, con o sin garantías, 
solicitar préstamos y demás clases de 
operaciones baucarias, con el Banco Cen- 
tral de ia República Argentina, Banco 
do la Nación Argentina, Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo- 
tecario Nacional, Instituto Nacional de 
Previsión Social, u otros Bancos oficiales 
o particulares de la República o del ex- 
tranjero; pagar, remitir, librar, acep- 
tar, endosar, avalar, cancelar y anular 
letras de cambio y pagarés, vales, trai .>- 



ferencias telegrafié 
ras; giros postales 



cheque 



tactu- 



otros papeies de 
comercio; expedir o endosar conocimien- 
tos, cartas de porte y guias: formular 
facturas y ptotes'os; comprometer en 
arbitros y amigables componedores; ges- 
tionar y obtener privilegios y concesio- 
nes, que faciliten o protejan los negocios 
sociales; nombrar, trasladar, separar de 
sus puestos a cualociera de ios emplea- 
dos de la Sociedad y conferir poderes 
especiales de administración y judicia- 
les, así como revocarlos cuantas veces 
lo est'maren conveniente, pudiendo de- 
mandar y conirademendar, contesta; de- 
manda y contradi-manda, apelar, recusar, 
decir de nulidad, prestar cauciones y 
juramentos, tachar y presentar testigos, 



proponer y nombrar toda clase de peri- 
tos, arbitros, arbitradores y recusarles, 
poner y absolver posiciones, oponer y 
contestar toda 'clase dé excepciones, ín 
terponer toda clase de recursos, diligen 
céar toda clase de oficios y exhorto», 
pedir embargos preventivos y definiti- 
vos, inhibiciones, rescisiones de contra 
tos o su cumplimiento, aceptar y conce- 
der quitas y esperas, ofrecer y denunciar 
biey.es a embargo, pedir cotejos y reco- 
nocimiento de firmas y documentos, co- 
brar, percibir, transar, desistir, substi- 
tuir, dar carta de pago, transigir, prorro- 
gar jurisdicciones, renuncia! til dere- 
cho de apelar o a prescripciones adqui- 
ridas, prestar dinero o tomar prestado, 
dar en arrendamiento por más de seis 
años inmuebles que estén a su cargo; 
constituirse en depositarios; formal so- 
ciedades; constituirse en fiador; cons- 
tituir o ceder derechos reales ¡?obru bie- 
nes muebles e inm-iebles. No oostante 
las facultades anteriormente enumera- 
das no podrá ser comprometida 'a fir- 
ma social en operaciones ajenas a sus 
negocios. — Artículo Octave: Balance, 
utilidades y pérdidas, ■=— Anualmente se 
formulará el día 31 de diciembre, un 
balance general y la cuenta de ganancias 
y pérdidas. De las utilidades liquidas que 
onoje ei balance general anual, se de- 
ducirá un cinco por cimito para Lumiai 
el fondo de reserva legai, hasta Legar 
ai diez por ciento dei monto del cepita' 
social. El remanente si lo hubiere, so 
distribuirá en concepto de utilidades en 
ia siguiente proporción: al señor Higinio 
Pérez Arce, el cincuenta por ciento y el 
señor Eidel Benlliure, el cincuenta por 
c ; cnto restante. Los socios podrán afon- 
dar ia formación de reservas especia 'es. 
Si del balance anual resallasen pérdi- 
das, éstas serán soportadas pov los so- 
cios en ¡a misma proporción fijada para 
!<i distribución de ios beneficios. El lia 
iance deberá ser api-oirolo por tos somos 
dentro de los treinta dias de ser practi- 
cado, reputándose aprobado si en dicho 
término no se formulare objeción algu- 
na al mismo, por escrito y fundada. -■ 
Articulo Noveno: La Sociedad llevara 
.os libros de contabilidad rubricados quo 
prescribe el Código de Comercio, como 
asimismo otros registros contables qut. 
se estimen necesarios. También llevará 
un libro de actas, en el cual se harán 
constar todos ios acuerdos, sociales. Los 
acuerdos sociales para que sur-ian sus 
efectos deberán tomarse por el voto uná- 
nime de los socios. — Articulo Décimo 
¡ín caso de fallecimiento o incapacidad 
dj alguno de los socios, I03 sobrevivien- 
tes y capaces, tendrán prioridad para ad- 
quirir en proporción a sus capitales las 
cuotas que correspondan a los herederus. 
si éstos desearen venderlas. El pago del 
importe de las mismas, lo podrán hacer 
etectivo ios socios que las adquieran, 
abonando el veinte por ciento al conta- 
do v el resto «a cuatro cuotas semestra- 
les e iguales, con un interés del sel» 
por ciento anual, a contar de la fecha 
del fallecimiento. Para determinar e> 
haber del socio fallecido 'capital } uti- 
lidades) se practicará un inventario y 
balance general al día de su falleeimi?»- 
to. Si ios herederos del socio fallecido 
o los representantes legales del incapa- 
citado desearen continuar en la Sociedad, 
representando las cuotas heredadas, se 
centinuarán los negocios, si bien los he- 
rederos o representantes, que deberán 
unificar la representación, vendrán obli- 
gados a nombrar de entre ellos, la per- 
sona que deberá representarlos en el se- 
no de la Sociedad, Ínterin se realice la 
modificación consiguiente de este con- 
trato. — Artículo Undécimo: Disolución. 
— Esta Sociedad no se disolverá por la 
muerte, incapacidad o quiebra de alguno 
de los socios. Además rio las causas se 
ñaladas por las prescripciones legales, 
la Sociedad podrá disolverse .por acuer- 
do unánime de los socios. La liquidación 
ele la misma estará a cargo de los socios- 
Gerentes, salvo el caso que se nombra- 
sen a terceras personas. El proeedimieu- 
tía observarse, consistirá, en pagar en 
primer término todas las deudas soeia 
les, reintegrándose después el capital da 
cada uno de los socios y el remanente se 
distribuirá proporeieiiahnenfe a los cu 
pítales de cada socio en el acto de la P 
qr dación. — Artículo Duodécimo: Cual- 
quier cuestión o divergencia que se pro 
(luzca entre los socios durante ls. exis- 
tencia de la Sociedad o al tiempo ds si, 
disolución o liquidación, sorá dirimida 
por amigables componedores, nombrados 
por las partes divergentes. Estos debe- 
rán dielar su laudo dentro de lo» diez 



días de la aceptación de su cargo y as 
resolución será inapelable. Para el casj 
de que los amigables componedores m 
esttiviereu de acuerdo para dictar su 
fallo, nombrarán un tercero a quien h 
someterán las decisiones habidas, e¡ cual 
deberá pronunciarse dmitro de los (üej 
(Vas, siendo su lando inapelable. Bajo las 
cláusulas que anteceden los señores su< 
cios componentes, dejan íuraniiixado el 
contrato social de "Parce y Cía. S. S, 
1-", a cuyo fiel eumplimimiío se oblt» 
gan conforme a derecho, en prueba de .lo 
cual firman tres ejemplares de un mis-! 
mo tenor y a un solo efecto, en .-.a Ciu« 
dad de Buenos Aires. Capital de h> Be* 
pública Argentina, a los quince dias Ie| 
mes de noviembre de! Año del Liberta* 
dor General San Martín, .1950. — límuioí 
Aires, 2.1 de Noviembre de infu). Aña 
dei Libertador General San Martín. —4 
Mario Lassaga. secretario. 
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S. A. D. E. Y. A. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE 

REPRESENTACIONES Y AGENCIAS 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de C<H 
mereio de !a Capital de la República^ 
Dr. Carlos J. Varango!, y secretaría del 
autorizante, se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Testimonio. — Primer Testimonio. — « 
Escritura Número: Cuatrocientos Sesen-a 
ta. — En la Ciudad de Dueños Aires, 
Capital de la .República Argentina, a ocho 
de Agosto de mil novecientos cincuenta., 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín", ante mí Escribano Público y testi* 
gos que al final se expresan y firman, 
comparecen: Don Nieeto Santiago de Loi* 
zaga, argentino naturalizado, casado: Dott 
Antonio Sella Toniba. argentino, soltero, 
y don Augusto Hale, argentino. casado,; 
todos los comparecientes mavores de edad, 
vecinos de esta Ciudad, hábiles y de mi 
conocimiento de lo que doy fe. como ou© 
formalizan por este acto el siguiente coa» 
trato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, de acuerdo con las cláusulas 
siguientes: Primera: La So'-iedad girara 
baio el nombre de "S. A. DE Y. A.. SO-i 
CIEDAD ARGENTINA DE PKPRlíSKrLi 
'PACIONES Y AGENCIAS. SOCHODÁDÍ 
DE líBSPONSABILÍDVD LIMITADA "„ 
— Segundo: El domicilio de la Sociedad* 
será en la Capital Federal, actualmente! 
en la calle Méjico dos mil ciento cuarenta 
y cuatro al cuarenta y seis, pudiendo! 
establecer sucursales, agencias yo renre» 
sentaciones en cualouier parte del pais é 
del extranjero. — Tercero: La Soeieoaá 
tendrá por objeto la representación y\<í 
comercialización de productos industria"! 
les de cualquier naturaleza, así como tara.* 
bien actuar como agente de distribución' 
de firmas industriales, pudiendo realizar 
todas las operaciones ene sean necesarias 
para su desenvolvimiento, sin limitación' 
de ninguna especie. — Cuarto: El término 
de duración de la Sociedad será de einctí 
años, a contar del primero de Enero dei 
corriente año, a cuya fecha se retrolraetí 
todos los nego'cios sociales, podiendo eual« 
quiera de los socios al vencimiento da¡ 
cada año social, solicitar su retiro de la 
Sociedad, previo aviso a los demás por 
telegrama colacionado con tres meses d© 
anticipación. — Quinto: El capital social 
está constituido por la suma de Ve ; ntG 
Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en! 
cuarenta cuotas de quinientos pesos cada! 
una, íntegramente suscripto por los socios» 
en la siguiente proporción: Don Nieeto' 
Santiago de Loizaga, veinte cuotas; Dos 
Antonio Sella 'lomba, diez cuotas y Doa 
Augusto Hale, diez cuotas. Las cuotas 
del socio de Loizaga, en su totalidad; 
y las de los socios Sella 'lomba y Ha le^ 
éstas en la mitad han sido integradas eQ 
dinero efectivo, mercaderías, créditos % 
demás en la forma que ilustra el inven» 
tario respectivo, firmado por los socios t - 
(lace constar el autorizante que el capital 
integrado lo constituye el activo y pasivo 
de la ex sociedad comercial colectiva 
''S.A.D.B.Y.A. (Sociedad Argentina de 
Representaciones y Agencias) Loizaga y 
Compañía", que en esta misma fecha sa 
disuelve, habiéndose publicado los edictos 
que determina la Ley once mil ochocien- 
tos sesenta y siete y desinteresados los 
acreedores presentados en término legal.;. 
Del certificado quo se agrega a la pre-< 
senté, se acredita que la sociedad extini 
guida no adeuda suma alguna bajo ningún 
concepto hasta el veintiocho de Febrero 
último al Instituto Nacional de Previsión 
Social. Las cinco cuotas restantes de loe. 
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'Socios Sella To'iuba y Ilaíe ser'm intégrá- 
íías antes del veintiocho 'le Febrero de' 

'"mil novecientos cincuenta y uno. — Sex- 
to: I-a sociedad será administrada por el 
socio señor Antonio Sella Tomba, a quien 
se designa Gerente. Kn caso de impedí- 

■ mentó o ausencia de éste se hará cargo 

■ de la administración de la Sociedad el 
señor Xieeto Hantiago de Loizaga con 
carador de Gerente y con las mismas 
atribuciones. — Séptimo: El uso de la 
firma social oslará a cargo exclusivo del 
Gerente, uo pudiendo ser usada en asun- 
tos ajenos a los fines sociales ni en fian- 
zas o garantías de terceros. Asimismo el 
Gerente no podrá comprometer su firma 
particular en documentos de favor. — 
Octavo: til Gerente tendrá todas las fa- 
cultados para obrar en nombre de la So- 
ciedad, podiendo adquirir en nombre de 
ella el dominio de toda clase de bienes 
muebles inmuebles y semovientes, por 

' cualquiera de los medios ■permitidos por 
la ley. asi como venderlos, gravarlos y 
permutarlos, por los precios y demás con- 
diciones que juzgue conveniente, aceptar 
.11 o'orgai garantías hipotecarias, prenda- 
rias o ani ¡eresis, reducirlos o cancelarlos, 
dar v tomar posesiones, firmar las eseri- 
tuia> públicas o documentos privados que 
_iueie.it menester, celebra.!- toda clase de 
■operaciones con los Bancos. Instituciones 
de Ciédiíos y demás Compañías, Socieda- 
des o parí indares en general, de acuerdo 
con -n> Carlas Orgánicas y Estatutos, 
.conferir poderes generales o especiales. 
- — Novena: Cada año, al treinta y uno de 
Diciembre se practicará un balance gene- 
ral de ios negocios sociales que deberá 
asentarse en la contabilidad y se conside- 
rará aprobado, sea o no suscripto por los 
socios después de transcurrido treinta 
días a contar del día del asiento, todo elfo 
sin perjuicio de los balances parciales 
O ¡le sbnple comprobación de libros que 
3>odiá praeGearse en cualquier momento. 
— Décimo: Los balances se practicarán 
de acuerdo con las bases siguientes: las 
'ínereadorías se lomarán a su precio de 
eod:o. siempre que éste no sea superior 
al cornéale en plaza el día del Balance. 
'/En -case contrario se computarán de acuér- 
delo a esti último. Las cuentas deudoras, 
yme-osas e en concurso no figurarán corno 
parte del activo, por instalaciones, mue- 
. bles y idiles y demás, serán autorizadas 
:£'ii la forma que determinen los socios por 
mayoría ¡le capital y como lo permitan 
: ]os leyes resjtee! ivas. : De las utilidades 
-que arrojo caita balance anual se desti- 
lará un cinco por ciento para formar el 
fundo de reserva legal hasta alcanzar el 
diez por ciento del capital social, y las 
otras reservas que los socios resuelvan 
por mayoría de capital. El remanente de 
slas utilidades se distribuirá entre los so- 
cios en proporción al capital aportado 
e integrado. .Kn igual forma contribuirán 
; a las pérdidas. --- Décimo .Primero: En 
caso de retiro voluntario de un socio, co- 
■xnutiieatlo de acuerdo con lo establecido 
icii la cláusula cuarta, sus haberes eons- 
ríituídos pot sus cuotas a da par, más su 
■parte en las reservas, más su parte de las 
/Utilidades y más cualquier otro crédito a 
fía favor, de conformidad a lo que resulte 
riel balance respectivo practicado al final 
aje I ejercicio, le serán abonados en cuatro 
.cuotas trimestrales iguales y sin interés. 
-*— - Décimo Segundo: El deceso o incapa- 
iridad leen I de alguno de ios socios no 
producirá la disolución ele la sociedad y 
ios ' herederos o sucesores de! socio pre- 
iimerto o incapacitado podrán opla.r por 
«1 retiro del capital, en cuyo caso se 
injusta ráu las normas a lo dispuesto en las 
•elánsuias cuarta y undécima o bien en 
fconiiniiar dentro de la Sociedad, en cuyo 
supuesto deberán unificar personería. To- 
tla duda, cuestión o divergencia que se 
©useitare entre los socios, sus herederos 
y representantes legales en el curso de la 
Sociedad o a su disolución y liquidación, 
será resuelta exclusivamente por arbitra- 
flores, amigables componedores, designa- 
dos uno por cada parte, un tercero por 
los arló t ¡adores en caso do discordia, 
Siendo, inapelable el laudo que se dicte. 
Bajo las doce cláusulas precedentes los 
eomoa'recienl es dejan formalizado el pre- 
sente contrato que se obligan a respetar 
conforme a derecho. Leída que les fué la 
presente escritura por mí, el Escribano 
autorizante, se ratificaron en su contenido 
y de conformidad la firmaron corno acos- 
tumbran hacerlo por ante mi y con los 
testigos del acto que lo fueron don Eduar- 
do A. Mantovani y don Andrés M. Bra- 
cufo, vecinos, mayores de edad, halóles, 
y de mi conocimiento, doy fe. — Ni coto 
R Loizaga. — Sella. — Augusto Hale. — 
Tgo.: E. A. Mantovani. — Tgo.: A. M. 



Bfafhito. Hay un sello. Ante' mí': A'. C. 
Fernández Sáenz. Concuerda con su nía- 
trix que pasó ante mí al folio mil tres- 
cientos seis y bajo el número ya indicado 
del' Registro Ciento diez y siete a mi 
cargo, doy fe. Para la Sociedad expido o! 
presente testimonio, extendido en tres 
sellos de lev, numerados correlativamente 
del novecientos sesenta y ocho mil cua- 
trocientos cincuenta y cinco al presente 
inclusive, que sello y firmo en el lugar 
y fecha -de su otorgamiento. Sobrerras- 
pado; Male — Nacional. Vale. Hay dos 
sellos. — A. C. Fernández Sáenz. 

.Buenos Aires, Octubre .1!) del Año del 
Libertador General San Martín, líloü. — 
Luis C. Benito?. Cruz, secretario. 
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S.A.R A. 
Sociedad Argentina 
Repuestos Automotores 
¡ Sociedad de Raspoiisamliclad Limitada 

j Por disposición del señor Juez de Co- 
i mercio de la Capital, doctor Luis Alberto 
i "Palacio, Secretaria del doctor Manuel 
i A. Cabrera, se hace saber por el término 
! de educo días el siguiente edicto: 
! Test ¡ition. o: En la ciudad de Buenos 
I Aires, Capital de la República Argentina, 
I a. once días del mes de octubre de mi, 
i novecientos cincuenta, Año dei Liber- 
| tador General San Martín, se celebra el 
I presente contrato que se regirá por las 
l disposiciones de la Ley once mil seis- 
1 cientos cuarenta y cinco y las que se 
' expresarán en las cláusulas subsiguien- 
tes, constituido por los señores Girdo 
Manuel Boceo, argentino, casado, domici- 
tiado en la calle Vélez Sársfieb! número 
cuatro mil doscientos cuarenta y dos, 
L-anús, Provincia _de Buenos Aires y 
Ángel i-larburguer, argviiíino, cacado, 
i domiciliado en la calle Cocliabamba nú- 
mero tres mil quinientos dos, Capital, 
i ambos mayores de edad. Primero: Los 
I nombrados declaran constituida por es- 
| te acto, una sociedad comercial e indiis- 
I trial de responsabilidad limitada bajo 
i el rubro "S.A.R. A." (SOCÍFDAD AIÍ- 
I GBXTIXA RLPFESTOS AUTOMOTO- 
í RES). SOCIEDAD BE RESPONSABILf- 
I BAB LIMITADA. — Segundo: La soeie- 
I ciad se dedicará a la compra-venta y fa- 
I brieacióu de repuestos para automotores, 
j mercaderías en genera!, por cuenta pro- 
pia o de terceros como así también a im- 
portación, exportación, representación, 
etc., sin perjuicio de toda otra actividad 
lícita que podra desarrollar. — Tercero: 
El domicilio de la sociedad se fija actual- 
mente en la calle Viamonte número mi! 
setecientos diez y nueve de esta Capital 
federal y podrá establecer sucursales, 
agencias o filiales en cualquier punto del 
país. — Cuarto: La sociedad se consti- 
tuye por diez años con efecto retroactiva 
I al primero ele septiembre del corriente 
¡ año. Los socios podrán solicitar la diso- 
i Ilición anticipada de la sociedad previa 
I comunicación por escrito con treinta días 
! de anticipación como mínimo y con efec- 
¡ to a los dos años del comienzo del plazo 
i contractual. Si no se solicitara ¡a diso- 
i e.ión anticipada en esta oportunidad, se 
j scuirá el mismo réuimen durante dos 
\ años más y asi sucesivamente hasta eoe;- 
1 frotar los diez años. — Quinto: 12; capital 
I social lo constituye la suma de Ciento 
¡ Cincuenta Mi! Pesos Moneda Nacional 
; de Corso Legal, dividido en treseimiías 
| cuotas de Quin, cutos Pesos cada una. que 
I anortan jos socios de la siguiente manera: 
■ km Guido Manuel Becco, doscientas cuo- 
tas de un total de Cien Mil Pesos Mone- 
da Nacional y don Ángel Harburgner, cien 
i euo¡as de un tota! de Cincuenta Mi! Pe- 
I sos Moneda Nacional, e! cual fué antes 
i de ahora totalmente integrado en efec- 
.[ tico, habiéndose con posterioridad adqui- 
¡ rielo mercaderías, muebles y útiles se- 
| gún detalle de! inventario genera! practi- 
i cado con fecha treinta de septiembre (le 
I mil novecientos cincuenta, con cucas ei- 
¡ tras se iniciará la contabilidad de n 
i sociedad. — Sevhi: La dirección y acl- 
í niinistraeióa de la sociedad estará a car- 
| go de ambos socios, los que actuarán en 
I calidad, de gerentes. El socio don Guido 
i Manuel Becco deberá dedicarse a este 
i negocio con exclusión absoluta de toda 
j otra actividad, u ocupación, cuyos bene- 
| f icios en su caso derivarán en favor ¡le 
'.¡a sociedad, sin p.r.jnieio de las sanciones 
a que hubiere lagar. E] socio don Ángel 
Itarburg'uer puede dedicarse libremente a 
otras actividades ajenas a este negocio. 
— Séptimo: El uso de la firma estará 
indistintamente a cargo de cada uno de 
los socios, quienes lo luirán con su tirina 
personal y un sello con la razón social 
y la indicación "Gerente". La firma 
social no podrá ser destinada a operacio- 
nes ajenas a este negocio, ni podrá ser 
comprometida en fianzas, avales, garan- 
tías, ni responsabilidad de cualquier na- 
turaleza por terceros. Quedan facultados 



los' gerentes bajo las condiciones preex» 
'presadlas para: abrir cuentas y ' solicitar' 
préstamos en los Bancos Nacionales, Pro- 
vinciales, ex' ranjeros ti particulares, iti- 
cítiso en el de la Nación Argentina, Con-" 
tral de la República Argentina, Hipoteca- 
rio Nacional, Provincia de Buenos Aires, 
Crédito Industrial Argentino, etc., li- 
brar y depositar valores y fondos, che- 
ques u órdenes de pago contra los mis- 
mos, emitir, negociar y descontar toda 
case de documentos comerciales, letras, 
pagarés, giros, va sea como libradores, 
endosantes o aceptantes y aceptar crédi- 
tos en cuenta corriente u otra forma de 
las mismas instituciones bancarias o par- 
t'u-u.ares. Quedan igualmente facultados 
para entablar las acciones y gestiones ne- 
cesarias ante los Tribunales, Autoridades 
Nacionales, Provinciales. Municipales o de 
cualquier rama de la Administración, así 
como pina conferir los poderes generales, 
| esenciales y de administración que se re- 
I quieran en cualquier fuero o jurisdicción. 
I Por intermedio de sus gerentes, ¿a soeie- 
i dad podrá también adquirir, gravar, 
i enajenar y locar en cualquiera de las 

■ formas legales y recibir de sus deudores 
i en pago o garantía, toda clase de biü- 

' nes mueblas, dar o tomar dinero presta- 
; (lo, aceptar y dar garantías prendarias e 
í hipotecarias, títulos, acciones u oíros va- 
: lores, otorgando, aceptando v firmando 
toda clase. \ie escritura pública o priva- 
: da que fueran necesarias, tomando o 
i dando por cesión de las mismas. Quedan 
i igualmente facultados los gerentes para 
| realizar todas las diligenc'as y tramita- 
! cioues necesarias para la importación y 
| exportación de mercaderías. Se entiende 
i que estas facultades se expresan al sólo 
| titulo enunciativo y uo limitativo, sien- 
i do del resorte de los gerentes, desempe- 
I fiar todos cuantos más actos fueren con- 
ducentes al mejor desempeño de su mi- 
sión. — Octavo: La sociedad practicará 
su primer balance, e inventario general 
el dia treinta de agosto y luego sucesi- 
vamente e-n igual fecha de los años pos- 
teriores, sin perjuicio de los parciales o 
de comprobación que "enalou era de las 
partes fundamentales solicitase durante 
el curso de ta sociedad. Be lus utiiuiaues 
que arrojen los balances generales, mi 
cinco por ciento se destinará, al fondo de 
| reserva legal que establece la ley de la 
materia. Las utilidades o pérdidas que 
resulten previa deducción del porcenta- 
je expresado serán -tft.xtr. buidas o sopor- 
tadas entre los socios de acuerdo al nú- 
mero de cuotas de capital de cada uno. 
— Noveno: La sociedad efectuará reunio- 
nes, por lo menos una vez al mes, cuyos 
resultados, en cuanto se tratase de deci- 
siones de importancia para el negocio, 
deberán asentarse en el libro de actas que 
se llevará al efecto. Para todos los pro- 
cedimientos, cada socio tendrá un solo 
voto y en caso de empate se someterá 
al' régimen prev sto en el articulo décimo 
segundo. — Décimo: Ninguno de ios so- 
cios podrá vender sus cuotas sociales ni 
transferirías de manera alguna, sin la 
conformidad del otro. — Décimo Príme- 

■ ro: En caso de fallecimiento o iueapa- 
I eidad de cualqu era de los socios, se prae- 
i ti cara de inmediato un balance e iiiveit- 
I tario genera! con el representante un¡fi- 

■ cado de dos herederos o de! impedido. La 
¡sociedad eoirmiiará con su desarrollo v 
; con iguales derechos para aquél, sus re- 

; presemumes o Herederos, que los eondi- 
j Clonados en este . contrato, liasta f.nali- 
' zar el ejercicio anua' en curso, venci- 
! do el cual, c! socio sobreviviente 
¡ resolverá sobre la admisión de los !ie v e- 
| cleros o representantes, siempre en for- 
i ma unificada, en ía sociedad o sobre 
j su retiro ciefinitiv). t.oi "sie último su- 
! puesto, capital y utilidades a favor de los 
j últimos nombrados le será entregado en 
]- forma escalonada, de acuerdo al desenvol- 
I vimieiiLO y posibilidades lógicas del ne- 
! gocio, de manera tal de no perjudicarlo en 
i su giro nonnai. De no existir acuerdo a 
leste respecto quedará a resolución de los 

■ arbitros que más abajo se prevén para 

i bis casos de divergencia, designándose es 
! este supuesto especial, uno por herederos 
lo representantes y otro por la sociedad, 
bquienes al constituirse deberán designar 
¡ el tercero para el caso de diferenc as 
i laudando definitivamente dentro de los 
i treinta días, de su designación ios prime- 
I ros y acordándose treinta días más al 
i tercero. — La designación de arbitros por 
| las partes divergentes y la del único por 
I aquéllos, deberá hacerse dentro del ter- 
cer día contado asi: para las partes, des- 
de que una de ellas resuelva el arbitraje 
y lo noi'fique a la otra por telegrama' 
colacionado y para los arbitros desde la 
notificación por cualquier medio fehacien- 
te de sn designación y aceptación para lo 
cual también se acuerdan tres días. — Dé- 
cimo Segundo: Para toda clase de dudo, 



divergencia o diferencia. /¿turante la socie- 
dad o el tiempo de su disolución o liqui- 
dación, las partes designarán -arbitros, ar- 
bitradores, amigables ' componedores poi- 
cada una divergentes,' quienes en el ac- 
to de su constitución designarán un terce- 
ro para el caso de discordia cuyo fallo se- 
rá inapelable. Los términos de designa- 
ción serán los mismos, al igual que el pro- 
cedimiento fijado en la cláusula décimo 
primero. — Décimo Tercero: Las partes 
se someten a la jurisdicción de los tribu- 
nales ordinarios de la Capital Federal, 
haciendo renuncia expresa a todo otro 
fuero o jurisdicción. Bajo las trece cláu- 
sulas que anteceden queda definitivamen- 
te constituida esta sociedad, que las par- 
tes se obligan a respetar fielmente. De. 
eonformrdad, se firman dos ejemplares de 
nú mismo tenor y a un solo efecto, en el 
lugar y focha indicados ut supra. — f?obre- 
rraspado: "Cualquiera", ''por" vale. — 
G. 11. .Becco. — Auge) llarburguer. 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín! 
— P. Oalli Villafañe, secretario. 
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SANTA TERESA 
Sociedad de .Responsabilidad Limitada 

El señor Juez de Comeré. o de la Capi- 
tal de la República, doctor Norberto Oow- 
land, secretaría del autorizante, hace sa- 
ber por el término de emeo días que 
"SANTA TK.RESA, SOCIEDAD VE RLSX 
PONtsABILfDAD LIMITADA, por acta 
celebrada ei 9 de noviembre de .1900, por 
ante el escribano don Painel M. Viotori- 
ea, lia modificado ia clausula quinta del 
contrato, aceptando la renuncia de! socio 
eo-gereníe don' Constantino Iloiiígucz 
■■salgado y lia nombrado en su reemplazo 
al señor Camilo Rodríguez Monasterio, 
con retención por esté último del ¡tuesto 
de director técnico de la fábrica, que por 
contrato le corresponde; — Buen-, s Aires, 
noviembre 21, Año' del Liberísdor Cene- 
ral Paa ..Martín, 1.950. — Jorge Al. Cara- 
mes Ferro, secretario. 

.•? tl5. — e.27:ll-N' 1.414-v.l'.' Il'oO 

SAVINO 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Li señor Juez de Com trcio de l a Ca- 
lóla) de la República, doctor Norberto 
LTowiand, hace saber pior emeo (Las, el 
«.guíente edicto: 

Testimonio: Contrato Social de ' ' S.a- 
vino, Soe. de líesp. Limitada", ihi tu 
Uiimad de Buenos Arres, Capiia! de la 
República Argentina, al dia seis de no- 
viembre de mil novecientos cincuenta, 
Año del Libertador Ueneral San .Martín, 
entro los señores Anseiiuo tíaviito, italia- 
no, de cuarenta y un años üe odau, ca- 
sado con iíeg.na Coizain, con domicilio 
en San Alariin doseie.i tos ciucu.ei.ua, lia- 
mos Aio.jia; tttannel Knnque -Higuej. 
i io vi, argentino, de treinta y siete 
üe edad, casado con tí lia Suena 
fí-in, con domicilio en Av. Pigueroa 
corta tres lint ochenia y cinco, Capila! 
federal y Benjamín Levy, argentino, de 
treinta y dos unos de edad, casado con 
Josefina Nelly Lamlajo, con domicilio 
en Norberto tJuirno Costa treinta y nue- 
ve, Capital Pederá!, resuelven üe común 
acuerdo constituir una sociedad de res- 
ponsabilidad limitada que so regira con 
arreglo a la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y emeo y a las siguientes cláu- 
sulas de este contrato: Primera: La so- 
ciedad girará con la deaouunacióu '',SA- 
VINO SUCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA", con domicilio ac- 
tual en Homero trescientos cuarenta. 
Capital Federal, pudiendo instalar sucur- 
sales, agencias y representaciones o 
constituir otro u otros domicilios lega- 
les en cualquier punto de! país y extran- 
jero. — • Segunda: Esia sociedad se hace 
cargo de! activo y pasivo de la sociedad 
de hecho Bavino & Cía., integrada por 
i ios mismos socios y en el mismo domi- 
• olio. — Tercera: La duración de la so 
i c.iedad será de diez años a partir del 
! día once de octubre de mil novecientos 
j cincuenta, a cuya fecha se retrotraen los 
efectos del presente contrato. - — Cuar- 
ta: Tendrá por obiei'o principal la fa- 
bricación de maquinae-ias industriales y 
sus anexos, pudiendo dedicarse a impor- 
tación, exportación y cualquier opera- 
ción necesaria yo conveniente. — Quin- 
ta: Serán Gerentes de la sociedad, Sos 
tres socios indistintamente, quienes po- 
drán en tul carácter comprar o adquirir 
por cualquier título, toda clase de bie- 
nes muebles o inmuebles, intervenir en 
licitaciones públicas y privada?, efec- 
tuar opioraeiones sin limitación alguna ea 
los Bancos: de la, Nación Argentina, Cré< 
dito Industrial Argentino, Hipotecario 
Nacional, Central de la líep. Argentina, 
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d¡-. la Provincia de JLiticnos Airos, 'Muni- 
cipal do la Ciudad de Buenos Aires y 
otros Bancos nacionales, provinciales, 
municipales, mixtos j particulares exis- 
tentes o a crearse, emitir cheques contra 
cuentas corrientes con provisión de fon- 
dos o con crédito en descubierto, consti- 
tuir, aceptar y cancelar garantías hipo- 
tecarias, prendarias o de otro género, 
dar y aceptar bienes muebles o inmue- 
bles en garantía, o en pago de deudas, 
arrendar como locador o locatario, ven- 
der, permutar, ceder, dar en prenda o 
de otro modo enajenar los bienes soca 
les sean muebles o inmuebles, celebrar 
actos de adquisición o enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, comparecer 
en juicio por sí o por medio de apodera- 
dos con facultad para entablar o con- 
testar demandas de cualquier fuero y 
naturaleza, reniizar cualquier otro acto 
conducente al mejor desarrollo de los 
negocios sociales, entendiéndose que la 
enumeración que precede no es limitati- 
va sino enunciativa, con la única pro- 
hibición de comprometer a la sociedad 
en asuntos ajenos a la misma, ni ea 
fianzas o garantías a terceros o docu- 
mentos de favor o complacencia, salvo 
conformidad expresa de todos los socios. 
~~ Sexta: Indistintamente, los socios re- 
presentarán a la sociedad ante los Po- 
deres Públicos nacionales, provinciales o 
municipales y de países extranjeros, in- 
cluveiiiio todos los Ministerios, Secreta- 
das. Aduanas, 'Municipalidades y otris 
instituciones públicas y privadas exis- 
tentes o a crearse. — Séptima: El uso 
de la firma social estará a cargo con- 
junto de dos socios esuilesquiera, salvo 
en los casos de operaciones inmobiliarias 
que deberán firmar ios tres socios con- 
juntamente. Eu todos ios casos deberán 
firmar con su firma particular precedida 
d.- ia razón social. — Octava: Los so- 
cios no podrán realizar por cuenta pro- 
pia, operaciones análogas a las que la 
sociedad se dedica principalmente, ni 
asumir la representación de otra u otras 
sociedades que ejerzan la misma explo- 
tación, salvo conformidad expresa^ de 
ios demás socios. — .Noveno: La direc- 
ción técnica industrial estará a cargo 
del "socio señor Anselmo Savino, estan- 
do ¡a dirección administrativa a cargo 
de.i socio señor Benjamín Lcvy, colabo- 
rando industrial y administrativamente 
e! socio señor Manuel Enrique .Miguel 
Tallavi. — Décima: El capital social que- 
da fijado, suscripto e integrado en tres- 
cientos mil pesos moneda nacional de 
curso legal, dividido en trescientas cuo- 
tas de un mil pesos moneóla nacional ca- 
da una, correspondiendo a Anselmo ¡in- 
vino, cien cuotas o sean cien mil pesos 
moneda nacional; a Benjamín Lcvy, cien 
cuotas o sean cien mil pesos moneda na- 
cional y a Manuel Enrique Miguel Ta- 
lla vi, cien cuotas o sean cien mil pesos 
moneda nacional. -- Décima .Primera: Ba 
integración del capital que aporta caua 
socio o sean cien cuotas de mil pesos 
cada una equivalentes a cien mil pesos 
moneda nacional se realiza con la terce- 
ra parte que le corresponde a cada uno 
del superávit de la explotación que con- 
juntamente tenían por panes iguales, se- 
gún balance que se formula por separa- 
do y que forma parte del présenle con- 
trato. — Déeiina ¡Segunda: Si antes del 
vencimiento de duración de la sociedad, 
algún socio manifestara su voluntad de 
retirarse de la misma, deberá avisar _ a 
ios demás socios por telegrama colacio- 
nado u otra forma expresa y debidamen- 
te constatada con una anticipación no 
inenor de tres meses. Los socios que 
continuasen podrán optar por lo siguien- 
te: a) Disminuir el capital social en la 
parte que corresponde al socio saliente; 
¡b) Adquirir al socio saliente por partes 
iguales entre los socios que queden, sus 
cuotas de capital, pagando su importe. 
En ambos casos dicho importo con más 
o menos la utilidad o quebranto respec- 
tivamente, deberá satisfacerse en doce 
cuotas iguales mensuales y consecutivas 
con el interés del siete por ciento anual. 
í — Décima Tercera: En caso de falleci- 
Sniento o incapacidad legal de alguno de 
lo» socios, los demás socios podrán op- 
tar por lo siguiente: a) Admitir a los 
herederos del fallecido o representantes 
legales del incapacitado, unificados en 
una persona que los represente en la so- 
ciedad; b) adquirir las cuotas de capital 
de¡ fallecido o incapacitado, por partes 
iguales entre les socios que quedaren; c) 
disminuir el capital social en la parte 
ele capital del fallecido o incapacitado; 
d) disolver la sociedad de acuerdo a ia 
ley. En caso de optar por lo dispuesto 



qt'tisición de cuotas o disminución del 
capital, el importe de las cuotas con 
mas o menos la utilidad o quebranto res- 
pectivamente deberá pagarse en la for- 
ma especificada cu la cláusula anterior. 
— Décima Cuarta: Ninguno de los so 
cios podrá vender, ceder ni transferir 
total o parcialmente, ni gravar o afec- 
tar en forma alguna su parte de capital 
o utilidades a terceros, sin ei consenti- 
miento expreso y conjunto de los demás 
socios. — - Décima Quinta: Anualmente 
se practicará un Balance General y Cua- 
dro de Pérdidas y Ganancias cuya apro- 
bación deberá ser hecha por todos los 
socios, entendiéndose que todos están 
conformes si antes de transcurridos 
quince días de haber recibido una copia 
uei mismo no manifestaran su disconfor- 
midad concretando sus observaciones. — 
Décima Sexta: Las utilidades o las pér- 
didas serán distribuidas o soportadas 
respectivamente, por partes iguales en- 
tre los socios a razón de una tercera 
parto cada uno. Las pérdidas deberán 
ser cubiertas con futuras utilidades. De 
las utilidades líquidas que resulten se 
destinará un cinco por ciento para fon- 
do de reserva legal, hasta que éste al- 
cance el diez por ciento del capital so- 
cial. — Décimo Séptima: Toda duda, 
cuestión o divergencia que se suscitare 
durante la vigencia del presente con- 
trato o al tiempo de su disolución o li- 
quidación entre ios socios o entre éstos 
y los herederos o representantes legales 
dei fallecido o incapacitado, será resuel- 
ta por tres arbitros arbitradores, nom- 
brados uno por cada uno de los socios, 
quienes designarán antes de desempe- 
ñar su cometido un tercero para el caso 
de discordia. El fallo de aquéllos o de 
éste, en su caso, podrá ser recurrido an- 
te la Justicia Competente. Los arbitros 
que se designaren deberán expedirse den- 
tro de los treinta días hábiles de desig- 
nados. Extendido el original del presen- 
te contrato en tres sellados de veinte 
centavos números diez mil ciento no- 
venta y siete, diez mil ciento noventa 
y ocho y diez mil ciento noventa y nue- 
ve, de la serie "3" y bajo tales con- 
ceptos dan por formalizada la sociedad 
"Savino Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", obligándose a su fiel y es- 
tricto cumplimiento con arreglo a de- 
recho y previa lectura y ratificación, 
firman de conformidad. — Savino An- 
selmo. — Manuel E. Tallavi. — B. Le- 
vy, — Buenos Aires, 20 Noviembre de 
1950, Año del Libertador Oral. San Mar- 
tín. — Carlos Castro Walker, secretario. 
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UNION OESTE INDUSTRIAL 
FRIGORÍFICA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio doctor Hugo I). Maeicl, se hace 
saber por cinco días, el siguiente edicto: 

Primer Testimonio: Escritura .Número 
Mil Setenta y Cuatro. En la ciudad de 
Buenos Aires, Capital de la República 
Argentina, a treinta de Octubre de mil 
novecientos ' cincuenta. Año del Liberta- 
dor General San Martín, ante mí, Escri- 
bano Público y testigos al final firma- 
dos, comparecen Don Leonardo Roldan 
casado, argentino, de cincuenta y ocho 
años de edad, Don Felipe Roldan, casa- 
rlo, argentino, de cincuenta y seis años 
de edad, Doña María, Isabel 'Vivot de 
Roldan, casada, argentina, de cincuenta 
y ocho años de edad, liona Ida Cristina 
Pagano de Roldan, casada, argentina, de 
cincuenta y dos años de edad, Doña Isa- 
bel Roldan de Gatti, casada, argentina, 
de treinta y cuatro años de edad y Don 
Osear Roberto Roldan, soltero, argenti- 
no, de veintiséis años de edad, todos ma- 
yores de edad, de este vecindario, há- 
biles y de mi conocimiento doy fe y 
exponen: Que por escritura de fecha 
diez y ocho de Setiembre de mil nove- 
cientos veintinueve, otorgada ante ci Es- 
cribano de esta ciudad Don Leopoldo E. 
Gutiérrez, quedó definitivamente cons- 
tituida la sociedad anónima denominada 
"Sociedad Anónima Industrial de Co- 
rrientes" con domicilio en esta ciudad, 
con un tiempo de duración hasta el trein- 
ta de Junio de mil novecientos ochenta, 
la que tiene por objeto con el capital y 
que se rige p>or las demás disposiciones 
de que informa el respectivo estatuto, 
que certifico tener a la vista, doy fe, 
sociedad que fué autorizada a funcionar 
como tal de acuerdo al decreto del Po- 
der Ejecutivo Nacional, de fecha diez y 
seis de Setiembre de mil novecientos 
veinte- y nueve y se inscribió e» ei fic- 
gistro Público d-2 Comercio con fecha 



ocho de Octubre de mil novecientos vein- 
te y nueve, bajo el número setenta y 
ocho, al folio doscientos sesenta y cuatro 
del libro cuarenta y tres, tomo A. de 
Estatutos Nacionales. Posteriormente, 
quedó resuelto modificar el artículo cua- 
tro del Estatuto en el sentido de reducir 
el capital social a la suma de doscientos 
sesenta mil pesos moneda nacional, mo- 
dificación que aprobó el Poder Ejecutivo 
de la Nación con fecha veinte y seis de 
Abril de mil novecientos cuarenta y uno 
y lo que so protocolizó según escritura 
de fecha diez y ocho de Noviembre de 
rr.il novecientos cuarenta y uno, por ante 
el Escribano de esta ciudad Don Moisés 
Vengerovv, se tomó razón, de la misma en 
el Registro Público de Comercio con fe- 
cha veinte y siete de Febrero de mil no- 
vecientos cuarenta y dos bajo el nútrn-ro 
cuarenta y siete, al folio setenta y dos 
del libro cuarenta y seis, tomo A. de 
Estatutos Nacionales. Con anterioridad 
a la reforma que antecede quedó resuelto 
modificar el estatuto en lo que concierne 
a la denominación social por la de "Unión 
Oeste. Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial" y además con respecto a la 
forma de emisión de acciones, modifica 
ción estatutaria que fué aprobada por ei 
Poder Ejecutivo de la Nación con fecha 
veinte y uno de Abril de mil novecien- 
tos treinta y ocho, siendo sus actuacio- 
nes protocolizadas con fecha cinco de Di- 
ciembre de mil novecientos treinta y 
ocho, ante el Escribano de esta ciudad 
Don Carlos Alberto Yivaneo, y el testi- 
monio de esa escritura en el Registro 
Público de Comercio con fecha veinte y 
uno de Abril de mil novecientos treinta 
y nueve, bajo el número ochenta y uno, 
al folio doscientos setenta y seis, del li- 
bro cuarenta y cinco, tomo A. de Estatu- 
tos Nacionales. Los accionistas de la so- 
ciedad de la referencia resolvieron trans- 
formar la misma en otra sociedad de ca- 
rácter de responsabilidad limitada, de 
acuerdo a lo resuelto al respecto en la 
Asamblea General realizada el veinte y 
cuatro de Junio del corriente año y como 
consecuencia de ello la disolución anti- 
cipada de dicha sociedad anónima, diso- 
lución que fué aprobada por el Poder 
Ejecutivo de la Nación por Decreto de 
fecha -catorce de Agosto del corriente 
año, habiendo sido protocolizado el tes- 
timonio de las actuaciones de la refe- 
rencia, por escritura otorgada ante mí 
con fecha once de Octubre de mil nove- 
cientos cincuenta, al folio mil quinientos 
uno de este mismo Registro, aún pen- 
diente del trámite de inscripción y que 
en parte pertinente dice así: "Testimo- 
nio. Acta, la Asamblea General Extraor- 
dinaria de Accionistas celebrada el día 
2-1 de Junio de 1950, del Libertador Ge- 
neral San Martín a las 10 hs. en la ciu- 
dad de Buenos Aires, a los veinte y cua- 
tro días del mes de Junio del año mil 
novecientos cincuenta, Año dei Liberta- 
dor General San Martín, bajo la Presi- 
dencia del Señor Leonardo Roldan y con 
la presencia del Señor Inspector de Justi- 
cia Pr. Eudoro Alberto Castro, se reu- 
j nieron en primera convocatoria en el lo- 
! cal social calle Luis Víale número tres 
| mil ciento cuarenta y nueve con el ob- 
í jeto de celebrar una Asamblea Extraer- 
I diñaría de accionistas, estando presentes 
' al acto los Señores accionistas, cuyos 

■ nombres y respectivas cantidades de ac- 

■ ciónos consta en el folio número veinti- 
¡ cinco del libro de Asistencia de aeeionis- 
¡ tas o sean los que se mencionan a con- 
j filmación. . , De acuerdo con lo que ante- 
j cede y después do algunas consideraeio- 
I nos más sobre el particular, la Asamblea 
] por unanimidad de- votos, resuelve trans- 
formar la sociedad anónima Unión Oeste- 
Sociedad Anónima Industrial y Comer- 
cial en Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada, manteniendo esta última el mis- 
mo nombre, capital y responsabilidad 
esenciales de la sociedad transformada, 

| las que se estipularán juntamente con 
i las demás condiciones accesorias propias 
j de su naturaleza, ajustándose a ¡as clis- 

■ posiciones de la Ley número once mil 
i seiscientos cuarenta y cinco, cu el con- 
trato que oportunamente otorgaran sus 

] socios, que son los mismos accionistas a 
quienes corresponderán las cuotas en 
! que se divida el capital de la sociedad 
| de Responsabilidad Limitada, en el mis- 
! mo valor y proporción que representan 
i sus acciones de la Sociedad Anónima, 
¡ según consta al comienzo de esta acta y 
! de acuerdo a las constancias del i.nvcn- 
i tario y Balance General practicado el 
I día treinta y uno de Diciembre de mil 
I novecientos cuarenta y nueve, a cuva fe- 
! cha se retrotraen sus efectos, declaran. 
! que cualquier aumento o disminución de 
; los valores de! citado Pa lance General 
! e Inventario de los bienes, quedan a car- 



go y por cuenta de la Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, Acto continuo, 
a indicación del señor Presidente, a© 
aprobó también por unanimidad la si- 
guiente resolución: Queda especialmente 
establecido, que a los efectos del artículo 
cinco de la Ley once rail seiscientos cua- 
renta y cinco, la sociedad anónima sub- 
sistirá en la integridad de sus derecho» 
y acciones hasta la fecha de la inscrip» 
ción de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada eu el Registro Público de Co- 
mercio, en cuyo momento quedará auto- 
máticamente consagrarla la transforma- 
ción resuelta conjuntamente con el De» 
crcto derogatorio de la personería jurídi- 
ca de la Sociedad Anónima, debiendo a 
tal efecto efectuarse las publicaciones y 
demás trámites legales del caso. Acto 
seguido se pasó a tratar el segundo pun- 
to de la orden del día: Aprobación riel 
nuevo contrato y estatuto social. Volvió 
hacer uso de la palabra el Señor Presi- 
dente, manifestando que el Directorio 
ya había estudiado y elaborado un pro- 
yecto de contrato social que a su enten- 
der consultaba plenamente los deseos do 
los señores accionistas. Después de dar 
lectura a dicho proyecto fueron aproba- 
dos por unanimidad todos los artículos 
del contrato de la sociedad de responsa- 
bilidad limitada que regirá entre los com- 
ponentes de la misma y que fija su ca- 
pital, objeto, domicilio, duración, admi- 
nistración y demás condiciones que han 
de regular, resolviéndose igualmente por 
unanimidad el otorgamiento de la escri- 
tura de constitución social que de com- 
pleta conformidad suscribirán los accio- 
nistas. Acto seguido se pasó al tercer 
punto de la Orden del Día... Buenos 
Aires, 14 Agos. 1950. Visto el expedienta 
N"<? 15.60-1150, relacionado con el funcio- 
namiento de la Sociedad Unión OestS 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial 
atento a q.ue sus accionistas en asamblea 
celebrada el 24 de Junio de 1950. resol- 
vieron la disolución anticipada de 1&' 
misma, como consecuencia de su trans- 
formación en sociedad de responsabilidad 
limitada y de conformidad con lo acon- 
sejado por la inspección General de Jus- 
ticia, el Presidente de la Noción Argen- 
tina, Decreta: Art. le — Derógase ei de- 
creto de fecha 16 de Setiembre de lO-'S, 
por el que se autorizó el funcionamiento 
de la citada sociedad constituida en esta 
Capital, con el nombre de Sociedad Anó- 
nima industrial de Corrientes, el 19 de 
Diciembre de 1928. Dicha sociedad de- 
berá dar cumplimiento al Art. 4Ü9 del 
Código de Comercio. Art. 2í — Publique- 
se, dése a ia Dirección General del Re- 
gistro Nacional y vuelva a la .Inspección 
General de Justicia, para su 'anotación, 
expedición de testimonio y a sus demás 
efectos. Repónganse las fojas. Perón. — 
B. Gaché Piran. Decreto N« 17.0S-1. X: 
los otorgantes continuaron diciendo: Que 
consecuente con los antecedentes prece- 
dentemente relacionarlos y dando cum- 
plimiento a lo resuelto en la Asamblea 
General Extraordinaria, que se lia hecho 
mención en los mismos, convienen cele- 
brar el siguiente contrato de Sociedad, 
Primero: Entre los comparecientes Leo- 
nardo Roldan, María Isabel Vivot de Rol- 
dan. Isabel Roldan ele Gatti, IV-lipe Rol- 
dan, Ida Cristina Pagano de Roldan. Os- 
ear Roberto Roldan, dejan constituida 
¡ una sociedad de responsabilidad limita- 
i da, que se regirá por las disposiciones de 
! la ley once mil seiscientos cuarenta y ein- 
j co y por las cláusulas de este contrato. 
! Esta sociedad tiene por objeto prineip-d de- 
| dicarse a todo aquello que sea relativo 
I o tenga atingencia directa o indirecta- 
i mente con ia industria frigorífica. Po- 
í (Irá también realizar en forma accidental 
j o continuada cualquier otra actividad in- 
dustrial o comercial. Esta sociedad míe- 
nlas es una transformación natura! y te- 
gal de la sociedad denominada "Unión 
Oeste Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial", ambas se hallan perfecta- 
mente identificadas entre sí por la coa- 
fusión operada entre los socios de ésta 
y los accionistas de aquélla como por la 
identidad de capital y de los bienes quo 
lo constituye y a ésos efectos dejan ex- 
presamente establecido: a) Guie ia socie- 
dad "Unión Oeste industria! Frigorífica 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
se hace cargo del activo y pasivo de la 
sociedad "Unión Oeste Sociedad Anóni- 
ma Industrial y Comercia!", b) Que son 
¡ de exclusiva cuenta de la primera todas 
I las obligaciones emergentes de las Leves 
I que rigen en materia impositiva, c) Que 
I la sociedad "Unión Oeste Industrial Eri- 
! gorífica Sociedad de Responsabilidad hi- 
| mitada, reconoce y acepta ios derechos 
| y obligaciones que le competen en lo rc- 
; lativo a la legislación del trabajo del 
i personal de la sociedad "Unión Oeste So- 
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3ie'.'bpd Anónima Lndnstrml y Comercial. [ provinciales, municipales y demás repartí- i .fes y era aceptada en ese acto por la-ex-|que rubrico, sello y firmo en el lugar y 
"íqiee; alíñenle en el reconocimiento de su IcDru-es p-útdi'e.as. f) L>ar o tomar naiii mío |ihmi1i mk n > id h) Cu Ente 'de terre-ire, fecha de sii otorgamiento. — Raspador 



aní-igviedad. ol) Que los actos -sociales 



i ito-íi Ti'ííeüi'clio' finemos inu-etiles, innrirebte 



>u propiedad con el 



stári rlesvirmnlados de Jos actos ! celeRrar toda cía 



Ot'sr- | rneiite <*oTistruido sitris-d-o en la 'zioira 



resn-ei-to - i-otto - rl-e - aparrar - -quine 
- -eo-n.o - ser - etiarenla - noventa • iioveim" 



sociales de la :oD j a, subsistiendo la misma : gab poderc 



érale 



responsaiínn 



Segundó:: I,: 



dad 



especiales V rp-;1e de osla Capital. Parroquia de San ! n-obeeieníos. Entre líiicas: Htftea. Vate 



i) Prrinar toda clase de do'-m- j Eerrrardo, Cireim-si.TÍpeión 



Hay un s-eil lo. Juan IR. iBo-r/.cme. Deere 
podrá asimismo adquirir toda clase de j ntentos .públicos y privados. Esta ciiun- i lado en el plano respect ¡v-o ,-on el múrne- i-M.HO. t 7S)¿. — Jintii-e Jráeas^Extra.Víde. 
bí-en-rs bnn.nebles, lo que a su -vez poclrá | eln-eióii no es tiinHafiva sino simplemente ' ro Tenue y Seis de la manzana TKez y ¡ Krien-os Aires. Noviembre Jo de 1Ü50, 

- ' '' - loHarativa. — Noveno: Annabnenife. es ! Siete eon frciito a una -calle -paralela al ' Aña del Libertador General San Alcarria. 

levir DI treinta y uno de Diciembre de i Arroyo Mal-dousdo, aaits Vírgenes, <!en- ; — Eederieo González del Sobo-, serrota- 

ncticaTá tm balam-e e in- ■ linos Avienida Jun.fi B. ¿busto aniner» 'Cin- 

fl, -sin perjuicio de los -. eo mil trescientos e.iiieiK'ntn y seis, hoy 



rende 



hipotecarlos, permuta idos," ti 
esiflquior otra forma transí, rar 
varios. Igualmente podrá la sociedad to- | cada ai 
mar particrDaciones o asociarse con so- ventarie 



I. 



¡Il-Ne 1..393-V. 



irneTciale 



interesar- ¡ parcia 



:le simple e omi, rol > ación que ' Avenida Diez v -Si-eí-r de Oc-1ul.ro uúin 



ie en empresas o negociaciones -d 

ruier naturaleza. — Tercero: El tlcinpc 



érenles rieren necesario realizar. 



Balance e Inventario Ge- : l 

i Oe la sociedad es de veinte ¡ npr;i :|_ Pc }. ;ua conocer a los socios por el ' t 
tai- del primero de Enero del! , ;t -, mlill0 ( i e cl:I ; m , e , i; . ls vencido curo'" 



año en curso, a cuya focha retrotraen | (6rm}no rfll f 01 . mu ] ars0 o'bservacióu o Si'iu- j < ' lu ' n ™ - v "" 



los efectos .ele este contrato. ■ 
El asiento principal de los n( ! ; 
da csi-ablc-eido en esta ciudad. 



Lili 



pugnación alguna se considerará definiti- 
vaTiiente aprobado. De las utilidades li- 
idas y realizadas efue resulten se 



•oBiBirK'a 

Sociedad de Besponsabiliflaa Xiinitadn 
l'-ca- disiaisicieui del se-íior Juez dii Co 
nt-rcio de esta '.'ajntal de la Be-pubUca 
anta ctintiine- ; fketor .L.-uis Alberto IVila-cJio. secretarb 
le -fondo al Surto, cnarenía metros, de. antorizante. se .liace saber por cine.' 
freinba y un c-enrííueíios en el -dr-l Sud ' días, que por escritura otorgada a.ute i 
teniendo en :-l eontKifrente al Siid-biste j l^cribano .-l-uau -i. üaneoche. con íecli. 



aico mil m:n-ecientos enrcuenta y seis 
diré las -de Betiruera y t'-uenra y se t-om- 
o-ne de nueve metro*, sesenta y cinco 
wtbi.etros de -frente al 'Oeste r.or -ein 



et i 



Víale nániero tres mil ciento cuarenta y tijl£;ra e] ( .- :T¡( , n por ficIlto h .. sta birmar \ ein 
mieve, podiendo csfatdecer sucursales co- e1 f(mflo f(c rcscj . va 1esaJ . eJ rem¡1Iiral ,, ' " 



tros ochenta 



i d¡e Octubre -de It'oU, los señe 



ido tener 



en tañí 



di: 



>u> 



ni propí 



l 



trente cafle diclia. ni Norte | tnuel Eriburu. Alfredo JJe- l:'eo y Al 



■)t-e vi 



... r i] a [nv caiiita- , 

¡■■ualquier punto de la Kepñblica o -en el I , cs apor!a aos. I, a ' contabildad será '" jlc- ■ cdaM,, '° ? ivl ^ !! '^ l;í;lf 

est-ran.-jero. — Quinto: La sociedad adop- ¡ ^„/i„ ,:,„ „,.,„,.,!,. „ n... ,,,.„„ ;.,„■(„„'.. ],. ! b,e corresponde a 

ta como razón o denominación social en 
la forma expresada en la 



al 



ote reiütf 



de Ja 



id en a los señore; 



lote siete, i Antonio Héctor Deriraico r Jíaáí i'e«Ui- 



idustria! de Cor 

■eetuó .« Jos cbi 

A.«< 



J.11VI 



la de acuerdo a las X'i'eseri pelones te- 
es y las nornias usuales en el eoin.f-.i-- 
snla ]Tn- | -¿ u ^ ge Ucvara a5 i m i fimo ttn tüji-o en rl 
mera, es decir: -«PACIÓN OESTE IN- i clla | se consignará todo lo concerniente [ - vIírn:1 J 
DrSTHlAri EJÍIfiOlíTEJCA, SOCIE'Dil)!;, los neco-eios sociales, resoluciones de l -sc'ili!ra 
BE líESbONSAlTIEbDAI} LIMITADA"'. | los gerentes y de las cjue adopten los so- »°y ot:iM ) 

cios. — Décimo: A los socios gerentes 
les está permitido dedicarse a otras .acti- 
vidades comerciales o civiles sicn/pre que 

ellas no sean perjudiciales a los intereses , . , 

de la sociedad, comprometer a la misma ¡ CIaJ " dc ]o '-¡ llc - v ' a Ke 1,n JltTJ 



ad Anónini 



por .cojuipra rpie 



>s la -totalidad de tas cuotas de pa 
laetóu otie ios tres tienen y les 



Lav-era y ; nespoaulen en la sociedad ' ' ülí i ¡i L" ií L 



— Sexto: El capital social es de wei 
mil ).esos moneda, nacional de cursi 
lejía 1, di vid i do en mil cuotas do ciei 
pesos cad.a una, totairnraile snscriviti 
e inteíirado, <-apifal C|ue está represen 



tado p, 



apital eniilido 



i denom 
-dad A 



[ T o involucren una competencia desleal | preceoei 



aOLdliilJAt) LL IvESi'ONSABILLIK 
l'ecba ocho de Abril de mil i uiLlTADA' ; en la siguiente proporción; 
treinta y siete ante el lis- ¡ eJ sc üor briburu, vende un a cuota le 

pai-tic^pacion,, ite :mil ¡peses .moneda na- 
nioiial, al señor lia-úl Jtedarros y eienvo 
setenin y cuatro alrotas cíe un! pesos 
uioneda nac-iouat, :al señor Demarco y 
; señores De Eeo y de la Cuesto, ve:- 
:n al señor Dernarco, las eiento ciucuí¿e- 



i-ibano Carlos Alkerlo Vivanco. Poste 
iorinente Ja sociedad compradora adopt 



n la de "bnión -Oe 
i Iii.lusbri.al y Con 



I 



ani 



por Jos bienes que cons titnye n .el aeíL-o 
y pasivo de la Sociedad "unión Oeste 
Sociedad Anónima Industrial y Comer- 
cial" según balance e invenfcario general 
al treinta v neo de Diciembre de mil no 



nara lo 



os y actividades propias | inmuebles se bailan afilia luiente sitscrip- i ta 



liOKb',,1 

rail i.es 
ciomas 
Eclipe 
o sean < 
Samo de 



y naturales de su desenvolvimiento, eoino 
pertenecer a otras sociedades de igual 
o distintas naturaleza. desempeñando I ' e 'on 
idénticas .funciones como las 
uarenta v m.ere, I cual "es ! en & presen tG entidad societaria. ~ Un- ) cuenta mil -ocl,oiir.a_ y c 
e la si. "-ui cinto manera: Leo- I décimo: La sociedad no se disuelve por ! Norte'., tomo dos mil cíe 

' "a muerte o quiebra de eiialipiiera " [ 

aicios. Ocurrido el fallecimiento, la so- ¡ »« mil cuan 

Con el Cerlif 



mi, '.-''■■■ , .-liras cuotas, o .sean 
pesos. Alaria Isabel Virot -de 
cienías -cuotas o sean veinte | cie,1 ". c! proseguirá basta la expi-iación d 

su término con ¡la cóiivuge vjo los bere- I ' r 

deros del socio fallecido,'" -los -cuales sólo h° 

tendrán menos funciones' de vigilancia v ! ''« disponer ib' sus bienes sai itomín 

fisetaiza-ción, a esos efectos deberán inií- | coiif=tíi, sin restricción :algona 

íicar la reiireseutación. — .Décima -Se- i "ocen en.l 



IsaLcl Koldán de Gatti, dos- ¡ 
rtas o sean veinte mil pesos, ¡ 
ilán, .ciento cineaenta emotas I 
ice mil pesos: Ida Cristina Da- i 
ent 



as ae .mil [.esos .moneda iiacic 

s eú el fiegistro de .l.n I'roi.iedfrd de [ que cíula uno de ol-los tiene y le cor 

I acuerdo al orden eniraieradí. ipn la siguicn- ! pon.de en la nrenc.iona.da sociedad. 

Norte, Lomo dos mil cien, i ©aspada — de — tlri-buru — Vale. 

folio ciento v-einte y -seis, .trárnero era- ' B-tienos Aires, Noviembre 11 tí .de 1¿ 

■Zona ; Año del Libertador General ¡San \ 

ienfo i.-j-u. — I-\ (l.alii Y.il.kif'iñe, se.íretarii 

nte y siete, numero ciento sesenta y ; s 50.— e.^7;l.l-N'' Í.3í)íi-v..l , -' ; .L 

i .del Registro de bi : 
-agrega a la presente i 
]iistitica: tjiie no existe i nb i.l.,iei-6.t.i r.fi- i ■<v A q Ij1 ,q HSEHAN-OS ? COMPAÑÍA 



<,,£,., 



Ou 



rente 



o sean ouince n 
Koldán. cien cuelas o sean i 
sos. — Séntime: Ningún soe 
der total o parcialmente su 
eni-.ilal a terceros extraños a 



v Osear lioberío \ ?undo: La liquidación de la sociedad se- ¡ peca al in 



hipoteca, en lo que res- 

_ t e descripto en -el .punió 

lira íi'í'l "me- • ,:á b rartiea,1 a Jior los socios gerentes- o | I») ! v ero sí reconoce una bipoteca e! iti- 
o podrá ce- ! !'«' -"íiquellas personas que por maroría ; mueble dcscriirío en el punto a) a tarar 
? cuotas ele I le deleguen .esas funciones. — .Décimo ; <1e Doña Marcelina -María Isidora Mae- 
ro: Toda duda o divergencia, sobre I bint 



irt; 



to'de aprobao-irá de I ^ mrcrpretnción o cumplimiento de -ost-c I Avenida duan B. Justo cinco mil t 
í que reores'-níen ]-,« ! eonlrato en todas y cada una de sus i cientos cuarenta y odio boy Ave: 
',->„,..,,, ¡raí " ,.„ t„,í„' t ! Fortes, serán resuellas tior arbitros ar- ¡ idez y siete de Octubre cinco mil .m 



serán resuellas por árbilia 
'o-il-.rn dores uno por cada parte, y en caso 
de discordia por na tercero designado 



id antelación, cuyo fallo- será inapeb.i~ j m 



ble e ; 
edan o C 



;jndicialnieiít( 



De 



Diciembre de mil m 



Para toda modificaeién del ¡ y 



d supueste 



>s Testrriii.es so- 
ielóii, las c- no- 



cí capital, en 
los casos ios socios tendrán priorid-ad -er: 
hv adquisicién. E] socio cedente deberí 
poner en conocimiento de los .demás so 
cios de su decisión por telegra.ma >eoba- 
clonado para que Jungan uso de ese dore . 

(dio de prioridad, los que deberán inani- present.e contrato en todas y cada mía I cripta al tomo -mil 
í'estarse ' ai res.'.e'cto dentro de los trein- \ ^' e sus cláusulas -Fe requiere Ja mayoría ; na Norte, iolio se 
la días de la ' recepción del mismo. Kn ! tle los s oei ° 3 "(«e representen las tres : cargo la sociedad 

cuartas partes riel capital. Como conse- ¡ su actual reducen 

ene-neta de la presente trans-foriiiacién : de la Dirección, tíc 

tas se ad jiidieai.au en proporción a sus ' llc sociedad y liallarse «emprendido en- j también se agrega 

r i os ,i e eaviitab l'cro en i" ! 'e los bienes que constituyen el cariital j acreditado que m 

comoareeieirtes xlevm transfe- \ ción Inmobiliaria 
cor 'de la misma, los dereclios l canza a la suma 



z y siete de Octubre cinco mil .i 
utos cuarenta y oclie por la suma 
gen de diez mil quiñi en i os ] 



b según -escritura del 



4i 



Escribano Vivanco, ins- ¡ í 
■lientos catorce, zo- | 1; 
a, que toma a su ¡ d 
se constituye, con I e 



propí 



dad 



on v 



IJ:n Lote de fe 
-con el .edifici 
bnado en la ze 



respectivos aportes 'le c.a 

cambio -cualquiera de Jos socios po-lr 

ceder tol.-il o paieisimenle sus euolas 

cualquiera de los oíros socios, sin m 

eesidad de la .t.recia coiiiormidad. la cual | slgaieiítes innni; 

dejan desde va expresada en ese sentido. ! ''reno de su pr 

— Octava: ba sociedad será admiiiisira- | actiialmente con 

da v dirigida por los socios Señores Leo- ! «a Norte de esta Capital. Pnrroquií 

nardo líoidán. Felipe liobiáii, Isabel Rol- i ^ ;¡ " Bernardo, .circunscripción qu 

dan de Gatti y Osear .Roberto Kobiáir. i «™ frente ai Nord-Oesfe sobre una cabe . e 

quienes quedan' designados Gerentes de i paralela a! .Arroyo ilablonado, au'es Vil- ; f. 

ia misma.' los cuales tendrán -el uso de la g™cs, después .Avenida Juan B. Justo r 

fin, .a social inditi iniamenle, dos de ellos número cinco mil trescientos cuarenta y,t 

en forma conjunta., no pudiotido euinlear- : ociio, lioe Avenida Diez y siete de Octu- ' \ 

la en negociaciones y operaciones -es- : bre iiániero cinco mil novecientos cua- . i 

trunos a las finalidades sociales ni en ' rr ' ¡ da y oelio, señalado en el plano a qne Isabel Tivot 

fianzas <n bnor .de terceros. Los (íeía.n- : *e Tfcí'ierf su título con el número Veinti- ! dan de Gatti 



tí 



Con el Certificado i , 

al Inmobiliaria que ] , 

la présenle, queda \ ', 

i acienda Comi-ibi!- | ' 

ue la valuación ai- I 

suma de sesenta y ocho mil ! ' 

■da nacional por ambos iiimoe- ! 

■fiirni-a precedentemente conve- 
lí fornoiJizado el contrato de 
Liiión Oc-ft-e Industrial Lrigo- 
. dad de Kespniísa-bilidad Limi- 
ivo Del cumplimiento se obli- 
■ie<do a derecho. Leída que les 
¡fi'ean de su conten-ido y íir- 



Sociodad de EespoTisabrii-clad Hiraiifiw&a 

I'or disposición del señor .Juez de" Co- 
nercio, ].)r. Varios Alberto Espiro, fc-le- 
reiaría a -cargo del Dr. Jbicardo Wihlams, 
o hace saber por el 'término de cinco 
lías el sigu.eiile edicto: 
riñen ! Testimonio. --En esta Ciudad de Buenos 
Aires a siete de Septiembre de mil no- 
vecientos cincuenta, Abo del Libertador 
General San IVlarl'ín, ante mi, el presen;.» 
Escribano I'úbiu-o y testigos que a! final 
se expresarán, comparecen: por una paite 
los Señores .francisco La Torre, ea-oido. 
italiano, domiciliado en la calle Balbas- 
íro número ochocientos uno.; y Don Al- 
Lofl'reda. casado, argentino, co;í 
-iiio en ia calle Darw'iu número tres- 
is veintiorlio; y por ia otra los Ref- 



ilón Juan Ledro Zaglio y Don Ale- 
■o Zaglio (hijo.), ambos casados, un- 
os, domiciliados en la calle Colonia 
:ro ciento cuarenta.,' todos los coiií: 
■ienl.es son mayores de edad, de este 
Vecindario, personas hábiles, de mi cm 
uoeiinieiilo, doy fe,; y los Seiioret La 
'forre y Loíiu-da exponen: Que Venden, 
Ced..n y Transfieren a favor de los otros 
comparecientes Don Juan j'eelro Zaglio 
y Don AIejiuul.ro Zaglio (hijo) las cin- 
cuenta cuotas de un mil pesos cada una, 
que cada uno de ellos tienen totalmente, 
.integradas en el capital de la sociedad 
Don Enrique L. Q>S" ¡ qv .c>ira en esta plaza, bajo el rubro de 
. ! ZAGLIO llEKAl ANOS Y COMPAÑÍA. 
í de edad, hábiles y de mi «noca- i fi() .j R1)U) ))K jpESPONSAB.l.LIDAD LD 
lo doc -fe. -- L. Koldán.. — Mana 



cinto 



01 



bn. — :Fi 



. — Isabel Lol- 
is; ina P. de Eoi- 
— Osear 11. Eoi- 
■o:¡. — V. -Cdiiosa. 



tes además de tem.r las facultades pro-q siete de ia m.anzau.a Diez y Siete, con 

pías v legales inhon.n.les a. tales funcio- i puesto de nueve metros, sesenta y .cinco ¡ dan. — Enrique L. Ca-síres. — 
«es. podrán realizar los siguientes anuos: ■ centímetros de .frente " por cuarenta y i Hay -un sello. .AnO nii: d-uan I 
íO Ejercer ia fc-[>r. .sentacii/n de ia socio- ¡ dos metros, treinta ceiilímeíros do fondo ■ Concuerda con su matriz que 
dad en todos sus celos v operaciones, b) ■ en eJ costado Nord-Esfe, enaronta y un \ mí en el I 
Comprar v vender meicaderías, .muebles Dn otros cincuenta centíamti-os en el Sud- ¡ le de ini adscripción, liaeiéndose corist 
o inmuebles v consumir sobre eilo? pren- '■ Oeste v cinco luciros ochenta y cinco . que la .yresente es una escritura de traí- 
das c hipoteco v acertar bis derechos ; centímetros en el contrafrente y linda: ¡ formación de Sociedad Anónima en S 
reales qim se couMiluven en favor de ia '■ al frente calle dicha, al NordeEste, lote i ciedad de líesponsahiUdad Limitada, d 



MITACA, constituida por los aquí oom r 
pareci-entcs, se;í'úu escritura otorgada el 
dieciséis de Lebrero de mil novecientas 
cuarenta v Ocho, ante el Escribano de 
esta Ciudad, Don Romualdo Sáeuz, . la 
que en testimonio inscripto en el 'ítegifl- 



ho cincuenta v sr 



1ro i 



Ab. 



de e 



sociedad, el Tomar 
teres de establecin 
iitereiales o de parí 



to en los Bancos de la Na. 
Central de la líe pública 
Doteeario Nacional, de la 
Buenos Aires v de Crédito 
goaíiuo. con sujeción a sus 
metilos, prestar dinero es 
uno v otro caso la forma 
de interés, d) Librar, ae 

gociar letras de cambio, v: 
qués y otras obligaciones 
biieo y privado, consi.il ui 
tunero en ios Bancos, ext 
pabci'aimente. eb' Com-oar- 



ero ]n-esrado a -in- : vt 
tos baticai.os co 
¡ares, especialmea- ; se 
t Argentina, i ¡o 
.■enC'aa. Hi- ' ir; 



re 



ite v ocho, al Sud-Oeste, lote veinte | hiendo ins 
cis v al Sud-Este ]iarte'de los lotes j piedad e I 
y siete. Le corresponde en virtud de ¡ go la socie 
siguientes antecedentes: A Don Leo : ; tituve una 
lo" Roldan, siendo.de estado casado, ¡ certificado 

r Doña Maree- | por el que se abonaren 
e Sfaricco. se- ! derechos fué expedido 
n fecha veinte 'sesenta y nueve mil ep 



n.rse -en Jas secciones .tro- 
Mecas, .por tomar ,'i su car- 
1 que por este acto se cons- 
moteca existente y que los 



oo de Comercio e. siete 
ño bajo el número Ir 
miséis, al folio trescientos once ib 
iro trece de sociedades de .res.ponsab.il 
el limitada, tengo a la vista para es! 
to, doy fe y cuya venta, cesión y trun 
reacia se realiza -con -erecto retroací 
ai catorce de Marzo de! corriente fin 
Realizan esta venta, cesión v rransf 



tos 



mena ele , por compra oue olee, 
triaí Ar- ¡ lina María Miacbinío 

1 ,-.-.V„ «,rit^n nlnm-.i.-i 



leí Beirist.ro de la Bro¡iiedad j rencia, el Señor La Torre, per el r 

ívcnido -de. ciento doce mil seteci 



lo 



rte el E: 



dad 1) 



R. B 



rl n 



-lito p 
sitos t 



..s treinta v su 
le esta ciudad 
el nombrado í 



S íl.du 



! rí 



idad Ait. 



nía ido. Por 
mío de mil 
inte el Es- 
los Alberto 
!■ Leonardo 
ición la ba- 
ñero de la 
de Corrí en- 



doy fe. 
primer t 



nien tos veinte v ] '-"■os 
■a. ta Sociedad expido | im, 
nonio en nueve .sebos píter 
esos uümtros mi millón novecii n- ¡ de 
enfa y tres mil doscientos trein- |.euv 
s al un mil-1-ó.n novecientos cin- ¡ tes 
- tres mil -doscientos '..reinta y sat- 
ín -millón novecientos eiucuen-tn J gil, 
,i! doscientos cuarenta y uno al ! tos 
■u ¡i millón novecientos einei.ieii- U;u 



a pesos de 

el número j treinta y un pesos eon veintitrés centa:- 
in o necia nacional., incluyéndose -en .egb? 
orte, el valor ¿e las .cuotas .y todo lo 
:'us que corresponde .al Señor La ■ Torre 
leuerdo a la coiitapilidad social, y ¿H> 
i importo declara tener recibidos, .an- 
de ahora en- dinero .efecDvo .y a so 
sfaeción de manos de los Señores-Za- 
,'la cantidad de veinte mil- .setecicn- 
treinta v un pesos con veintitrés ceif 
ir de i.g'na.1 moneda: .aOmCiuo die<di;;.ft 



v ti- 



enta y cinco, i tener re 



uo mt 
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rea Zaglio, dos camiones marcas "Ford" 
y "Dodgo' ; , con el número de motor un 
millón trescientos dieciocho mil setecien- 
tos veintisiete; y cuarenta y uno, vein- 
tiocho mil ochocientos treinta y cinco; 
lo que hace un total de sesenta y siete 
aut setecientos treinta y un pesos con 
veintitrés centavos moneda nacional y 
por cuyo importo les otorga a los sello- 
re?, Zaglio el más eficaz recibo y carta 
de pago en forma y el saldo de cuarenta 
y ciheo mil petos de igual moneda, se 
obligan a abonárselos los señores Zaglio 
solidariamente, en tres cuotas de qumee 
mil pesos cada una, con mas el tutoría 
del seis por ciento anual, pagadero con 
cada cuota y con vencimiento a ios cien- 
to ochenta días, doscientos setenta días 
y trescientos sesenta días respectivamen- 
te, a contar aesde el citado día catorce 
de Marzo de este año; y el señor Lof fre- 
os, realiza esta venta, cesión y transfe- 
rencia por los mismos conceptos que el 
señor La Torre, por el precio de ciento 
treinta y un mil seiscientos treinta y 
cinco pesos con tres centavos moneda 
Raciona! de curso legal, de los cuales de- 
clara tener recibidos antes de ahora en 
dinero efectivo de manos do los seño- 
res Zaglio, la cantidad de treinta y un 
mil seiscientos treinta y cinco pesos con 
tres centavos de igual moneda, por cuyo 
Importe les otorga el más eficaz recibo 
y carta de pago en forma; y el saldo de 
cien mil pesos moneda nacional, se obli- 
gan solidariamente los señores Zaglio 
a abonárselos al señor Loffrcda en cin- 
co cuotas consecutivas e iguales de vein- 
te mil pesos cada una y con más el in- 
terés del seis por ciento anual, pagade- 
ro con cada cuota, a los vencimientos de 
doscientos cuarenta días, trescientos se- 
senta días, cuatrocientos ochenta, seis- 
cientos días y setecientos veinte días 
respectivamente, a contar desde el men- 
cionado día catorce de Marzo de este 
año. En consecuencia los señores La To- 
rre y Loffreda, en virtud de haber re- 
cibido en la forma que va expresada la 
parte que por todo concepto les corres- 
pondía en la nombrada sociedad "Za- 
glio Hermanos y Compañía, Sociedad de 
.Responsabilidad Limitada" se declaran 
separados de la misma y por lo tanto 
también del carácter de Gerentes que 
revestían en ella; declarando no tener 
aada que reclamar a dicha Sociedad, co- 
me así tampoco a sus ex-soeios ios seño- 
res Juan "edro Zaglio y Alejandro Za- 
glio hijo. Impuestos los señores Juan 
Pedro Zaglio y Alejandro Zaglio hijo, 
Üe esta venta, cesión y transferencia 
otorgada a favor de los mismos, dicen: 
Que están conformes con ella y la acep- 
tan, por estar de acuerdo a lo conveni- 
do con ios eedentes, agregando: Que en 
virtud del retiro de los señores La To- 
rre y Loffreda de la nombrada sociedad 
"'Zaglio Hermanos y Compañía Socie- 
dad de Responsabilidsd Limitada", con 
motivo de H cesión que de sus cuotas 
hicieron a favor dff ellos, lian quedado 
como únicos socios de la referida socie- 



dad y de común acuerdo han convenido 
modificar la cláusula sexta del contrato 
social que la rige, la que en lo sucesivo 
será como sigue: Sexta: La dirección y 
administración de la sociedad en sus re- 
laciones internas y externas estará a 
cargo de los dos socios señores Juan Pe- 
dro Zaglio y Alejandro Zaglio hijo, quie- 
nes revisten el cargo de Gerentes, pu- 
diendo usar la firma social indistinta- 
mente para todos los actos y contratos 
de la sociedad, estándoles prohibido com- 
prometerla en asuntos ajenos al giro de 
los negocios sociales, ni en fianzas o 
prestaciones en favor de terceros. Las 
facultades derivadas de la administra- 
ción, comprenden: Ajustar locaciones de 
servicios y propiedades, comprar y ven- 
der mercaderías, muebles y semovientes, 
lomar y despedir empleados, fijar suel- 
dos y habilitaciones, exigir y dar fian- 
zas, celebrar cualquier género de con- 
tratos, aceptar daciones en pago, veri- 
ficar oblaciones, consignaciones de efec- 
tos, de dinero, cobrar y pagar deudas 
activas o pasivas, realizar operaciones 
bancarias, descontar letras do cambio, 
pagarés, giros, conformes y cualquier 
otro documento, sin limitación de tiem- 
po ni do cantidad, firmar letras eonio 
aceptante, girante o endosante o ava- 
lista, adquirir, enajenar, ceder o nego- 
ciar toda clase de papeles de crédito pú- 
blico o privado, girar cheques con o sin 
piovisión de fondos. La sociedad podrá I j^g. 5,31954 $ 4 .200.— ° Eoberto I.ugones 



C.N.G.B.M.), con vigencia de Febrero 
de 1936; 403002 $ 2.500.—. lidio iisteban 
Santiago Filena, San Jorge (F.C.N.G.B. 
M.), con vigencia de julio de 1933; 127032 
$ 2.500.—, Edel F. Hernández, dalle 
Córdoba, 9 de Julio (F.CN.D.F.S.), 
con vigencia de Abril de 1936; 135132 

$ 2.500 , Clodomiro Orué, Rosario 551, 

piso 3"> Capital Federal, con vigencia de 
Junio de 1936: 112632 $ 2.500.—, Ncr- 
berto J. Guarnierí, Macaehín (Pampa), 
con vigencia de Mayo de 1934; S5270 
$ 139,25, valor nominal reducido. Ka'aei 
Jover, San Martín 183, Lujan de Cuyo 
(Mendoza), con vigencia de Noviembre 
de 1937 y cuyo valor original era de 
$ 2.500. — ; los siguientes títulos del pian 
30 años y 360 pagos mensuales: 555711 
$ 8.000.—, Livio y Lydia P. de Binsussi. 
Conhello (La Pampa), con vigencia de 
marzo de 1949; 555712 $ 6.000.--, Livio 
y Lydia P. de B'iasussi, Conhello (La 
Pampa), con vigencia de marzo de 1949; 
555713 $ 4.800.—, Livio y Lydia P. de 
Biasussi, Conhello (La Pampa), con 
vigencia d c marzo de 1949; 555714 
$ 3.600.—, Livio y Lydia P. de Biasu- 
ssi, Conhello (La Pampa), con vigencia 
do marzo de 1949; 531952 $ 7.000. — . Ro- 
berto Lugones Stafford, La valle 13012. pi- 
so 3?, Capital Federal, con vigencia de 
julio de 1946; 531953 $ 5.600.—, Bob.-rto 
Lugones Stafford, La valle 1362, piso 3?, 
Capital Federal, con vigencia da julio de 



adquirir, prendar o permutar bienes in- 
muebles, dar y tomar dinero prestado, 
constituir y aceptar hipotecas, incluso 
a favor del Banco Hipotecario .Nacional, 
prendas agrarias y otros derechos rea- 
les y cancelarlos a su vencimiento, ad- 
quirir o ceder créditos, percibir y dar 
recibos y suscribir los documentos y es- 
crituras que fueren necesarios, otorgar 
poderes generales o especiales para 
asuntos judiciales o de negocio. Fn todo 
lo demás dejan subsistentes las otras 
cláusulas del contrato social. El Escri- 
bano autorizante hace constar que por 
esta escritura no corresponde ingresar 
el impuesto a las Ganancias Eventuales, 
en virtud de las -liquidaciones practica- 
das por la Dirección General Impositiva, 
según comunicaciones de fecha veintiu- 
no de Agosto último, dirigidas al señor 
Francisco La Torre, inscripción número 
setenta y ocho mil quinientos sesenta y 
ocho cero cero; y al señor Alfonso Lof- 
frcda, inscripción número ochenta mil 
ochocientos noventa y tres cero cero. 
Leída que les fué, se ratificaron en su 
contenido y en prueba de ello la firman 
junto con 'os testigos del acto don José 
María González y don Arturo A. Fran- 
chini, vecinos hábiles, de que doy fe. — 
F. La Torre. — A. Loffreda. — J. P. 
Zaglio. — A. Zaglio. — Tgo.: J. M. Gon- 
zález. — Tgo.: Arturo A. Franchini. — 
Hay 1111 sello. — Ante mí: Alvaro P. Lei- 
guarda. — Noviembre 21 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
Ricardo Williams, secretario. 

$ 355.— c.27¡11-Ní 1.361-v.l*|12¡50 
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Stafford, Lavalle 1362, piso 35. Cauta! 
Federal, con vigencia de julio Jo P>46; 
531955 $ 2.800.—. Roberto Lugones Staf- 
ford, Lavalle 1302. piso 3?, Capital Fcde- 
ral. con vigencia de julio de 19-16. 534155 
$ 7.000. — Louis Aopp'i. Corrieri'os 178. 
oiso 51, Capital Federal, con vigencia de 
octubre de 1946; 506810 $ 4.200.—, Ro- 
gelio, Abel. Oreste y Catalina Gabinud. 
San Antonio d e Litin (Córdoba), con 
vigencia de octubre dc 1943: 515656 
$ 4.200. — . Federico. Ana v Juan,. José 
Lupi, Enmallo (F.C.-N.G B M.), -011 vi- 
gencia de junio de 1914C530502 * 2800.—, 
Bartolomé. Elda y Edita Alemandri, 
Suardi (Santa Fe), con vigencia de- maro 
d e 1946; 528229 * 2.800.__, Maris El. -na 
Bortheiry, Thompson 518, Capital Federa', 
con vigencia de marzo de 1946; --115626 
á) 2.500.—. Eve María Daelio. Rama lio 
(F.C.N .G B.M.), con vigencia de marzo 
de 1939; 4763.35 $ 2.500—, Jorge v Gui- 
llermo E. Mareotegui. Elvira CF.C.N G. 
R.l, con vigencia de oelubre de 1941; 
461465 $ 2.500. — Petrona de Snbch. Sa- 
di Carnet 235, piso 1?, 5, OapRal Fe- 
deral; y los siguientes títulos del p'an 
25 años y 300 pa' T os mensuales: 509180 
$ lO.OOO'. — , Josefa Sainos. Rodríguez 
Peña 1662, piso 0<?, C. Caoital Federal, 
con vigencia de septiembre de 1950; 
563140 $ 3.OO0.—, Lorenzo Canv-sso v 
Flia., Morteros r Córdoba) , con vigencia 
de enero de 1950. 



novecientos cincuenta, Año del Liberta, 
dor General San Martín, so laora la 
presente con el objeto de hacer constar 
que en el sorteo realizado en ¡a fecha 
por la Lotería de Beneficencia Nacional, 
según el extracto oficial publicado por 
la misma, ha correspoíidido el prime? 
premio ai número 9283. — ■ Por lo tanto, 
a los títulos de capitalización de ios 
planes "A" y "B" emitidos por ei 
"Crédito Capitalizador Arcentino" S A.« 
a partir del 1° de Ibeiembre -ie 1934, 
que lleven el número 9283 les corresnon» 
de la amortización anticipada de su va" 
lor nominal, conforme a lo establecido em 
sus Condiciones Generales. lia!v,énd-se! 
cumplido la probabilidad de sorteo de 
1:2500. — "La Franco Argentina ''api-* 
taüzaeión" S. A., en su calidad de ee« 
sionaria de la cartera de títulos de ¡-a» 
pitalización del "Crédito Capitalizados 1 
Argentino*' S. A., según trans<Vr"roi8l 
aprobada por el Ministerio de Lisíela! ' 
de la Nación, abonará los imnortes qné 
correspondan a los títulos redimido? en! 
virtud de dicho sorteo y que se hallenE 
encuadrados en lo que estipulan las ' on» 
diciones Generales de los mismos paral 
tener derecho a ese beneficio. — La! 
Franco Argentina Capitalización, Soeie«: 
dad Anónima. — Carlos L. Graud.iean, 
Presidente. 

Resultaron redimidos los siguientes tU ■ 
hilos: 9283 Serie 11 P'an B. í 1.000 _-, ; 
Eduardo Gasparini. Aldea Romana, Bahía! ¡ 
Blanca fF.C.N . G . R.L con vigencia def ' 
Febrero de 1935; 9283 So,-;,, 18 Plan 1 g 



$ 1.500. — . Juana - Daglia Mont. 110 
hería íF.C.N.G R.). con vigencia 
Diciembre de 1938 
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LA FRANCO ARGENTINA 
CAPITALIZACIÓN 
Sociedad Anónima 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital 
do la República Argentina, a treinta y 
uno de Octubre de mil novecientos cin- 
cuenta, Año del Libertador General San 
Martín, siendo ¡as 16.55 horas, ante mí 
José Luis Bustamante Molina, Escribano 
Público y testigos que al final nombro 
y firman, en presencia de suscriptores le 
títulos y público concurrente al acto, se 
llevó a cabo en el local do la Sociedad 
"La Franco Argentina Capitalización, 
Soc. Anón.", eaile Hipólito Yrigosen cua- 
trocientos setenta y seis, el ducentésimo 
trigésimo segundo sorteo mensual de La 
títulos dc capitalización emitidos por dicha 
Sociedad j que la misma debe efectuar 
el último día hábil de cada mes con el 
objete de determinar el orden en que ha a 
de ser embolsados anticipadamente los 
capitales suscriptos. En este acto se efec- 
tuaron dos sorteos con tres rúcelas "Fi- 
ehet'"' cada uno, de acuerdo a las comu- 
nicaciones pasadas por la Sociedad a la 
Inspección General de Justicia con fechas 
catorce de Diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho; y seis de mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, el primero 
con la probabilidad de uno en dos mil 
quinbntos; y el segundo con la proba- 
bilidad de uno en cinco mil, dando por 



En la ciudad de Buenos Aires, a lo= 
trece días del mes de Octubre de mil 
novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín, se labra la presente 
con el objeto de hacer constar que en 
el sorteo realizado en la fecha oor h 
Lotería de Beneficencia Nacional, según 
el extracto oficial publicado oor 'a mis- 
resultado para los primeros el símbolo i nía, ha correspondido el primer premio 



B. 31 y para los segundos el símbolo H. 
L. 9. El representante de la Inspección 
General de Justicia Pon Alberto Herrera, 
presente en este acto, verificó las forma- 
lidades del desprecinto y precinto de las 
cajas que contienen las ruedas "Fichet", 
de acuerdo con lo dispuesto en la regla- 
mentación de fecha veintiséis de septiem- 
bre de mil novecientos treinta y ocho. 
Siendo las 17 horas se dio por terminado 
el acto previa lectura la firmaron conmigo 
el Representante de la Inspección Gene- 
ral de Justicia y los testigos Don Juan A. 
Diez v Carlos .1. Moscardi. ambos vecinos, 



al número 29708. Por lo Canto, a los tí- 
tulos de capitalización de los ulano-- "A" 
v "P" emitidos por el "Crédito rani- 
talizador Arrrontino" S. A. a partir del 
1? do Diciembre de 1934. que lleven el 
número 9708. les corresnnnde la amortiza- 
ción anticipada de su valor nominal, c-m 
forme a lo establecido en el Ar'. 4o de 
sus Condiciones Genéralos, Imh-'ndose 
cumrdido la probahi'idsd de sorteo de 
-j-oñOo. "La Franco Argentina Caul- 
talización" S. A., en su calidad de ee- 
sionaria de la' ca"t"ra de títulos de eani- 
taMzación del "Cr'dito ranita^zabT- -*.r- 



En la ciudad de Bneno= Aires, a los 
veintisiete días del mp« de Octubre dé 
mil novecientos cincuenta. Año leí hv . 
bertador General San Mariín, se '-ibrá 
la presente con el objeto de hacer ">n3« 
tar que en el sorteo realizado en 'n '"a* 
cha por la Lotería de Benefieenoip, N'ai», 
eional, según el extracto oficial uub , >fa«j 
do por In misma, ha correspondido el i 
primer premio al número 1347.1. --- p of ' 
lo tanto a los Ututos de capitalización 
dc los planes "A" v "B" emitido* poSi 
el "Crédito Capitalizador Argent.no - ' S, 
A. a partir del 19 de Diciembre d» '°34 í 
oue lleven pl número 3471. les eo'rpprnn, 
de Ja amortización anticipada de op va< 
lor nominal, conforme a lo estnhV-- ; d8 
en el Art. 4? de -sus Condicione? í)ei""a< 
les. habiéndose cumplido la prohibí brtqdf 
d e ' sorteo de 1:2500.— "La Franco \r- 
gentina Capitalización" S A., en «u "a« 
Helad de cesionaria de la cartera ñ* IPo'oS 
de capitalización del "Cr'dito ...a'ó-alw 
zador Argentino" S. A., según frnn^fe« 
rencia aprobada por el Ministerio de lugí 
ticia de la Nación, abonará los impone» 
qu correspondan a los títulos redundes 
en virtud de dicho sorteo v oue se lis lelS. 
encuadrados en lo que estipulan las '"ons 
diciones Generales de los mismo? '.>-->rai 
tener derecho 11 ese beneficio. La Franca) 
Argentina Capitalización. Sociedad :\n'-ní« 
ma. — Caries L. Grandiean. Piv-jiden-a» 
Resultaron redimidos los siguientes tí- 
tulos: 3471 Serie 12, plan A. * 1 900 — „ 
Juan Carlos Eracarret, Bordona ve <F„i 
C.N G.K.V con vis-ene i a de dicien brí 
de 1935: 3471 Serie 19. plan A. * 1.000— s 
Luis Bini. 9 de Julio 30. Bahía Roncal 
fF.C.jST.G.R.), con vigencia de diciem'- 
bre de 193S. 

Tin la ciudad de Buenos Aires a loa 
veintisiete días del mes de Octubre 4al 
mil novecientos cincuenta. Año del Lii 
bertador General San Mar'in, se ¡abra la 
presente con el objeto de hacer c..n=taff 
que en el sorteo realizado en la L-chn po^ 
la Lotería de Beneficencia Nacional se« 
gún el extracto oficia! publicado por lá 
misma, ha correspondido el primer r,re> 
mió al número 13471 ; y el seijundo ai 
número 10180. — - Por lo tanto a los 



mavores de edad, y de mi conocimiento ¡ o-cntino" S- A., serrú» transferencia 

de lo que dov fe. — A. Herrera. - Juan ! h n da ror el Ministerio de .TnsCm». de , títulos de los planes ' C . ' D v ■ ir , 
.\ U!o7 —"Carlos J. Moscardi. - José ! la N- -Mu ntnnará los importes -p e ce ¡ pitidos por el "C'réd-to Cap^.li'n-lor 
¡Luis Bustamante Molina. - Hay un sello, i rvespendan a los títulos redimido* en , Are'en! ino " S. A., que lleven e! «,mho]«j 
'■ Resultaron redimidos los siguientes tí- i virtud de dl.-lio Vrrteo - que se hiben : 71.-80, les corresponde la amortización «• 
! tul os del oían 30 años y 276 pages men- Wnndrados en lo que estipulan l'is '. v -n | ticipada de su valor nomina 
I suales: 102632 $ 2.500. — . Louis Aeppli. ! diciones Generales de lo 
'Corrientes 378. piso 55. Capital 1 edea!, ! tener derecho a esc benef „-■.,._.,« '■;-;• 1 

'- - 1032: i Argentina Cnmtal-'zaeión. Sociedad v ¡ o- ■ 'idad de sorteo de 1 :-oi)0. 



con vi gene o a 



Septiembre de 



Carlos 



98816 $ 5.000. — , Pedro Althate. San I n ln 

Joro-e ("F-.-C.'.TSr.G.B.M.V con vigencia ; dente. 

de Abril de 1938; 79590' * 5. n00--, Al- I Resultó redimido el sif/uieníe 

uredo J. Coray, Pasteur 321. Carota! Fe- ; 970« Serie 21 $ 5.™n..~, P'"" A 



c-n formo 

m : smo= ¡-,-.,ra j a ] establecido en sus Condicionas -'Te- 

beneficio. La F'-in-o j nerales, habiéndose cumplido la pro>v-,bi« 

La Franco 

Grnndjcan, Presi- I Argentina Capitalización" S. A. en sn 

': calidad de cesionaria de la cari, ra da 

títu'o: ; títulos d e capitalización del "Crédito Ca- 

PHro : fótalizaclor Argentino'' S. A., según trnns- 



deraC con vigencia de junio de 1937; ¡ Romero Lorenzo, Ocrdey (Y. C. N.G . K .), j ú rencia aprobada _ por el 



155132 $ 5.000.-—, Atilio Dall'Orse, Paez ! con vigencia 
2317 Capital Federal, con vigencia de ' 
Marzo de 1935; 132032 * 2 •W.-J'Hp- , 



de feb'-ero de 1940. 



Fn la ciudad de Buenos Aires 



Ministerio da 
j Justicia de la Nación, abonará los imp->r« 
I tes que correspondan a los títulos--- redi- 
1 midos en virtud de dicho sorteo y que 36 



Tico, ÁR3.J Juan José Lupi, Ramalio (P 



veinte 



días del mes de octubre de mil hallea encuadrados en lo que estipui^ 
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BOLE'IIN OFKLAL 



Lunes 27 de noviembre fio 1950 — Año del ,-Liboi4?i"dor Genera] Sun Martín 



Jas Condiciones ¡Generales de los misinos 
para ¡tener derecho a ese beneí-íeío. — 
La ¡Franco Argentina ¡Capitalización. So- 
ciedad Anónima, — -Carlos L. Grandjean, 
Presidente. 

R,esuitaro.n redimidos los siguientes tí 
tutos: 1790 Serie ;25 Plan C, $ 1.500.—, 
Nóüda I. Lez.eano. Manuel Egnía '915, 
Capital Federal, con vigencia de .julio 
de 19*0: 1.36 Serie 33 Plan C, $ 1.U00.— , 
E. Juan Kteliepare üseudim, iBelgrane 146. 



General San Martín", yo Escribano au- 
torizante a pedido del :Sr.. Presidente -de 
"La ¡Franco Argentina Capitalizacicin ''" 
B. A-, me ¡constituí en las oficinas de la 
misma, establecidas en Hipólito ingoyeu 
cuatrocientos cincuenta y ocho al cua- 
trocientos setenta y ioclio, donde se pro- 
cedió a desprec'iiitar y abrir la caja que 
guarda la rueda "Piebet". que se utili- 
za .para los sorteos mensuales ¡de a:ino'"ti- 
z.aeión de títulos de aportes periódicas 



Cliascomús (PC N.G.R..), con vigencia jy títulos -ai portador plan " B'% emitido! 
de octubre de 1940; 1790 Serie "0 P'an C, ¡ con una probabilidad de salida en cada 
I 1500.— . Juan >D. Hanegas, Cuartel 5, ¡sorteo de .1:2500 — Le inmediato se 
Chaseomús (iF.O . N. G.R. ). con yin-eneja i verificó el sorteo obteniendo la siguienle 
ño julio de 1911; 17,90 Serie 47 -Plan C, combinación de números ,20.17:!. resolt.'u- 
$ 5.000. — . Ramón Borda v Sra.. Cuar- | do en consecuencia amorUzadas .ras si- 
teHI CUascomús (F.C.N . G . R . ), con vi- i guicntes serles:: ;]*: 7C70-7671-7(>72-7073 
genci'a de diciembre de 1942: 179." Serie | 7074: 2*-: 301.70,20171-20172-20;] 73-20' 7¡J; 
48 Plan C ¡í 1 500,— . Juan P Leiva v'.ü-a: 02070-32071.-32072-32075-3207 i ■: 4?-.: 
Sra.. -4 Esquinas. Cipolletti <l\. O.N .G . j 45170-45171-45172 45173-45L4:: m- ñ^rtO- 
K.L con vio'Oncia de septiembre de 1043- ¡ 5 7 íi.7.1 - 57 6.72-57(37 3- 57i(374 : 6»; 70170 701.71- 
1790- Serie 55 Plan :D. * 5 000 — . losé ! 70172-70173-70174: 7': -82070 8207". -S"0 72- 
Altuna. ¡Kilómetro 27, Comodoro Bivada- ! «2073-82074: 8": 95 1.70-951 71 4' 51 72 -9rvi7,;; 
via 'Chubut) eon vin-encia de febrero ¡ 95174; 9": 1 0.7G70-1 0.7(17.1. - 1 (>-f; ,i> JOtfiNi- 

201 70-4201 71 120172-1201 7 " 



SULFACID S. A. 
Industrial, Financiera y Comerciai 

Se avisa a los accionistas, a los e.fee- 
ito-ri de la opción prevista en el art. 7" d ; 
los estatutos, que el Directorio, en cum- 
plimiento de lo resuelto por la Asamblea 
General Extraordinaria, celebrada el 14 
de noviembre, lia resuelto emitir accio- 
nes por tres millones seiscientos mil pe- 
sos 'moneda nacional. — El Directorio. 

I 25.— e.27;il-Xv 1.387-v.Pjl2 ! 50 



MANUFACTURA TEXTIL RIO BE LA 
PLATA S. A, 

Industrial, Comercial y Financiera 
Domicilio legal: Lima W .187, 6'-' p. 

ACLARACIÓN 

Se lvace saber a ¡tos señoree accionistas 
cor referencia al aumento de .capital de 
H> 10.000.000.— v:n. en acciones preferi- 
das del 7 % .anual acumulativo, publi- 
cado en el Boletín ¡Oficial durante los 
días 1(1. 17 y :20 de noviembre de 1950, 
qrte la integración de las acciones que 
suscriban pueden ser abonadas de -la s 



¡CÍA. "AGA" DEL ¡RIO BE LA PLATA 

Soeiedad Anónima 

Emisión de .Acciones 

El Directorio ha resuelto emitir a la 
¡par las series 61 a 90 de acciones de esta, 
¡Sociedad con derecho a dividendo para 
el año en curso. -' 

De acuerdo con el art. .11 de los esta- 
tutos los señores accionistas >qne quiera ¡' 
¡hacer uso de la -opción, podrán suscribir 
acciones a prorrata de su tenencia, de- 
biendo integrarlas antes fiel 3.1 de diciem- 
bre próximo. 

A los accionistas residentes --en el extra"'- 
jero el plazo de integración se extiende 
¡bastí, la fecha de obtener la autorización 
pertinentes de las Instituciones 'Oficial. «. 
El derecho de suscripción vence a los di '.'- 
días hábiles desde la fecha de esta pu- 
Ijiicación. — El Directorio. 

$ 7.— ■e.27|li-N'¡'1-.403-Y.27Ji 5". 

N .0 V O M TJ & 
Soc. Anón. Infi., Comerc y Financ 

Sl'SCRlPCiCtN 1311 ACCIONES 
Se .avisa a los señores accionas 



de 1940: 1790 Serie 57 Plan P. $ 1.000— , ¡107074; 10t>: 1201 70-,-v ,,,.,_,..,,._-._.,, ,, . . . ......._ 

C'.-los Alberto '"Molina R.vadavia v Co- I 120174; 114: 432«70-l32071-1320-2-i:!2«73 guíente manera: 3o C, en el momento de | le conformidad con la aeso utum dU u. 
L.i.io.s Alocuo m una. , ¡^ suherip( . ióll . 3() % ., [w y(J d; . ip . v j ie etorío fecha .13 del corriente, pouran 

) ios .180 días. " jeer uso ele la opción que les acuerdan 

statutos en .su Art. 5'-' inciso o que 



U 

Ion. Tres Arrovos (P.CNG..E.) eon ; ¡182074; 12': ]43170-]4ñl7M 

videncia de marzo de 1944: 1790 «ene 61 |íl4ñ.T74; 13': 1 57070 157071- V . ., 

Plan ¡13 $ 1 000— Ana B. de v José 157074. " Ca l«Yan"0 Are-enthia Caeilni-za- j ^ de -l" constancia que el plazo para 

Pinero ' 'Comodoro «ivadavia (■( Imbuí). | eión" S A., en su cabdad de cciotorria | e^er -el derecho de suscnpcion que fe 

con vigencia de diciembre de 1914;: 1796 j de la cartera de titnlos de caiótalisaoe :u | ;l» ^ ^ f « yl estatuto, seeontama 

Serie 02 Plan D. * 5.000.—. En-ique j d ^ '" 

Merlo. Crotto CF.C.rJ G.R-3. «on cia'en- J según transferencia aprobada por el MI 
¿ia de octubre de 1915: .1790 Serie OS nisterio de Justicia de la Na"ión. abe 

nara ¡los importes que correspon i,, n \ *™ M « .^'.^f o^,.^! f~ 



a llauEaliva Car,!t¡)liznc.ión' ; S A... 1 l"-"' 1 ir ' ,l - la íllU! "' il publicación de ec; í; 

iclaración. — Buenos Aires, 21 de :;o- 
ciemb-rc el e 1 Año del Libertador General 



P'an D. $ 2 000. — : , Cristina v Jorae 
Eero-eai. Gval. Aeha 1816 Avebaneda 
f* 1 O.S.G.K.). con vigencia de ahril 
de 1945; 1796 Serie 07 Phin 13. * 1 000.— . 
Consuelo G. de Gómez, Xind'ano 203 l'aiua 
Blanca I F.C.N .0 . Tt'.). con vi"encia de 
marzo de 1940: 1790 Serie 08 Plan D. 
$ 1.000. — . Ramón i aborde, Rio^i 2310. 
Mendoza (E.C..N G ¡S.M 3. con viffonem 
fie septienilire de 1915: 1790 Serie 7a Plan 
D. ¡i 2.500.. — . Dominico Morera. Avda 



¡los tílu'os amortizados en virtud rti di- 
chc sorteo y que se 'hallen enouidr .dos 
en lo que esíionlan las Condicione? Ge 
nerales de los mismos para tener derecho 
a ese beneficio, — El presente acív se 
llevó a cabo el día arr-'ba indicado siendo 
¡las 11 Iteras.; el Representante de !¡> ¡Ins- 
.poceión General de Justicia Dos \njrel 
Eortunati. i>roeedió a cerrar. .P'-ecintar 
y sellar la caía que enlarda 'a niela -''Ei- 



Oolón 1117. Tandil ÓF.C.N GR- ). con | c het'' ¥ qiu; utiliza ia Sociedad, v s? dio 
Vlcencia de novienilire de 1940; 1790 So- ¡por terminado el acto, siendo la-" once 
rie 82 Plan G. S '5.000 — . Norme F v . y treinta horas firmando los Señores 



Jubo A. Aliadle. El Trébol Comodoro 
Bivadavia ("ChnbuO. eon viirencia.de sep 
tiembre de 194S; 1790 Serie S3 Plan <E 
$ 1.000.— . '01 K a N. M. de Vali.-rc. Pi- 
giié i'F.G.N.G.R.1. con vis'encín 1- ene- 
ro de 194S: 179G Serie 85 Plan 0!, 
$1.000.— María A T de e Isidoro Bar- 
tolomé. Juan (F.C N.G.R.), eon vuren- 
cia (le julio de 1948 

¡Nota: Se hace constar que en el sorteo 
xeabzndo e l 25 de ¡asosto de 1930 resultó 
redimido el sie-uiente título, cu va publi- 
cación se omitió por hallarse pendiente: 
1673 Serie 79 Plan G, $ 1.500.—. Enri- 
que Petersen. Brovcu 40. Tres Arrivos 
(P.G.N.G.R.), con vigencia de robre- 
ro de 1948. 

Acta de sorteo número trescientos Tre- 
ce- — En la ciudad de Buenos Aire<¡. a 
los trece días del mes de Octubre de 
HUÍ novecientos cincuenta. '•'Año Opl T.i- 
bertador 'General Sari Martin", se labra 
la presente eon el objeto de hacer cons- 
tar que en el sorteo realizado en ■:< -fecha 
por la Lotería de Beneficencia Nacional, 
serrón ei extracto oficial publicad" "or 
la misma, hn correspondido el primer 
premio al número 29708 v el sespmd. al 
número 41775. Por lo tanto, a los títulos 
ele capitalización de los planes "C". 
U! D'". "Y" v "Fl", emitidos por "la 
Eouitativa Capitalización '-' S. A., .que 
lleven el símbolo 75-08, les corv-soonde 



.presentes y los Señores Don Antonio Pe- 
rreiro v Don Ricardo Touriño. oue -ic^ían 
en eal'dad de tes+ifros por ante ni'. Ps- 
.eribauo Público, de lodo lo que certifico 
;y ílov fe. — A. Fortunati - — Antonio 
¡Perreiro, — Ricardo T-onviíío. ".. — Jo«é 
Luis Biistamante Molina. — ilav un «ello 
Resultaron redimidos los si«'uio>i-tec (■?- 
lulos: N ( ? 20170 Plan A. * 2.300 Mili- 
ciana Araneedo. Venezuela 078 .Capital 
¡Federal, con viKeneia de julio de 1910- 
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'lan A. * 2. '500 



A-i-ta Pn 



inan-alli. Urquiza 3332, Rosario (Strnta 
¡Fe), con vigencia ale -junio de 19o5.; 
N',> 57074 Plan A ¡f:.2.50O.— Elvira ,F r! ,,,. 
ci de Wnzza. Ceretti .2155, Capital -Fe- 
deral, eon via'oneia de marzo -d? .1945; 
No 132074 Pbm B. $.2.000.—. Simen Sir.- 
¡cunegui, Germania ¡0F.C.N G.S.Mt) con 
vio-encia de diidembre de 1940. — Por l.a 
Praneo Argentina Capitalización, Socie- 
dad Anónima- — "El Jefe. - 

$ 72,— e.27tll-N<? l.SSS-v-27.1 i !50 



NOB.QUIN 

Sociedad Anónima Inmobiliaria ele 
Construcciones y finanzas 

"Se hace ssiier por tres días a los .ac- 
cionistas de esta sociedad, que el Direc- 
torio ha resuelto la emisión de las se- 
ries tercera y cuarta, en acciones ordi- 
narias y noiuinaliv.as, y de la serie quin- 
ta, en acciones ordinarias al portador, 
todas ellas de acuerda con los arts. éi'' a 
30 y 30 de los estatutos. Podra.ii ejercer 
el derecho de preferencia que les acuer- 
da el art. S° de ios estatutos sociales 
dentro de lo cinco días de la última pu- 
blicación. — E! Diraciurio. 

$ .18.— e.27 , ll-N'J 1.380-v.29;li;50 

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES 
"WTJfi'EZ" SOCIEDAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
AUMENTO DP CAPITAL 
Se comunica a ¡los señores accionistas, 
que en consonancia con el artículo 0'.' de 
los estatutos sociales, el ¡Directorio ha re- 
suelto emitir la suma de Dos millones de 
pesos .moneda nacional ■{$ 2.000.000. — 
mjn.) en diez series de Doscientos mil¡ 
pesos moneda nacional, en acciones pre- 
ferida de Cien pesos moneda nacional .ca- 
da ¡una. Al misino tiempo se recuerda ¡a 
los señores accionistas suscriptores de la 



tallece: "se dará preferencia cu toóos 
ios casos, a los tenedores de acciones or- 
dinarias aniíeriores, proporcionalniciile a! 
número de acciones que posean, !o que 
justificarán depositándolas en la sede 
social en el momento de presentar su 
solie'tud dentro del plazo que establezca 
el Directorio para la suscripción, pasado 
el cual las nuevas acciones serán ofreci- 
das al público '"', piara suscribir la emi- 
sión de $ 10.0:000. — mjn. (¡Cien mil pesos 
nacionales') en acciones ordinarias do 
un voto que se ha resuelto emitir piara 
aumentar el capital social. Pi Directorio 
oa resuelto acordar un plazo -hasta -el 
28 del corriente para ofrecer la suseiqi- 
crón 

Buenos Aires, Año .del Libe-dador Ge- 
neral Sar Martín, 1950, -noviembre i ¡i. 
— General Rómulo E. Butty, presiden;.;. 
¥ 00.— e.23d.l-;N'í 1.130-V.27 1 1 50 

D TJ B A B K Y 

S. A. .0. I. F. I. " 
(antes Perfumería Dubaxry S. A.) 
PAGO DE DIVIDENDO 
Se comunica a los señores -aecior.i-la-; 
que a partir del 21 de noviembre de 1930. 
Año del Libertador General San Maicín, 
:>e abonará en nuestras ofic ñas Avda. 
Pueyrredón 1770, de 15 a 1-7 ¡horas, contra 
entrega del cupón N« 2, el dividendo del 
9% en efectivo, correspondiente al 1S-' 
ejercicio, de tí meses, cerrado el 30 le 
junio ppdo. 

$ .1:3.— e.23:il-NM.U-4-v.27d l,-"0 

INDUSTRIAS PIRBLLI 

¡Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial 

Se coiuuuica a los señores accionisías 



1» serie, que según el artículo 11 de loses- que a partir -del 27 del corriente, ] 



tatutos, tendrán preferencia para la sin 
cripción de estas acciones, el que debe- 
rán ejercerlo dentro de los 50 días fie 
publicada en el Boletín Oficial. — El 
Directorio. 

$ 2:1.— e.27¡ll-No 1.319-v.29jll ¡50 



iCOSMOCLOR, S. A., INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

SUSCRIPCIÓN PRIVADA DE 

ACCIONES ORDINARIAS 

De acuerdo con .el artículo 9° de los 

.estatutos se avisa a los señores aceionis- 

¡tas que se ha resuello ofrecer en sus-j Ul Directorio comunica a tos señora 

cripción privada, a la par. ia cantidad I accionistas que los dividendos del Sj ejer 

de v$n. 250.000 en acciones ordinarias cicij terminado el 30|0 : ó0, están a su di* 



CAMEL CHAPUR E HIJOS S. A. 



clase A (5 votos) y vliin 1.250.000 en 
ía"amor¡ización "'anticipada'^ de su vilor I oeciones ordinarias ¿lase B (1. voto), 
nominal conforme a lo establecido on í -^"nen preferencia para suscribir las 

acciones de la clase A los tenedores de 



posición en la caja de la sociedad a partir 
de la fecha, en las horas de oficina. — 
El Directorio. 

$ 9.— e.271i.-N'-' 1.422-V.29Í.1E50 



sus Condiciones Generales, habiéndose , . ..... 

eitmolido ¡a probabilidad do sorleo de | -'guaPclase. La adjudicación de las acco 

J.9500 —"La 'Franco -\i" entina Capita ,K> " solicitada sera hecha en proporción I CIMA 

eabdad de cesio- il la -1 e!leiic,a '' e cada accionista. Si que- j Compañía Industrial y Mercantil 

■aran acciones clase i sin solicitar, se ] Americana, Soc edad Anónima Financiera 

(en liquidación) 

ITlii^ínn ,-í) ni i o ,| o iv.i r;i J--í!.i I . v.i i- /mlr/i .. ir. - 

zaci'on" S. A., según transferencia npro 
bada por el 'Ministerio de Justicia d 



n" S. A., en 
de la carie 



nana de ia cartera (le ritmos oe capí- , ... , ,N , 

... ., -, ,, r „ -, ... r ,, •, f „i; pannientara la emisión de clase B en a 

tabz.acion de "La Eqniiaiiva Cainta'i- . " 

..., ,.'..., , . I. misma cantidad para totalizar entre an.- 

bas v$n 1 .500.000. 
,,..,, , , . , , .Las solicitudes de s"scripeión serán 

la Nac.on, abonara los . ni por e, que eo- p,. (K , il)i(1 ., s e „ la eaia (1e , a socieflarli cnlle 
I-respondan a los títulos redmrlos .en | : l)eronsa 122f) de 9 a 10 1,«ras v de 14.30 
virtud 'de dicho sorteo y que se bailen , a 153Q h01 . a flcs(]e e , „,, ,, p nov ; cnlb ,. e 
encuadrados en lo que estipulan Ino-Gcm | hast: , ( , { -,, l]( , lVlí , u , mhl . a ¿i. jqnp. ambos 
chciones Generales de los mismos pa-a ¡ inc i usivC; v se rán acompai-odas ' de un 
tener derecho a ese beneficio. — LnFrnn ¡ (!m n <lc i ;ls ace iones en te-meia v del 
co Araentina Capitalización. Sociedad : j mporto equivalente a 25 <r, q e dicha 
Anónima. — ("arlos L. Grandjean, Pre- ior¡vnr ,- }a (elininaiido fracciones menores 
■Bidente. ( j e ¡¡ ; I0u> cuvo pago se compniará a 

'Log- títulos redimidos son los simden'es: cuenta del oue' corresponda en definitiva 
NP 905009 Plan D, $ 7.000 — , Gabriel ulia VPZ r . e rrada la suscripción. El saldo' 
Ezcqniel López. Pilconinvo 1099, Caintal . se abonará contra entrega de los -títulos 
Federal, con vigencia de noviemnre de j suscriptos, elesde el 5 hasta el 15 dedi- 
l 9 ' í3 - i ciembre de 1950. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 195(1 
Año del Libertador General San Martín. 
— El Directorio. 

$ 42.— e. 21M1-N9 1.375-v,2S!l 1'50 



Acta' de sorteo número trescientos ca- 
torce. — En la > Ciudad de Buenos el 
día diez y ¡seis de Octubre de mil nove- 
cientos cincuenta, "Año del Libertador 



Se avisa a los señores accionistas que 
a .partir del día 27 de noviembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, será abonada la quinta cuota de 
reembolso de capital equivalente al 15 % 
del mismo, osean m$ti. 750.000. — Dicho 
pago se 'efectuará en parte eon acciones 
de Sociedades Industriales queda .Sociedad 
posee en su cartera, a las cuales se les 
aplicará .el costo ¡actual en Bolsa, abonán- 
dose 'el remanente en -.efectivo, hasta icoin- 
pl triar el importe de la referida cuota 
de ateembolso. 

El cubrí 'podrá efectuarse todos los dias 
hábiles de 10 a 12 y de 14.30.a 17 lloras 
en las oficinas .de la Compañía, calle Sin- 
paeha .N- ¡512, 5" Pisa, debiendo presen- 
tarse dos ¡títulos respectivos con :el eupón 
¡N' 1.4 adhei'ido. — La Goiiiisión Liquida- 
d.ira. 

* 31. e.27;.U-X'n.411-v.29ill|50. 



iaiter.rne.dio del Banco de Italia y Río de 
■ a Plata (Casa Central), contra enírog..;, 
del cupón N'.' 1, se harán efectivos el 
dividendo y la participación .adiciona! 
correspondientes a las acciones ordinarias 
■v ¡preferidas para el segundo ejercicio de 
¡a sociedad, t.erm nado el 30 de junio 
de 1950. 

De acuerdo a lo .resuelto -por ia Asam- 
blea General Ordinaria del 30 de octubre 
último, se abonará a las .distintas series 
de acciones ordinarias y preferidas, según 
.a fecha a partir de ia .cual gozan de di- 
videndo: 

a) En efectivo: 

Ei ti % anua] alas acciones prefe- 
ridas y el 10 % anual a las acciones 
ordinarias. 

b) En acciones ordinarias liberadas, -i 
la par, con goce de dividendo a par- 
tir ded P de' julio de 1950-: 

El 8 % anual a las acciones prefe- 
rirlas y a las acciones ordinarias, 
pudieiKlo los tenedores reunir sus 
fracciones a los efectos del cobro b, 
altemativa.meute, cobrar su valor en 
efectivo. 
Al efeeso, hemos dispuesto la emisión 
de la séptima serie ñe acciones .ordinarias 
por valor de m,*n. 3.15.0.000.—. 

Buenos A'res, noviembre de 1950. Año 
del Libertador General San Martín. - - 
Ei Directorio. 

S 33 e.23!11-N'l;103-v.27¡.il te 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 
Sociedad Anónima 

M.oIin,os Ríp d;e la .Plata ,S, A. avisa 
que lia.biendo transcurrido ,ei píazo ..esta-.- 
bieeido por el art. ,757 .del Código de Co- 
mercio, han caducado las cincuenta ac- 
ciones d.e .esta ¡sociedad Nt:os, 192 413 « 
192. ¡192, sobre las cuales trabara o pos i- 
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.'•':,' n el señor Envin Lindería i:b, habién- 
dose otorgado los duplicados correspon- 
dientes» — El Directorio- 

$ 150.— c..7|l.l..-N? 2!).90fi.-v.lS¡12 1 50 

MARRE. X CÍA. 

Sociedad Alónima Industrial y Comercial 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AVISO' A LOS ACCIONÍSI A.S. 

Se comunica- q.ae de acuerdo a >as ñor- 

¡ras dictadas por la Honorable Comisión 



de Valore? del Raneo Central de ia Re- 
pública Argentina, en ei primer punte: 
del Oí den. del Día de la convocatoria 
a Asamblea General Ordinaria para sj 
día 29 de Noviembre prosr.no s las lí 
lloras, deberá considerarse la ap'iA.'ición 
a la. remuneración de los direccres — 
Buenos Aires, Noviembre 4 d* 1950. 
"Año del Libe- tactor Gral. San Martin" 
— El Directorio. 

$ 120.— e.SAll-Nc )0Bt.-v 28¡11¡50 



„_££F [1.867. 






m.m 



De No i a linos., 'martilieros públicos, eon 
<■ fícjiía-fi T a I c a h u a 1 1 3 287, T . E . 35- 1 3 6 9 , 
avisan que el remate de la. fábrica de 
calzado, calle HIDALGO 355, propiedad 
de Armando Quintaiis, con domicilio allí, 
que debió efectuarse el día 21 de Noviem- 
bre, se realizará el 1- de Diciembre, a las 
DI horas, Año del Libertador General San 
Martín 1950. Reclamos términos ele ley en 
nuestras oficinas. 

$ 15.-- e.27¡H-N' 1.397-v.D;12;50. 

Moniamelli linos,, martilieros públicos 
i-oit oficinas en Tueunián 1143 comunican 
que el día le de diciembre de 1950 a las 
11 horas rematarán las maquinarias y 
existencias de la fábrica de mosaicos si- 
ta en GDAL. MOSCÓN!. 2453 de propie- 
dad de Nicolás 8. Fiorio domiciliado allí. 
Reclamaciones término de \cy en mies- 
t ras o tic i ñas. 

¡t ;|5.__ .2í;ll-Ne i . 232-V.30! 1 1>50 

Diego Falces & Cía., martilieros públi- 
cos. Salta 306, avisan que el D' de di- 
ciembre y siguientes a las 1S lis. rema 
tan el negocio de confecciones y pieles 
ARENARES 11-15; propiedad de Leizer 
Chorubka y Aren Pomeranice, domicilia- 
dos mismo negocio. Decíamos en nofic. 
$ io. _ 22¡11.-N9 1.039.-V.2S 11150 

Año del Libertador General San Martin 

José Cías González, de la Asociación 
de Balanceadores y Martilieros Públicos, 
oficinas Divadavia 1727, T. E. 0S-7S12, 



comunica cpie el día. 2S de noviembre de 
1950, a las 14. horas, rematará por orden 
sus dueños, Castro Alvarez, Jesús Alva- 
rez: Cabrera, Jesús Alvarez Cortolino y 
Horacio Alvarez Cabrera, las existencias 
del negocio de almacén, bar y restauran- 
te ubicado calle BAYSANDU 2002 06 
esquina CUCHA CUCHA, domicilio cons- 
tituido por los mismos, reclamos .ley mis 
oficinas. 

$ 25.--- e.22¡ll.-N<? 1. 009. -v. 28:1 1¡50 

Al comercio. — Domingo Car.i gg'bi, mar 
tillero público nacional y provincial, con 
ofic ñas en la calle Alberíi N' 016, T 
E. 40-0067, Capital Federal, rematará 
máquinas, motores eléctricos y materia- 
les gráficos en la calle SUARE/i N? 1587 
Capital Federal, el día 29- de noviembre, 
por traslado de taller, por orden de su 
dueño, señor Luis F. Alaes, que consti- 
tuye domicilio legal en el mismo taller. 
Reclamos de ley, termino legal en ñus 
oficinas. 

$ 20.-- c.'. YU-N? Sin-v." '¡11:51' 

Hugo Vescio, martiliero público, comu- 
nica que ei l 9 cíe diciembre 1950. remata- 
rá las. existencias taller imprenta de la 
Azcuénaga 2360, Mar de! Plata, con acl 
miuistraeióiT en VV ARNÉS 2237, Cap Fe- 
dera!, por orden Sr. Felipe Luna en mi 
local Vvarnes 2237, domiciliado allí. Re- 
clamos ley ruis eíicinas, 17 de Octubre 
1963. T. E. 55-0979. 

S 15.— e.23íl.DN? 1.162-v.29;il50 



NUEVAS 



CAPITAL FEDERAL 



XEY No.lLS&f 



"A" 

Alonso y Cía., balan, y mar!, públ, ofi- 
cinas Paraná N^ 1X6. 12 E. 37-1773. Avi- 
saiu Dan.ón José Bueno vende a Víctor 
Camesclle negocio venta de comestibles 
con bebidas envasadas, sito AVENIDA 
DEL TRABAJO Ni 1100 esquina CA- 
CII1.MA.YO, domicilio cootratanRs. De- 
clamaciones ii I o fie inas. 

í; 10. - c.27ill-Nc l.OOO-v.l vilvMyO 

V. Alvarez. Magudan y Cía., balan- 
ceadores y martilieros públicos, oficinas 
Avacueho'656, 47-8036, avisan que Adolfo 
Couzález y Manuel Sobrado venden a 
Jordán Eiidoro Díaz, Alfredo Feíto y 
María Teresa Vega, hotel y despacho de 
vinos; y cervezas, Las Familias, AGÜERO 
1209. Deelamae ones término ley nuestras 
oficinas domicilio de las parles. 

* 15.- e.27 1.I-V- l.iií !.-v.l";i2i50 



Año del Libertador General San Martín 
Se lace saber que la sociedad Alian 
y Dieran que se dedica a la fabricación 
y venta de heladeras en calle ALSINA 
2083. compuesta do don Osear Marcelo 
Alian y Eugenio Osear Pier ni ha sido 
disuelta haciéndose' cargo de activo y pa- 
sivo el socio Osear Marcelo Alian. De- 
cíamos por término 1 de ley Dr. Juan Car- 
los Sambueeti. calle Divadavia 11.15, 
piso lí'-. 

$ 15.-- e.27;ll-N'yl.:;!0-c,!vl2 ; 50 

Balfioa, Oreja & Cía., de la Asociacióa 
de Balanceadores y Mari lloros Dúblicos, 
Edificio- Propio Av, Bclgrauo 2198, esqui- 
na Pasco, T. E. 48-2403, avisan que Ale- 
jandro Dufau, vende, a Anastasio Astiz, 
•Tose Alfredo Iglesias, Samuel Iiazán, Nieo- 
iás. Ynszezyszyn, Ricardo Sánchez y Juan 
Yuchcehen, que giran Astiz & Cía., su 
negocio de reslaurafite y despacho de bebi- 



das alcohólicas "Los Vascos de Almagro", 
sito AVENIDA DIVADAVIA 3783, domi- 
cilio de las partes. Decíamos de ley en 
nuestras oficinas. 

S 20.— e.27;il-N'U.110-v.B;i2 l 50. 

Balboa, Oreja & Cía., de la Asociación 
de Balanceadores y Martilieros Públicos, 
Edificio Propio Av. Belgrano 2198, esqui- 
na Pasco, T. E. 43-2103, avisan que Mo- 
desto Fariñas Araujo vende a Carlos Ma- 
ría binarte y Leopoldo Víllalba, su nego- 
cio de restaurante, despacho de bebidas 
alcohólicas v venta de bebidos, "1- de 
lliivo'', sito AVENIDA PAVÓN' 1595'99, 
esquina VIRREY CEVADLOS, domicilio 
do las parte». Declamos de ley en aues- 
tras oficinas. 

$ 15. — e.27!hi-N'M.ílG-v.P¡!2!50. 



Avisan G. Ca vallero & Sareeda, mar- 
tilieros, oficinas Divadavia 23 12, T. E. 
18-6151, que el aviso publicado en el 
Boletín Oficial N» 25.263 eon fecha 7 a. 
13 septiembre 1950, que Eduardo Gil 
vendía a Jacobo Cudina y José Hulger 
el comercio de hotel pensión denominado 
'■Hotel Alba" con despacho de vinos y 
cervezas, sito en esta Capital, calle BE.L- 
GDANO N'.' 1975. Queda corno úrreo com- 
prador el Sr. Jacobo Cudina, sin alterar 
en ninguna otra parte esta venta. Domi- 
cilio vendedor y comprador Be Igra no nú- 
mero 1975. 

¡J 20.— e.274 l-N'?D3DDv.l'-'l2 50 

11 0" 



Se avisa al comercio que ios señores 
Adrián J'nan Rosenbrand y Pedro Kloos- 
terboer, domiciliados* Cullen 52-1S. trans- 
fieren su negocio de talDr iríecñn-.ro clo- 
noininado' •'Talleres- Cullen'' instalado 



«m la calle CULLKN 52 IS, con su activo 
y pasivo, a la nueva entidad en forma- 
ción, "Talleres Cullen, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada'", eon igual do- 
micilio y objeto. Reclamaciones de ley 
en el domicilio de las partes, Cullen 5248. 
$ 20.— e.27|ll-NM..332-vJAjl2!50 



Zyiberi.ng y Saruffi, comunican al pú- 
blico haber comprado al Sr. Aquilea Luis 
Bissan el taller mecánico de automóviles 
de la calle CERVINO 3178. Declamaciones 
en dicha dirección por el término de diez- 
días. 

$ 10.--- e.27|ll-N T »1.36S-v.l'|12i50. 



Avisa Gabriel D. García, martiliero ptt- 
bico, oficinas Arismendi 2505, que María 
Both de Lustig vende tercera parte indi- 
visa del negocio de camisería, sito en 
GEVALLOS 287, domicilio de ambas par- 
tes, compra Andrés Baila. Declamaciones 
lev mis oficinas. 

$ 15.— e.27|ll-N' > DP;5-v.D! 12159. 

"OH" 

Al comercio: Hijos do Aragón Valera 
y Cía., de la Asociación de Balanceado- 
res y Martilieros Públicos, oficinas Can- 
gallo U7:¡, T. E. 35-115S-223S, avisan 
que: se vendió el negocio de despacho 
al por menor de comestibles, bebidas 
alcohólicas envasadas y por copas' y casa 
de lunch, sito en esta Capital, calle 
CHARCA. S N' 2002 esquina AYA- 
CUCHO N'-' 99S. Vendedores: Manuel 
Aldrey y Pascual. Aldrey, domiciliados 
en la calle Charcas N? 2008, Capital. 
Compradores: Segundo Berdasco, Jesús 
Nicanor García y Rodolfo Preda, domi- 
ciliados en el negocio. Reclamos de ley 
en nuestras of'einas. — Buenos Aires, 
22 de noviembre de 1950. 

$ 30.— e.27Tl-Nil.30S-v.p;i2 : 50 

"D" 

Balboa, Oreja & Cía.,- de la Asociación 
de Balanceadores y Martileros Públicos, 
Edificio Propio Av. Belgrano 2198, esqui- 
na Pasco, T. E. -18-2103, avisan que Eva- 
risto Pereiro vende a Antonio López, su 
negocio de casa de lunch y despacho do 
bebidas alcohólicas "Bar Borrego", sito 
en l ü calle DORREGO 302J01-,' esqibna 
CALDAS, domicilio de las partes. Decía- 
nlo de ley en nuestras oficinas. 

.-?' 15.— e.oiOll-N- l.-U3-v.lV12'50. 



Se hace saber que, de acuerdo con las 
disposiciones de la Dey N<> 11.867, que 
Domingo I-largonas, vende a Alejandro 
G-ratt- Bassas, los muebles, útiles y ense- 
res de su propiedad, instalados en el Es- 
critorio N 1 -' 1025, piso 10'.- calle FLORIDA 
No 229, de esta Capital, en donde las 
partes constituyen domicilio legal. Recla- 
maciones término be lev. 

$ 15.— e.27!l.l-Nn 1 . 391-v.I«!l2:50 



"H" 

Se hace saber por cinco días, que do:a 
Julio Arlansltas, domiciliado en la calla 
17 de Octubre, Santas Lugares, vende a 
don Antonio .Ramón Ojéela, domiciliado en 
la calle Herrera 1661, di negocio de libre- 
ría, mercería y cigarrería, situado en la 
calle HERRERA 1661. Reclamos de ley 
ante el escribano Raúl de Elía, calle San 
Martín 66, escritorio 326. 

$ 15.— c.2~jll-N'íl.408-v.F':i2IJ0. 



Año del Libortador General San Martín 
Al comercio: C'erisola & Alemán, corre- 
dores y martilieros públicos, matriculados, 
con oficinas en esta Capital, calle Méjico 
1220, T. E. 37-4529, avisan que con su 
intervención José Pacífico Trillo vende 
a Juan Ramón Villafañe y Trinidad del 
Tránsito Juárez do Villafañe, el negocio 
de lechería y elaboración y venta cTp he- 
lados, sito en esta Capital, calle JERÓ- 
NIMO SALGUERO Ní 1 2627131, domicilia 
de las partes contratantes. Reclamos tér- 
mino de ley efectuarlos en nuestras ofici- 
nas. 

$ 20.— e.27¡H-N T ' 1.362-v.I-¡I2;50. 



Al comercio: Hijos de Aragón Valera 
y Cía., ele la Asociación- de Balanceado- 
res y Martilieros Públicos, oficinas Can- 
gallo 1173, T. E. 35-1158-22:<S, avisan 
que: so vendió oí negocio ele despacho 
al por menor de comestibles, bebidas al- 
cohólicas envasadas y por copas, choco- 
latería y casa de lunch, sito en esta Ca- 
pital, calle JUNCAL N? 1202 06 esquina 
LIBERTAD N? 1298. Vendedora: Cons- 
tanc a Pérez, domiciliada en la calle José 
Evaristo Uriburu N? 40S, Capital. Com- 
pradores: Abelardo Gómez, J'osé Rodrí- 
guez y Cipriano .Paraje, domiciliados ea 
el negocio. Reclamos de ley en nuestras 
oficinas. — Buenos. Aires. 22 de noviem- 
bre de 1950. 

$ 30.— e.27¡ll-NV1.310-v.D l I2 50 

IIT > J 



Al comercio: Hijos de Aragón Valera 
y Cía., ele la Asociación de Balanceado- 
res v Martilieros Públicos, oficinas Can- 
galló 1173, T. E. 35-115S-2238, avisa i; 
que: se vendió el negocio de confitería, 
despacho de bebidas alcohólicas por co- 
pas v venta de helados, sito en esta Ca- 
pital', calle GUANACACHE N? 5207:21:27. 
Vendedores: José Alaria Garbalio Lou- 
reiro y AngcD'Modcsto Fernández, domi- 
ciliados en la calle Helguera 1-5S0, Capi- 
tal. Compradores: Alejandro Fernández 
y José Alaría Sonto, domicit ados en el" 
negocio. Decíamos de ley en nuestras ofi- 
cinas. — Buenos Aires. 22 de noviembre 
de 1950. 

$ 25 — e.27:ll-N'->1.309-v.B,12'5ü 

Zelinan Czerwonko, comunica que ha 
transferido su negocio do taller de car- 
pintería, ubicado en la calle GALICIA 
253,- al señor Derko Meschbein. Decíamos 
de ley en el Estudio del Procurador 
Arón Aíoñin, Sarmiento 2210. oficina 2. 
$ BE— e.27;l t-N'- 1.420-v.P;12;50. 

Aviso: Se hace saber por el término de 
ley que doña Angela R. CiarletDt de Ma- 
rra vende su. negocio de "bazar" sito en ' 
GIRAKDOT 1499, a los Sres Demeu-ie Mi- ■ 
nás: v Vicente Gustavo Martínez. Domi- | 
cilio de las partes: Oirardó 1499. Decía- j 
mOs de ley ai Escribano Roberto Vítale, ; 
Santa Fe 173!. Buenos Aires, noviembre i 
21 de 1950. Año del Libertador General ¡ 
San Alarti-n. 

$ 15.— e.27UFN* 1.105-v.l«;i2:50 



Balboa, Oreja & Cía., de la Asociación 
de Balanceadores y Martilieros Públicos, 
Edificio Propio Av. Belgrano 2I9S, esqui- 
na Pasco, T. E. 4S-2403, avisan que Luis 
Paradela, hoy su sucesión y- José Torreiro, 
venden a Domingo Antas, José Castaño 
Roo y Juan López Batalla, su negocio de 
casa de lunch y despacho de bebidas alco- 
hólicas, denominado "Bar Los Astros'D. 
sito LAVADLE 1995D9, esquina AYACU- 
CHO 511:13, domicUio de las partes. Re- 
clamos de ley en nuestras oficinas. 

$ 15."— c.27!11-N'í i.417-v.D;l2!50. 

So hace saber, por cinco días, que los 
señores Zacarías y Lindo r Esjaita. domi- 
ciliados en Las lleras 20-15, venden al 
señor Francisco Pérez Afórquez. domici- 
liado en Coronel Díaz Ne 1S12, 3er. piso, 
la tintorería-. d.nominada " El Di-unanie", 
instalada en DAS ITERAS N 1 ? 2045, Re- 
clamaciones en Coronel Díaz N'- 1 1042,. 
3er. piso, que fijan las parles a este efec- 
to. Buenos Aires, 22 de noviembre de 
1950. 

$ 20.—- e.27n.PN') 1 .J33-v.le[12;50 



E. A. Árala, balanceador, Salta 170, 
Margarita Dión de Selig, vende su parte 
mitad del comercio de tienda, MONTE-. 
VIDEO 1S5, a Fermina O D. de Elía. Gi- 
rando la nuev a sociedad bajo el rtibrr» 
Avelina Rojo de Lió», Fermina C. Pérez 
de Elía. domicilio de partes. 

¡r 15.— e.27íll-Ní 1.12Dv.D|I2:50. 

/lolezzi, Fernández y Cía., martilieros 
públicos, oficinas Alontevidco 181', T. 
E. 37-1031 avisan que Arnaud Val vende 
a Velimir Vrankovich y José Kaie. ne- 
gocio de café, bar y lunch sito MONTES 
DE OCA 1312. domicilio de partes, recla- 
mos de lev ii nuestras oficinas. 

$ 10. e.27ill-Ne 1.58-Í-V.1A12A0 

S. García Do:!edo & Cía., balanceado- 
res, martilieros públicos nacionales y pro- 
vinciales, of'einas Aloreiio 1836, T. E. 
37-2616, avisan: Con nuestra Interven- 
ción, la, Srta. Erna Torriani, domiciliada 
en la ealle Guanaeache 5724, vende a tos 
Sres. frailesco Antonio Etchezuri y Otto 
Germán Sánchez, libre de toda deuda y 
gravamen su negocio de venta de "cafés, 
tes y golosinas", situado en la calle 
MONTEVIDEO 030, domicilio de loa com- 
pradores mismo negocio. Reclamos nues- 
í ras oficinas. 

$ 25,-- e.27¡U-N'?1.3I9-v.l- , ' 1 "I.2|50 



so 
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Avisa Fraiici.-co Pérez Kodriguez, de ia 
Asoc. ile Üa!. \ Míiií. Pul)., Pgucz Pe fui 
147. T. I-i. 38-^294. uno Alborto Rimada 
y Raúi Rodoil'o Zavala \ i:ii-'!-mi a llamón 
Keira, A:igo¡ Suénalo, A ..romo Humeo. 
Lisardo Ojea y Manuel Crespo, neg. café, 
bar v bulares, deuom. ''El Perú", site 
MÉXICO 602:0S esq.»,. PERÚ 603.' Las 
partes se domicilian:' Vendedores en la 
calle Matheu 1572, Capital. Compradores 
«n el negocio. Reclamos de ley mis ofi- 
cinas. 

i? 25.-- e.27|Ll-.N'1.3J7-v.l»il2i5fj 

«'O" 

Rene Ilersperger y Jim Stump, avisan 
haber vendido su negocio ".Hotel Güe- 
tties", en O 'ÍIIGGINS' 2199, sil. gravamen 
Sí Lidia de Romei, reclamos Ley 11.867, 
Santa Fe 2224, 4? p. .Domicilio constituido 
por los contratantes. 

$ 10.— e.27ill-N'>1.320-v.P;12j5ü 

"S" 



a los señores: 



Al comercio: Francisco Rosqued, comu- 
nica que vende su negocio de fracciona- 
miento de vinos, ubicado en la calle 



SAN BLAS 3870, Capital, 
Jesús Casimiro Martín y .Juan Antonio 
Mallín, domiciliados calle Arrogui 3.V20. 
Cupiial. Rechinéis de ley 11.86?. ei¡ e! mis- 
mo negocio. 

¡s 1-5.— e.27|ll-N»l.;í2(5-v.P' | .12 j o0 

M. Alvarez Magadan y Cía., balancea- 
dores y mart lieros públicos, oficinas 
Ayaeucho 656, T. E. 47-8036. avisan que 
José .Robles vende a Adolfo González 
y Manuel Sobrado, hotel y despa.-ho de 
vinos y cervezas, sito SIIAREZ 1966. 
Reclamaciones término ley nuestras ofi- 
cinas, domicilio de las panes. 

$ 10.— e.27.Jl-N*. 1.846- v.l»;i2'50 
i srpj 3 

M. Alvarez Magadan y Cía., balancea- 
dores y martilieros públicos, oficinas Aya- 
cucho 656, 47-8030, avisan que Florencio 
Rollan y Pedro Dib, venden a Luis Va- 
liente, Gumersindo Marcos y Alfredo Car- 
ios Cáceres, hotel y despacho de vinos 
y cervezas "Belgrano", sito TRES BE 
FEBRERO N? 1908. Reclamaciones tér- 
mino ley nuestras oficinas, domicilio de 
las partes. 

$ 15.— e.27;il-N?1.347-v.Bj.].2;50 



David La/aroi u:h. martiliero público, 
avisa ene ia ivma del i,e.v>i-io de mudas 
sito en A\. LAS liKRAS N<> 2420, Ca- 
pital, (le Etelviea Medina V.la. de Gue- 
rra a favir de los Sr.'s. José Hazaña y 
Francisco José Larco, ha quedado sin 
efecto. Ecelam. en mi oi'ie. Rivadavia 
5535. P. .1, Capital. 

$ 'lo.— e.23;ipNo 6S6-Y.29Í1P50 

Nota, — Se publica nuevamente, en 
razón .de haberse publicado con error en 
las ediciones del Boletín Oficial del 
16 al 22|ll!50. 



Maler Sjulim Zilbersztein avisa que 
vende su negocio de mercería y aneaos 
sito tn Avda.' RIVADAVIA >."•' 7D.:2, ta 
pital, a Toneiii y Cía., S.R.L. i'.ecl an 
término de ley y domic. partes iv. Ri- 
vadavia N ? 7932, Capital. 

S 10.— e.23;.il-N° 1.172-V.29 11.50 



TERRITORIOS NACIONALES 



X.A PAMPA 



Antonio Costera, domiciliado en MI- 
GUEL CAÑE, LA PAMPA, transfiere a 
Cirilo Marrón, con igual domicilio, su ne- 
gocio de panadería funcionando en dicho 
punto. Reclamos de ley escribano Tardta- 
xlí, con Registro en Quemú-Quemú, La 
Pampa. 

$ 15.— e.27,ll-]NÍ?1.327-v.l'|12¡50 

RIO NEGRO 



Se hace saber que por ante el escribano 
señor Alejandro Abacá, con Escribanía en 
Choele-Choel, Río Negro, F. C. N. G. R„ 



la sociedad de hecho '''Benjamín Salo- 
món & Cía.", vende su negocio de ramos 
generales de campaña, con todas sus ins- 
talaciones, mercaderías, muebles y útiles, 
que bajo su solo nombre, tiene estable- 
cido en el pueblo CORONEL BELISLE 
TERRITORIO DE RIO NEGRO, F. C. N. 
G. R., a la "Cooperativa Agraria de .Pro- 
ducción y Consumo — Chimpay-Belisle-Li- 
mitada"— . R, cíanos en la Escribanía ci- 
tada, donde las partes constituyen domi- 
cilio legal. — Choele-Choel, Noviembre 20 
de 1950, "Año del Libertador General 
San Martín ", 

$ 30.— f!.27;n-NM.390-v.lí¡12.50. 



lis 



CAPITAL FEDERAL 



'A' 



Pedro Roca, martiliero, Esmeralda 342. 
ofie. 5. Avisa que, los señores Fran- 
cisco Lafucnte y Andrés Duro, venden al 
Beñor Julio César Santos, su negocio 0*r 
¡restaurante, bar y billares, sito en esta 
Capital calle AVDA. LA PLATA 502. 
Domicilio de las partes, reclamos de ley 
en mis oficinas. 

$ 15 e.24¡ll-Ne 1.299-v.30|ll¡50 

El escribano Nicolás A. Gutiérrez, con 
oficinas en Avenida de Mayo K« 676, 
teléfono 33-1782, hace saber que don Adol- 
fo López, transferirá Su casa de comercio 
en los ramos de tienda, mercería y ane- 
xos, denominada "La Montaña", sita en 
esta ciudad, AVENIDA SANTA FE 
N ? 2690, domicilio de las partes, a la 
Sociedad Coieetiva "A. López y Cía.", 
que constituirá con don Rogelio Laseorz. 
para proseguir los mismos negocios. Re- 
clamaciones en las oficinas del escribano 
iiitervmiente. 

¡B 15.— c.24¡ll-N? 1.235-V.30J1PI50 



Avisan: J. Pedro Vizzi y Cía., balan- 
ceadores, ofic. Sarmiento 1614, que: el 
Sr. Bernardino Salvatore vende a los 
gres. Pedro Corbalán, Euiaho Ateides 
Rodríguez y Eduardo Llairó Pubil ("Cor- 
balán, Rodríguez y Llairó") su negocio 
de café, restaurant y despacho de bebi- 
das alcohólicas, sito en AVDA. AMAN- 
CIO ALCORTA N? 2836. Domiedio de 
las partes: Vendedor, Sarmiento 1614. 
eser. 3, Capital. Compradores: en el ne- 
gocio... Reclamaciones de ley en nuestras 
oficinas. 

$ 25.— c.24¡.11-NU.2üO-v.30lll;50 



Seabiolo & Cía., balanceadores y mar- 
tilieros públicos, oficinas Ilumboldt 682, 
avisan: Luis Guillermo Bugarín, vende 
con activo y pasivo a Juan Lavorante, 
su parte rr.itad indivisa, que compartía 
con Luis Lavorante, del negocio de des- 
pacho de comestibles y venta de vinos y 
cervezas por menor, sito en AVENIDA 
DE LOS CONSTITUYENTES 4105, do- 
micilio de las partes. Nueva firma: Juan 
Lavorante y Luis Lavorante. 

$ 15— e.2-4|ll-Ne 1.2S2-v.30|ll¡50 

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso- 
ciación de Balanceadores y Martilieros 
Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164, 
T. E. 38-1766, que: Eugenio Draghi do- 
miciliado en Bartolomé Mitre 1164, Ca- 



pital, vende a José Lema domiciliado ' en 
Avda. del Libertador General San Mar- 
tin 2410 Capital, la parte que le corres- 
ponde del negocio de casa de lunch y bar. 
situado en esta Capital. AVENIDA' DEL 
LIBERTADOR GENERAL SAN MAR- 
TIN N? 2410. 

$ 15.— e.24¡Il-Nc> 1.266-v.30¡llj50 

Manuel Antonio Vera, martiliero pú- 
blico, oficinas Sarmiento 1750, T. E. 
38-8816, avisa: José Antonio Rodríguez 
vende a Alfredo Díaz Bonani. la parte 
mitad de su negocio bombonería situado 
AVENIDA SANTA FE 1223, domicilio 
contratantes. Reclamos término de ley en 
mis oficinas. 

$ 15.— e.24!ll-N'? 1.271-v.30¡ll|50 

Al comercio: aviso que por interme- 
dio de los señores Casado, Clausi y Cía., 
corredores y martilieros públicos matri- 
culados con oficinas en Bmé. Mitre 2579, 
denominada "Ceres", vendo al señor 
Eduardo Vidal, mi negocio de despacho 
de pan, AV. LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN Ní> 4-978. Las roelamaeio- 
nes de ley deben efectuarse en las ofici- 
nas de los intermediarios donde constitu- 
yen domicilio las partes. Vendedor: Vi- 
cente Russo. 



$ 20.- 



D9-v. 



Al comercio: Casado, Clausi y Cía., co- 
rredores y martilieros públicos matricu- 
lados, con oficinas en esta capital, calle 
Bmé. Mitre 2579, denominadas "Ceres". 
Avisan que: la venta del negocio de des- 
pacho de pan calle ALVAREZ TIÍOMAS 
No 3099. del señor José B. Salgado, ai 
señor Eduardo Vidal, lia quedado sin 
efecto. 

$ 15.— 0.24:1 I-No 1.200-v.30¡ll|50 

Avisan Mayor, González & Cían? ba- 
lanceadores, oficinas Sarmiento N* 1495, 
T.E. 37-3225, que los señores Aurelio Ro- 
dríguez, Felisindo González y Dám-iw An 
ton venden a los señores Gaspar Quinta- 
na, Aduino Da Silva y Ramón Virgilio 
Videla, el negocio de casa de lunch y des- 
pacho de bebidas alcohólicas ubicarlo en 
esta capital, en la AVENIDA COK K I EN- 
TES Np 5565, donde se domicilian ambas 
partes. Reclamos de ley a nuestras ofici- 
nas. Buenos Aires, noviembre 20 del 
Año del Libertador General San Martín, 
1950. 

$ 20.— e.23¡ll-N» 1.1-1S-v.29¡11¡50 



Avisa "La Defensa" de Enrique T. 
Faragasso y Cía., ba.anceadores y mar- 
tilieros públicos, que Pedro Mer.za y 
Jesús Iglesias venden a Joan Héi'or 
Díaz y Fernando Siciliano, su negocio de 
café y bar, sito en AVDA. SAN M-MillN 
2829. Reclamos ley . n¡ofic. H. Yri2,.yeu 
434 P 19, domicilio partes. T. .15. 34 SÍ'S'7. 
$ 20.— e.23 1l-N? 1.185 v.^ü'jPSO 

Avisa "La Defensa" de Enrique T. Pa- 
ragasse y Cía., balanceadores y martilieros 
públicos, que José Rodríguez v José Rei- 
tiña venden a Santiago López y Felisiadc, 
López, su negocio d t café y bar. sito en 
AVDA. SAN MARTIN 1951:55. Reclamos 
lev, n, ofic. IL Yrigoyen 434, p. 1?, domi- 
cilio partes. T. E. 31-8987. 

§ 20.— e.23;ll-N» 1.197-v.29jll;50 



Se hace saber por cinco días, que con 
fecha 31 de Diciembre de 1949, el socio 
Manuel Díaz, se ha retirado de la Socie- 
dad "Manuel Díaz e Hijos", eon sas- 
trería en la AVENIDA DEL TRABA- 
JO 3635, formada junto con los socios 
José Tomás, Osear Raúl y Néstor Víctor 
Díaz, quienes haciéndose cargo del ac- 
tivo y pasivo constituyen la sociedad 
' ' Díaz Hermanos ".. 

$ 15.— e.22;ll-N-7 1.101-v.2S;11|50 



Avisa: F>. Veigas, balanceador público, 
oficinas Cangallo 1732, T. E. 37-6293 y 
2827, que José Piñeiro y José Esperan- 
te, venden a Beade. Pérez & Cía., socie- 
dad de hecho integrada por: Eduardo 
Beade, Manuel Pérez Rodríguez, Deme- 
trio Torreeuadrada, Agapito Torrecua- 
drada y Benigno Gandoy, su negocio de 
cervecería, bar, restaurante, denominado 
".Hermán", calle AV. SANTA PE nú- 
mero 3902 esquina ACKVEDO. Domici- 
lio de ambas partes. Reclamos término 
de lev, en mis oficinas. 

" $ 15.— e.22 11-N? 1.107-v.28¡ll|50 



"Organización Capriva", Preto y Cía., 
balanc. y mart. púb., oficinas Federico 
Lacroze N« 2342, T. E. 76-6271, avisan 
que: Juan Vassallo vende a Ezio Tami 
sani, el negocio en el ramo de: Despacho 
de comestibles y venta de beb.das en ge- 
neral envasadas al por menor, sito en la 
calle ALTOI.AGUIERE N» 1353, domici- 
lio de las partes. Reclamos de ley nuestras 
jfieinas. 

$ 15.— e.22:1i-X« 1.04i-v.2SjlP50 

Al comercio: Ley 11.S67. Enrique Uli- 
ses Vaicníe, escribano, comunica la ven- 
ta del negocio de taller de armado v 
reparaciones de artefactos eléctricos (ca- 
lefones y aparatos de radiotelefonía'), ubi- 
cado en esta Capital, calle AVENIDA 
POREST número 736 — Vendedor: Car 
los Lbmton Olivera. — Donveilio: Ave- 
nida Eorest 736. — Compradores: Luis 
Barbagallo y Ricardo Rocca, domicilio: 
Tronador 529. Para reclamos, en mi ofi- 
cina: Diagonal Presidente R que Sáenz 
Peña 680, ' 2? piso. 

Ü 15.— e.21,il-N'.' 1005-v.27|ll|50 



Rlvas, ílultoi! & Cía., martilieros públi- 
cos, oficinas Matheu 24, T. E. 47 cuyo 
0970. Avisan: José Padín y -Manuel Mén- 
dez, venden a Leandro Valverde, Darío 
López, Juan Agustín González y José 
Padín, su -negocio de café, bar y casa de 
lunch, sito en la calle AVPÑlDA DE 
MAYO N? 1164, domicilio de las partes. 
Hedamos término de ley, en nuestras ofi- 
cinas. 

$ 15.— e.21¡ll-N? 1023-v.27jll.50 

Se hace saber por el término de cine, 
días, que por contrato privado ha que- 
dado disuelta con efecto retroactivo al 
día 31 de diciembre de 1949, la sociedad 
"Cimayex. Comercial c Industrial Tos; 
& Cía,", eon sede en AVENIDA DE MA- 



YO N'-' 1370, 4' pise esc. 48, par venta ds 
a cuota parte del señor Paño Tos', a la 
socieifot "Cimayex, Comeré, ai e tmius» 
tiuai, Soc'edad de Responsabilidad Limi- 
tada" (en formación), l« qi t s L . naca 
cargo del activo y pasivo de la disuena, 
a la fecha indicada, y^eonlmuará el giro 
social de aquélla, bajo el rubro de " Ci» 
mayetc. Comercial e Industrial, Sociedad, 
le Respousabif dad Limitada" (en for- 
mación), con la misma sede social. Opo- 
siciones de ley de transferencia de fon., 
do de comercio en la sede de la saciedad 
Jisneita. Interviene el esumio ¡¿puta, 
calle Talcahuauo 736, sexto piso. 

$ 30.— e.2l!ll-íi? 0i>*-v.27ill 50 



Rlvas, Ilulton & Cía., martilieros pú- 
bi eos, oficinas Matheu 24, T. E. 47 Cuyo 
0970. Avisan: Pablo Euaz, vende a Sai- 
cador Naidone, Jesús Rey y Ernesto De 
Lúea, su negocio de café, bar v billares, 
sito en la calle CONCEPCIÓN 'ARKNAIi 
Si 1895,99, domicilio de las partes. — 
Redamos término de ley, eti nuestras ofi- 
cinas. 

$ 15.— e.21:ll-N« 1020-v.27jll¡50 

Se hace saber por eJ término de cinco 
días, que los señores Arturo Silveíia 
y Osvaldo Juan Abagnaie, venden a los' 
señores N oé Juan Iztueta y Angeí Ri- 
cardo Usún, su taller nucánico. sito ea 
la calle AV. DEL CAMPO N" 14!5. Re- 
clamos de ley: Miguel S. Palermo. Ave- 
nida S. M. del Carril 3127. — Buenos 
Aires, Noviembre de 1950. — Año del 
Libertador General San .Martín. 

§ 15.— e.21ill.N«959"-v.27|ll 50. 



"B" 

"Bender y Flora " Sociedad Comercial 
Coieetiva, por disolución transfiere el 
activo y pasivo de su establecnno-n 1 -.., de 
fabricación y venta de muebles lapiza- 
dos y afines, calle BERMCDliZ No UlS, 
domicilio de las partes, al socio -s/absaj 
Bender. Reclamos: Escribano Fci.Unan y 
Copquin. Corrientes 1393. "D". 

$ 15.— 2311.1 Ni 1.173- v :i9¡ 1 1 150 

Aniceto Obarrio, domiciliado Bernardo 
de irigoyer. '1676 transfiere negocio ga- 
rage BERNARDO DE IRIGOYEN Í676 
a Alberto y Osear Carmelo Pérez, domi- 
ciliados en Pormosa 150, Berna I Oeste, 
l'veia. de Buenos Aires, donde se ■•ecbea 
oposiciones. Int. Estudios Dr. Sarando, 
Lavalle 1346, Piso 1? "A". 

$ 15.— C.23I11-N9 1.142 v29¡ll;5G 

Avisa: B. Veigas, balancead ir públi- 
co oficinas Cangallo 1722 T. E. 37-6293 
v 2827, que López, Viñas & Cía., socie- 
dad de hecho integrada por: Antonio Ló- 
pez, José Rodríguez y Benjamín Viñas, 
venden a Gómez & Cía , sociedad de he- 
cho integrada por: José María Cómez, 
Domingo Abeiaira y Constantino Gómez 
Gómez, su negocio de almacén y bar, de- 
nominado "El Moderno", calle B1T.NES 
N' 2202 esquina BERUTI N» 3109. Do- 
micilio de ambas partes. Reclamos tér- 
mino de lev, en mis oficinas. 

$ 15.— e.22ill-N» 1.113v.2S!lli50 



José B. Rodríguez, martiliero público, 
oficina Rivadavia 1170, avisa «ue Manuel 
Pérez, Marino Alonso Martínez y Del» 
fin Bando venden a Alejo Vázquez el 
"garage" BRASIL 1661. Re-iamacioneB 
en mi oficina, domicilio que constituyen 
las partes. 

$ 15.— e.22 i l'!-Ní'1.063-v.28 11¡50 



Emilio Osear Clonen y Afilio Menis, 
venden a Ambrosio Crquiza, sus terceras 
partes indivisas del taller de molduras 
v bavetas para autmóviles de la calle 
BOEHO 1942 Domicilio de las partes 
y reclamos: Talcahuano 638. piso 2', P, 
interviene el Dr. Luis Giménez. 

,f 10.— e.2P12-N«947-v.27!ll'50. 

a ri>s 

Año del Libertador 
General San Martín, 1950 
Muirlo & Carroño, balanceadores y mar- 
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676 } 
T. E. 37-4936, avisan que Alfredo Caro- 
bene vende a José Capurso, el negocio da 
restaurant y despacho de beb das alco- 
hólicas, sito en la calle CAL1EORNIA 
N? 999, domicilio de las partes. Reclamos 
de ley en nuestras oficinas. 

'$ 15 e.24¡ll-N«1.258-v.30¡ll|50 



Muiño & Carroño, balanceadores y mar- 
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676 3 
T. E, 37-4936, avisan que Florencio To- 
más Minetti y Pedro Emilio Gómez, ven- 
den a Enrique Scirocco el negocio de xcs- 



f'.OLETIX OFICIAL — Lune< L'7 do noM.'mbre de t!)."ü — Año del Libertador-* General San Martín 



¡51 



ía-urant y dis'paelib (Je beb-id'ns aleorióli- p'argo el' socio Seeiindino Pérez del activo 
ras, sito en- la calle D'ANtt.L GEERI :y pasivo- ci-'e]; negocio de la calle t'drdo- 
:%■• 901 ~> esquina CARLOS !•". MliHO'ba 4S'0l- y el socio Antonio N'avei'ra roma 



' 7S7, domicilio- de las par te?. Reclamos 
i lev eiv nuestras oficinas. 

$ -20. ~ e.24, ti-isA 1.257-v:50:il 50 

Pedro Roen, martiliero, oficinas, Esme- 
ibia 342', oííie. 5'. Avisa que: ios señores 



a su cargo el activo y pasivo del negocie 
de- la calle Córdoba -IB do. EeelamacioiseS: 
de ley en las- otic- ñas d'ei escribano fnter- 
vi ni ente. 

$ 30.— e.2¿:ll.-X? L050-v.28,li 50 



Jo 



.áb 



ílermóge-ijcs Siiárez* y- Luis Prieto, ven- | 

Jen a los- vi? ño res- Peón Luí» Barraco y i . 

-,, . -, .., , * C apira. 

Iven jnnun Eov, su negocio cíe cale y bar, \ . L 

sito en e'sta capital calle CONSTITUCIÓN' 

2499. Domicilio- de las partes. Hedamos 

de Jev en mis oficinas. 

* $ .io.— c.s-t.ii-x? i.iiy7-v.3o:u;5o 



Pardo, balanceador y martiliero 

con. oficinas calle Ütivieri 277. 

T. E. 07-2221, avisa que: Pran- 

>sé Domínguez y Paúl. Venaiid» 

Prieto, venden a José Lcvin y Ahra.aam 

Levln. sn negocio de despensa y des ¡ja: 

c l.i o de bebidas envasadas, situado en la 

callo. CORONEL CARDENÍAS rjíunerc 

.112(16. Capital,, doureilio de las partes. 



Por cinco d,as se hace saber que Mi- __ Rechlmos (le 1lM% eu mig ofieÍR . vi 
c! Cale-lio y Pitterro- Pontonero venden ^ „,. __ e'-"]''L.t-N'-' 0-'0-v °7 1 

don Domingo Miizzit'dli v Antonio Ven ■- - • • -i 



trice el ; ne-roeb> de empresa de cloacas d:o- 
' mieíliainas, plomería y albañilería deno- 
minado "La. Lusitana'' sito en la calle 
CARACAS- 8-42 que gira bajo la razón 
soP;ii de "Miguel Calello y L. Potrtorle- 
ro". Reclamos, ley oficinas Escribano Si- 
-ffl-nu Webnsehefbaum, calle Lavarle i-SP 
roso 4. donde' constituyen domicilio las 
rentes. 

.*■ 20.-- e.24:l.i-Nv 1.233:-v.30jll¡üQ 

Ai comercio avisa Mamiel- C. Rodríguez, 
balanceador y martiliero público nacional 
v provincial, oficinas Pivadavia .2182 T. 
IP 48-3.141. v 47-6219, cpie el señor Pri- 
mitivo Aguirre Sandova! vende ai ="ñor 
Orlando Scabuzzzo, su Pote*. restau-anto y 
rlesoaelio de vinos, cervezas y beb da.- al- 
cohólicas, sito en' CANGALLO rV? 2-79. 
Domicilio ambas partes. .Reclamos de- ley 
en mis oficinas. Año dei Libertado: Ge- 
nera! San Martiu. 1950. 

$ 20.— c.23.¡ll-N'? 1 .17J-v.29¡ll;í5t) 

Mia-iel Yaccaro e Hijo, martiliero, pú- 
blico, oficinas: calle Triunvirato 1071175, 
X. E. 513079', avisan al comercio qiri- por 
•nuestro intermedio, se ha vendido: en 
bloek y libre de deudas el negocio de 
bazar "juguetería v venta de cigwPLos 
sito en la calle CABILDO «79. Vende- 
dor: Julio Barréelo. Compradores- José 
Eerebes y Goza Megyeri. 

Redamos de ley en nuestras oficinas: 
Triunvirato -107175. T. P. 3079. 

$ 20..— e.23|1:I-N T « .i. 167- v 29,11 50 

Avisa "-La Defensa''' de Enrique T. Fa- 
ragasso y Cía., balanceadores y martilieros 
públicos," que .Manuel Martínez, Juan Ma- 
rino, Antonio Üaamaño y Marcial Cns- 
cjuciro venden a Joaquín Vázquez, M:i- 
tttiel López, Francisco Puentes, Manuel 
López Fernández, José Pérez y 'Eduardo 
Jor"c Celia, su negocio de café y bar. 
denominado "Paufista", sito en CO- 
BEIENTES 2801, esq. PP E VRREDO'M. 
Reclamos ley, ivofie. IL 5'rigoyeu •t3-í, 
o. "P domicilio partes. — T. P. 3'4-S9«7. 
$ 25— e.23iU-V;l.lDíí-v.29;ll 1 5'] 

Avísase que-: Héctor María Trillo con 
'domicilio en la calle Corrientes 4711!, 
rende a I'a sociedad colectiva "Consuelo 
Cándame de Trillo e Hijos", con domici- 
lio en- calle Ángel Gallardo N 9 7, el ne- 
gocio de manufactura, de tabacos, sito 
en !a calle COEHÍ ENTES N" -174-1. Pe- 
Glaruos d:e ley: Avenida de Mayo 749, 
2? oiso. eserit. 7. - 

$ 15 e.22¡U->P LulTv. 2*111,50 

Avisasii: Mayor, González & Cía... ba- 
. lanceadores, oficinas Sarmiento N,'-' 1495,, 
Ciipital, T. E. 3.7-3225, que el. señor An- 
drés Avelino Blanco; vende al se5or 
Godofredo Alvarez, la mitad, parte in- 
divisa que le corresponde en el negocio 
ie despensa, de coniestibles. y véala de 
bebid-as en- general envasadas,, ubicada 
en esta Capital federal, en la calle CO- 
SOXEL DÍAZ, N'J 1S07 ai 1SQ9 y GUE- 
, MES is? 32.99, haciéndose, cargo, el com- 
yradür de- la totalidad del pasivo, del ne- 
gocio. Pedamos de ley y canje de vales 
en, el misino, negocio donde las partes 
constituyen su domicilio. — - Buenos Ai- 
res, Noviembre 10 del Año del Liberta- 
dor General San Martín, 1950, 

$ 25. — e.22;ll-N'J P098-v.2S¡iP53 
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Basilio ZaHenga, escribano pétdico, con 
oficinas en la Avda. ['residente. Roque 
Sáenz Peña 615, eserit. 317,. comunica 
que por su intermedio procederá a di-scl- 
'"írerse lá sociedad de hecho que gira en 
esta plaza bajo la razón social de "Pérez 
y Naveira" con domicilio eu la calle 
COPDOBA -ISOl, integrada por los seño- 
res Secundino Pérez y Antonio Naveira, 
domiciliados respectivamente en la calle 
-CoVeíoba' 4801 y Córdoba 4845, entre cuyo 
activo- y pasivo- figuran tos negocios- de 
zapa-feria ubicados en es'a Cepita!, calle 
Córdoba 4801 v Córdoba 36.15, haciéndose 



Valdez & Lobos, martilieros públicos, 
oficinas Sarmiento 3933, Teléfono S6<- 1:587; 
avisan: Eo-berto: Loto vende a Manuela 
Cabo Viuda de líodríguez pai'te mitad 
nnlivisa neg:ociiQ. d-aspen.= a, irercta ele- be- 
b 'milla a envaínelas cate CKAME.B 3492: sus. 
doini'cilios. Peciamos; d'e ley en 'itiestras 
oi£tein.as. 

ip 35.— e.2:;;llN? 1.1.59 v.2!);í £ ; 50 

Julio- C alvino, balanceaclr-r y ma'-- i't'-no 
público, con oficinas en la calle Sarmien- 
to/ 2597, oficina 6, Capital Federa:, avi-a: 
qne Pecarmino García^ Loribio Delgado- y 
Vicentev liodríguez venden a Antonio S'lo 
tet. el negocio de panadería mecánica, sito 
en' ¡a cale CHILK 2141,45 Capitai. Re- 
clamaciones de i:ey y domicilio de las 
partes en niis oficinas. 

$ 15.-- t-.^3;Ii.l-X«- 1.105-v 29,11:50 

Se hae,» saber por el término, de- ley,, 
que don: Juan. Bautista Lesbegueris (h). 
con doinieilie. en Junín 1369, planta ba- 
ja,, diepa--ta:¡iientoi "&",, venile, ced.e: y 
transfiere a don Ciro D'Alessio, domi- 
ciliado ea Charcas 157-1, el negocio d.e 
heladería y fábrica de emparerados de- 
nominado "Casa Caiiibiasso", ubicado 
en CHARCAS 157-1 de esta Ciudad, üe- 
elamaciones de ley en el domicilio, del 
vendedora 

» 15..— e-.21!U->,' 910-v.27;tl .50. 



"Avisa: B. Velgus, balanceador piíbili,-' 
cog oficinas Can-galle .1732, T. L. 37-()293' 

y 2S27» qae Bario Andréz: y- Kufinc 

' Biazquez,. vencleni a MaAunet 1-ennánidez 
López y Maonel FernáiKlez, su -negocio 

: de bar-casa de luiielis,. dlenomiuado "Las 
Avenidas", calle PL CANO. X? 35M9P 

- looiniciüo: de aiu-ba.s partes. Reclamos tér- 
mino de lev, en mis cCic-iuas. 

i $ .10.— e.22:lt-Níí 1.115-v.28;lL50 

IfEttJ 

; Cbimez Pannos & Cía., bala-ne., of. Co- 
irrientes 2703, of. 10; avisan; Cuie fíoque 
jit'élix Kolberg vende a Abraham Leruer, 
casa electricidad y radio, sita Cap. PCO. 
ACUSA DE LiG.ÜEROA. 1272,. damic. 
:partes. Pedamos njoficinas.. 

$ 1Q.— e..22;ll-X'1.066-v.2Sn.i:50 

Se hace saber que don Moisés Pajar, 
vende a José Media, J'osé iléndez Vales 
y Julio Méndez. Vázquez el tai.er mecáni- 
co de automotores de su propiedad sito 
eti la cale tflTZ ROY 1S3I. — Domicilie 
yfe los compradores: Firz Poy 1"SL .Domi- 
cilio del vendedor: Monl.iel, 2369:. — Pe- 
clamos, esc rilan i a Mouticelti. Talcabuano 
:C35. piso 3', "Dpfo, F'. 

¡t 15.— e.2'i:il-X« 9.V7-v.27;].l.:?0 



comestibles y bebidas envasadas afru-ado 
en esta cuidad calle- JUPRE Rv 502 es- 
quina, MALASIA, Domicilio de las pí.r- 
tes en el misino negocio. Reclamos en mis 
oficinas. 

$ 15.— e.23:il-K» P17Pv.:?9;ii;50 

Sen tibiólo & Cía., balanceadores y mar- 
tilieros, oficinas íluinboldt 6S2, avisan; 
Silvio Cijicllli, vende a Eduardo Blanco, 
despensa de comestibles JUPRE 97190 cs- 
('liUina, L A V A L.L.E ,T A, dom-icilio. d.e las 
partes. 

•■¡i 10.-- c.24IH-X(j 1.281.-v.30:!.150 



"D" 

Organi/acion Silro, ITriignay 654, 3? 
piso, oficinas Jiras-.. 308 y 309, avisan 
que Manuel Lucio j José llamón Sttárez. 
vetiJ.teni a Humiierto- Caudiano, su negocio 
de luiudí y depaelio de bebidas alcobóii- 
cas, sita en esta Capital, calle P.EPPXS-A 
G5(j. Peclanios de lev nuestras oficinas, 
.f. 15.— e.21[l:í->Í9 1.278-v.30:ili;-50 

Jic-sú; Dominguez, martiliero público- 
ofic. "Centro Comercia!", Solís -I5S avisa: 
Que Ángel Vidal, vende libre, gravámencr 
a Emilio .Fernández, Luis Justo y Anto- 
nio Mato, su negocio de almacén y bar. 
calle- DÍAZ V IÍL1SZ. 5401-, domicilio de lo? 
contratantes. — Peelamaeloues. ley, mis 
oficinas. 

ít 15.— 0.21: 1 l-N'-' 900v.27;l 1 5K: 

Ricas, Huilón. & Cía., maiidleros pie 
¡dices, oficinas Matheu 21, 'I'. G. 47 Cuye 
0970. Avisan: Valentín Gómez, veu.de a 
Carmelo 1' ra uc i se o Antón 'o Rizzo, su ne- 
gocio de café y ha::, sito en la calle- DI- 
UECTO.RIQ X'-'' 11.0.1, domicilio de las par- 
tea. — Reclamos término de lev eu núes 
tras oficinas. 

s 15.— e.21¡!.l-N« 1022-v.27.ll. 50 



f Miiiño: & Carreña,, bulattceadiores y mar- 
"i ¡lloros públicos, oficinas Venezuela ld70 
'; T. P. 37-4930, avisan que: Ernesto Cau- 
;ceila?-a, Valentín .Rodilla y Antonia Couti, 
I: venden a David' Díaz y Vicente Torga el 
j negocio de despacho de comestibles y 
despaen.0 de bebidas aieohóiieas por co- 
lpas, sito en la calle GAONA JV-' 249íi.25ü0., 
¡ esquina TE-ERERO- N? 10;i5, do.micilo de 
j las partes, Peclanios de ley en. nuestras 
I o fie iuas.. 
F $20.— e. 24 11-X-' 1.256- v.30;ll:50 

f Al comercior Erancisco J. Baus y Hnos., 
bal. y inarl:. públ., of. jUstira 30-S, T. E. 
30-03-1.3-19', avisan que "ALguel Antonio- 
Donnarurnma, vende- su negocr) de fábri- 
ca, de- cajas metálicas, ''La SeuiiE-ldad'''. 
UO,LÍIt,lTL 3S08, a los Sres-, Luis Enciqne- 
jPareet.,, .Francisco Pareet, y Adolfo lío- 
iidoMo Vicente Pareet, libre de toda (tenida 
|y gravamen. Dom. partes negecioL Beeia- 
jímoft ley n.ofieinas. 
I $25.— e.231U-K'í i.205-v.2;ill 50 



M. Eeimáudez, martiliero público^ ofic, 
E. .Ríos 7.30, 38-1474,. avisa Ricardo An- 
tonio López vende- a Venancio- Jíúñez su 
despacho de comestibles y bebidas enva- 
sadas LN'CLAN 2304. Sus domicilios. Re- 
clamos lev ruis ofic. 

I 10.-— e.24:ll-N'iL224-v.301ll i 50 

Zacarías Motgenstenv y Majlecli Ro- 
zental, dom i cilla dos en Sarinieuto- .19-22, 
liaccii saber que venden a "Néstor Anto- 
nio y Estella Gloria Zaaipatti, domicilia- 
dos en Corrientes 951, "el cinematógrafo 
"Perla', ubicado en: LXDEPElNDEJiCI A 
l:8-l;S. Reclamos de ley ;tt Dr. Leonardo L. 
Zecltín, coa estudio eiv Río Bamba 270, 
donde las partes coiistituven domicilio. 
$ 15.— e.24¡P.l:-"N9 Í.2o5-v.30;il¡50 



Avisa: B. Vclgas, balanceador públi- 
co, oficinas Caugallo 1732, T. E. 37-0293 
y 2S27', que Jesús Boan y Manuel Yáñez, 
venden a López & Cía., sociedad de lie- 
dlo integrada por: Avelino López,, Eran- 
cisco Viaua, Manuel Mendiez, Antonio 
Gómez y José Ferná'adez, su, negocio, do 
casa de lu aclis-,, despaclio de. vinos y cer- 
vezas v bebidas aícoliólieas, e-alie- 13ER- 
NA.RUO DE LRIGOYEN Ni» 10, Dotniei- 
lio de ambas partes. Reclamos término 
de ley, ea mis oficinas.. 

$ 15.— e.22;ll-j;í l.J Pl.-v.27dl ¡50 

Carlos Gallo, balanceador y maitiür-ro 
público, con oficinas en la calle Eivadav-ia 
SGG1 : T. E. 79-01-37, Capital; avisa:, quo 
Leandro Cris.-tijso, Eivero- vende: a Jesúa 
Devesa y Gilberto Devesa, su: neg>oci ; o do 
desjiaelio de comestibles, por menor y ven» - 
la de bebidas envasadas,, situado- en la 
calle IBAÑEZ 7401 esq. SALADILLO, 
Cnpiial, domicilio de las partes. Reclama- 
ciones de lev mis. oficinas. 

$■ 20.— e.21lll-S' 994-v.27¡ 11¡o0 



«L." 



Avisa; ti. Veigas-, balancea do r públi 

co, oficinas Cangallo 1732, T. E. 37-029; 

y 2S27, que José Ozon, vende su partí 

mitad, a José Vázquez y Claudio Bla-ncí 

Rodríguez, del. negocio de restauían-te ¡ a,-;,.,,,, r,-- vi ,■ ,-■■ , , 

,.,,. " '., ,i,i, -, • -, , ,., Alisan: José Marliiuez y Cía., b.aiau- 

' unonl o"' II f-U ír^""^ on'-íj 1 eeil<lorGS ? ^"tHleros públicos. Ofic. 

^.amonte: cale GALICIA M 2033. s ., n José ,. 13 _ T _ E _ 37 . 1223 ,g. 15n 

Lomiclio de ambas partos. Rilamos ter- ¡ fe; Ef(uvnis!;J0 Glowackv cldónac. Be- 

"""° °« id'' "" o",, ^??:-, -,o-,, i.^restein 3162. Lante, "vendo a Josó 

* W — e-^ U-N» L.l"0-v.2S ; 1 11,0 ; Ga „ 0j aespensa de comestibles por me- 

[ ñor v venta de bebidas, aícoliólieas enva- 
"H" [sadas, sito LAXZA 2303 esq. a SA.LVIG- 

i olí, domic. comprador. Eecl. lev nlofie. 

Pedro R'oca, . m-n-rtiltero, Esmeralda 3-1 2t [.' * 13 -— o.'2-PLl,-N9 1..269-v.30¡l;U50 

'"'-- 5. Avisa que el sefior Juan Vaccaro 



y la señera Celia Dalí Aglio., venden a | JüS( '' T! - K'Klrí'g.uez, martiliero público, 
los señores Atnreelino- Da- Cruz y Manuel ¡ of iei na Ri'vadavia 1170, avisa que Auto- 
tSaavedra:, su negocio, de café, bar y bi-i 11 :? ^ : ° v! '3 vende a Alberto Martínez Pan- 
llar, sito en. esta Capital calle líüM- | <iir,ü su m!ta( -l indivisa del negocio de 
130LDT 9*. Doni.icilio- de- las partes! re- ' ' toi-norít». uiecá.nica" ubicado en la callo 
' ' ' LIMA 1-164. Reclamaciones en mi efi- 

na, domicilio que constituyen las partes. 
e.22'¡ ti- X"? 1.062- v.SS.ll'oO 



unos de lev cu mis ofician 
,— C.24Í1 l-Ne 1. 



30¡U¡50 



Avisan Mayor, González et' Cía., ba-brn- 

ceadores. oficinas Sarmiento Nc 1405, C'a- 

I, piitat. Tt E: 37-3223, que- el sen- r Juan 

i.B 



20. 



Jesús Domínguez, martiliero piiblieo, 
jfic. ''Centro Comercial ". Solís 438, avi- 
q-ne Eduardo Felipe R.amíver. Jorgo 



■E' 



lista Escrivá vende a los señores i Raúl Ramírez. Moría tu isa Raniíre7- e, y 
elio Nogneira. Crispía Barrios. Lian ! eiciia Angélica Ramírez venden tlbre «ra- 



Se hace saber par cinco días, que don 
Eduardo Mero-vicli. transfiere activo y 
pasivo de su taller de iinpreuta y afines, 
sito en la calle EL CA.MO '4050, a "Talle- 
res Gráficos M.P.GA. " (en constitución), 
integrada por los, socios Sres. Enrique 
Emilio ijtigi.i1/t, Eduardo "Merovic'n y Aldo 
Pulciana. Reclamos por el término de ley. 
Dr. Mariano Dvosfíln, Viainoale N'-' to30, 
piso 7'-', '''!?>/''. — Buenos Aires, noviembre 
d.e M50, Año del Libertador General fcúut 
Martín. 

$ 20.-- e.2in:i-"M'M.23()-v. 30, 1.150 

Avisa "La Defensa'' lie Enrique T. Fa 
ragasso y Cía., balanceadores y martiiieros 
püblieos, (pie Manuel 6. Pérez, Jesús 
Pérez y" Felipe Velareo venden a Rimólo 
Maldonado, Cirilo Quintana, José De VI- 
cenzio y José Portas, su nesocio de res- 
tauran!:,' (Te-no mi nado- "'.Esmera ida ' ". sito 
en ESMIiRALDA 561. Eecbí-m ■:.■=' ley, 
idofic. Tí. Yrigoven 454, p. P, dümicdio 
— T. íí. 31-S9S7. 
S 20.— e.2;iiU-N'' 1.200-V.29 II 50 



Au-i: 

Coate y Juan tannutti el negocio de res ■: vñiueues a Juan Rodríguez y Victoria 
j, kaurantc y. despaclio de vinos y cervezas! lilis a García, su negocio de perfumería y 



ubicado en esta Capital, en la ca le IIP jia nexos, calle LIMA 852. don-de se domiei 

POLI't'O i'RIGOYEX K? .1 IOS, donde se j lian los contratantes. '— Reclnmacionei 

domicilian ambas partes. Reclamos (.te ley ¡ l(y, niis ofiídnas. 

a nuestras oficinas Buenos Aires no- $ 20. - e.Slll-X" 989-V.271I I !50 

vieuibre 20 del Ano de! Libertador Gene- 
ral- San Martín, 1:950. 

!j; 15.— e.23 It-Nf j ..119-v. 29- 1. 1.150 



n ni 



>ano Emilio Picasso Lareo lace 
los Sres. Prudencio .Francisco: 
y Nuncio Ángel Ramundo ven- 
on Roberto Pedro l.arra'-;.uy. : el 
' " ■» y repusaje- 
2S(¡3, donii- 
s ¡inrtes. Reclamos ley 11.867 
ciñas calle San Martin 296, 
15.-— e.L'HPX'-' 1.2I2-V.50 1 150 



ijatateri-n- uieeai 
caile .1PNTA : 



!1 LL" 

José Purdo, baianceado.r y niartilleío 
públ i. -•(.-.. con oficitiíis en Olivieri 277, Ca- 
pital. T. B. 67-2221, avisa: que Carlos 
faimbisano vende a Juan Pare. a, su ae- 
.goeio de clcspaclio de comestibles v bebi- 
das envasadas, situado eu la calle LLE- 
RPXA 2657, Capital, domicilio de por- 
tes. Reclamaciones de ley mis oficinas. 

$ 20.—- e,2i;i!-X' ; 998-V.27U K50 



I 



. E 



par 



dor General San Martín, 
aciu-lro, Cenitti e Hijos, 
Díaz-, bacaneeatlor v balanceadores v martilieros públicos: ofii- 
iiuríldero público, con ofic. Ürngnay 435 | erna-s Ttlpélito Yrigoven 15)07. 48-4785,, 
piso -P, que Cándido. García vende a Jesí ¡ ¡ívisan: One bajo su intervención íjJ 
María Alvaiez su negocio de despensa de j Ssr. Juan Pousa vende libre Qú deuda S 



Año del Lil 
- Al comerci 
cilanceadores 
Inas Tflpéíi! 
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Limes 



noci.-mbre d<- ii}jl> •— Amo <;.>! ¡;,¡bt.'r'f)vi : or 'i.-n . :;il Sari Mallín 



gravamen ni Sr. Ángel Svrrr.no su_ ne- 
gocio do despensa y venta de bebidas 
alcohólicas, sito en la calle Mil.LER 
JS' 290.1, Capira!, domicilio de las partes 
contratantes; reclamaciones de ley inter- 
pónganse término legal en nuestras ofi- 
cinas. 

$ 20.— c.24pi-N?1.2I0-v.30p.l.5C 

Silvio Taboada, avisa al comercio que 
vende al señor Rene Araujo Moreno, la 
zapatería (sucursal) para damas deno- 
minada "Ideal" sita en la calle MON- 
TEVIDEO No 188" do esta ciudad. Esta 
venta se realiza libre de todo gravamen, 
haciéndose cargo el vendedor de todo y 
cualquier pasivo. Reclamos de ley a Sil- 
vio Taboada, Montevideo N? 188 o en 
la calle Laprida 335 de Lomas de Za- 
mora. — Buenos Aires, Noviembre 21 
del Año del Libertador General San 
Martín 1050. 

$ 20 e.2>2|ll-N<? L214--v.28¡ll¡50 

Israel Pérez, martiliero público, avisa: 
Rubén A. Houreade vende a Domingo R. 
Beraldi su comercio panadería y anexo, 
MÉXICO 2736, domicilio partes. Recla- 
mos Talcahuano 4G3. 



Se hace saber que Gerundio Abundio 
Baruffaldi vende a Flus, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada su establecimiento 
mecánico, sito en ia callle MAZA N' 840 
al 842, libre de todo gravamen. Reclamos 
do ley ante el vendedor on la calle Maipú 
N? í79, piso !•>. Interviene el Dr. Sergio 
>T. Laulhe. 

$ 15.— e.21jll-N' 1.013-v.27;il|50 

José Pardo, balanceador y martiliero 
público, con oficinas calle OÜvieri N' 277, 
Capital, T. E. 67-2221, avisa:' que Isabel 
Martínez de Zurano vende a Silvestre Car- 
jneci, su negocio de fiambrería v quesería, 
situado en calle MOZART N? 2Í1, Capital, 
domicilio de ias partes. — ■ Rceiamacion'es 
de ley mis oficinas. 

§ 20.— e.21|ll-Nf 997-v.27¡ll!5ü 

Se hace saber que el señor José Mar- 
tínez Ordoñez transfiere a la sociedad co- 
mercial colectiva "Pedemonte y Gonzá- 
fez" el negocio de restaurante, situado 
en la calle MAIPU 28, primor piso, domi- 
cilio de las partes. — Reclamos Escribanía 
Pampliega, Avenida da Mayo N 1 ? 749, 
5' piso, esc. 31. 

$ 10 ._ e.21|ll-N« 9S2-v.27lll¡50 



Asociación Propietarios Carniceros de 
la Capital, hace saber que Jorge Fernan- 
dez vende a Celedonio Pablo González, 
su negocio carnicería, calle MÉNDEZ 
DE ANDES Nf 174. •— Domicilio contra- 
tantea y reclamaciones: Junín N« 364. 

$ 10 — C.21I11-N» 978-v.27|ll]50 

Valiño y Campos, mart. públicos, ofi- 
cina Avda. de Mayo 1370, piso 12', Capi- 
tal, avisan al comercio que: don Juan 
Lecas vende a don Francisco Crespo, una 
parte mitad indivisa del negocio de al- 
jnacén al por menor que el primero explo- 
ta en la calle M.TLLER N» 4505, esquina 
RAMALLO N? 4793, Capital. Domicilio 
■3e las partes, en el mismo negocio. Re- 
clamos Ley 11,867, en nuestra oficina. 
"Año 1950 del Libertador General 8an 
Martín. 

.* 20.-- e.21|ll-N?055-v.27-l.l-50. 



Rivas, ITalton & Cía., martilieros pú- 
blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47 Cuyo 
.0970, avisan: Luis González y Cía. ven- 
den a Idelfonso M. Pérez- y Benigno Fer- 
aándoz Pérez su negocio de despacho de 
comestibles v bebidas envasadas, sito en 
la caile MEDRANO N« 423, domicilio de 
Jas partes. Reclamos término do ley en 
®1 mismo negocio. 

$ 15— e.21¡ll-N* L02I-v.27¡ll|50 



M. Ardaíz y Tía., balanceadores, ofici- 
nas Uruguay N? 251, T. E. 38-0372, avi- 
san que José Macías vende a Adonigna 
'Alvarez el restaurante, bar y bi. lares 
"Macías", sito en la calle 'NOuOYA 
¡N" 1 ) 3256;5S, Capital, domicilio de ambas 
partes. Reclamos ley en nuestras oficinas. 
Noviembre 20, Año del Libertador O une- 
Tai San Marlín. 1950. 

_$ 15.-- e.23jll-N? 1.166-v-20|Llj50 

J*osé Figueroa, balanceador y martilie- 
ro público, oficinas Nicasio Oroño 69, 
iT, E. 63-6100, avisa: José Ghisoni vende 
& Ricardo Alberto Ferreyra su negocio: 
carnicería, venta de frutas y verduras, 
Sito NICASIO OROÑO 616,50, domicilio 
comprador y vendedor mis oLeinas, re- 
elamos término de ley. 



"O" 

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar- 
tilieros, oficinas lluuiboldt 682, avisan: 
Carlos Bodratto y Américo Solnri, ven- 
den a Juan Parmigiani y Juan Devoto, 
fiambrería, quesería y fábrica de pastas 
frescas NICASIO OROÑO 1-1-87, domici- 
lio de las partes. 

$ 10 e.24jll-N9 1.280-v.30|il;50 



López Blas, Manso & Cía., balancea- 
dores y martilieros públicos, oficinas 
centrales Fray Cayetano 314, Capital, 
T. E. 66 - 8037, avisan que: Juan Zu- 
ñí ni vende a Vito Salandra, su nego- 
cio de carnicería, ubicado en la calle 
OLIDEN 551, Capital. Sus domicilios. 
Reclamos de ley, nuestras oficinas. 

$ 15,— e.21|ll-Ng 98fi-v. 27111:50 
_ __ 



Calvo, Gutiérrez y Cía., martilieros pú 
blicos, oficinas Sarmiento 1479, avisan: 
que queda anulada y s ; n efecto la venta 
de la cuarta parte indivisa a el negocio 
do restaurant y bar, PARANÁ 39, que 
Antonia Palini efectuó a favor de Albino 
Cota, publicada en el Boletín Oficial de: 
24 al 30¡10[50. Domicilio de partes y re- 
clamos de ley nuestras oficinas. 

$ 25.— B.24jll-N'1.230-v.30 l l'l,;50 

Tomás Antonio Colao, vende a Merce- 
des Abad de Speranza, su negocio de 
venta de pan al por menor, sito en la 
calle PÓRTELA No 1100. Reclamaciones 
de ley en Emilio Mitre 984. Capital. 

$ 10 ._ e. LMjll-Nv 1 .262-v.30ill¡50 

Avisa "La Defensa" de Enrique T. Fa- 
ragasso y Cía., balanceadores y martilieros 
públicos, que Adolfo Serantes y Satur- 
nino Fernández venden a Harilaus Kat- 
iaounis y Antonio Fariña, su negocio de 
lechería y casa de lunch, sito en PARA- 
GUAY 1524. Reclamos ley, n¡cfic. II. Yr'- 
goyen 434, p. 1», domicilio partes. — 
T. E. 34-8987. 

$ 20.— e.23¡ll-N« 1.199-V.29T1-5C 



Avisa: M. A. Olmos, mart. púb., Can- 
gallo 1537, p. 2« "A", que la venta del 
negocio de pizzería PATRICIOS 859 ' y 
SÜAREZ 120.1|G, que José Victorio Mena, 
efectuaba a Santiago Masciarelli, Artu- 
ro Ángel Emidio Gaspari y Llubomir 
üroda, lia quedado sin efecto. Reclamos, 
a mis oficinas, 

$ 20,-- c.22jll-N'f 1.094- v.2S;ll|50 

Avisa: M. A. Olmos, martiliero públi- 
co, Cangallo 1537, p. 2» "A", que José 
Victorio Mena, vende a Santiago Mas- 
ciarelli y Arturo Ángel Emidio Gaspari, 
su negocio de Pizzería PATRICIOS 859 
y SÜAREZ 1201¡9, domicilio de partes. 
Reclamos, a mis oficinas. 

$ 15.— e.22|ll-N? 1.095-v.28;ilj50 

Se hace saber que Florentino Ernesto 
Oreira, con domicilio en Patagones 2953, 
vende a Julio Fernández, Luis Fondo y 
Manuel Romero, con domicilio en Alberti 
262, su negocio de panadería "La Pe-ia 
de! Sud",'sito en PATAGONES 2953. 
Reclamaciones escribanas Durao-Raf fael- 
lí. Bm. Mitre 559, Capital. 

é 10.-- e.21]ll-N'-'940-v.27¡ll¡50. 

Catorro Longliena & Quintana (rair- 
t uleros públicos), oficina calle Belgrado 
1915, 1' B;<; avisan que Cándido Galiñanes 
vende a Jesús Peláez Quintana, negocio 
lechería-heladería, sito I'ICH 1 N C H A 
479, Capital (domicilio de partes). Re- 
clamos ley a nuestras oficinas. — Buenos 
Aires, 16 de Noviembre de 1950. 

$ 15.— e.21!l.l-N T '.'952-v.27fU|50. 



Valdez & Lodos, martilieros públicos 
oficinas Sarmiento 3933. Teléfono 86-1SS7. 
Avisan: Agustín Esteban Di Lorenzo ven 
de a José Antonio Rivas, Roberto Dié- 
guez, Severino Rivas v José Ada Carrera, 
pizzería y bar RIVADAVIA 4552 sus do- 
micilios. Reclamos de ley e n nuestras ofi- 
cinas. 



So liace saber por chico días, que 
Plácido y Virginio Meniíi. ambos domi- 
ciliados en la calle Ri vacia via N? 9 212, 
Capital Federal, transfieren a Juan 
Jorge Tredjeu Durand, con domicilio 
en la caíle Godoy Cruz N° 2919, Ca- 
pital Federal, el negocio sito en la 
calle RIVADAVIA N9 9214/18, Capital 
Federal, dedicado a ¡a venta de repues- 
tos y accesorios para coches y taller 
mecánico, la parte relativa a taller me- 



cánico, süa en la callo líivadavia nú- 
mero 9218, Capital Federal. Reclamos 
de ley, estudio Contador Público Na- 
cional Nelio Benito Cattaneo, Diagonal 
Roque Sáenz Peña 11.19, 7o piso, es- 
critorios 702/03, Capital Federal. 

? 30.-- c.21;U-N<? 99Lv.27|ll.j50 

Rivas. íTulton & Cía., martilieros 
públicos, oficinas Matheu 24, T. E. 
47, Cuyo 0970, avisan: Francisco José 
Lareu, Jesús Pérez García y Cándido 
Ablanedo, venden a Adolfo Diez Tas- 
con. Pablo Diez y Adolfo Diez Dragos, 
su negocio de restaurant, parrilla y 
venta de vinos y cervezas, sito en la 
calle RIVADAVIA 1220. domicilio de 
las partes. Reclamos término de ley, en 
nuestras oficinas. 

$ 15.-— e.21ill-N<? 1.019-v.27;lF50 

Se hace saber por el término de ley, 
que don Norberto Antonio Gondar y 
doña Delia Gondar, venden a don Ma- 
nuel Martínez, el negocio de artículos 
para hombres, ubicado'en esta Capital, 
calle RIVADAVIA N<? 8583, donde las 
partes; constituyen domicilio. Reclamos 
de ley: Escribano Horacio A. Corsi, 
Lavalie 1206, piso 29 O 

$ 15.— e.21¡ll-N<? L004-v.27jl.ij50 



Avisan Prieto, Bueeía y Cía., martille- 
ros públicos, con oficinas en V. Cevallos 
150, T. E. 37-8034, que J'akobo Czerniaws- 
ki y Alejandro Rybez.uk venden a Fer- 
nando Arias, Tomás Pereiras y Teresa 
Arias su negocio de restaurant y bar, 
sito en la calle RIOJA N« 41 S. Capital, 
domicilio de las partes. Reclamos ley 
nuestras oficinas. 

* 15.— e'.22|.n-N«1.0ÜO-v.2S;n¡5Ci 

Ella Elisabcth Kahl vende a Samuel 
Grynblatt su negocio de librería y mer- 
cería situado en" la calle HONDEAD Ni 
2702 de esta Capital, libre de todo pasivo. 
Reclamos de ley en Rondeau N? 2702, 
donde las partes constituyen domicilio 
legal. - . 

$ 15.— o.23|.n-Ní 1.140-v.29¡ll,50 



"S" 

E. A. Arata, balanceador, Salta 170. 
Fermina G. P. de Elia, vende a Manuel 
Rico despacho de pan, calle REMEDIOS 
ESCALADA de SAN MARTIN 931, do- 
micilio partes. 

jji 10.— c.24[11-No 1.270-v.30:ll|50 

Lázaro, Tassara, martiliero público, con 
domicilio en Rivadavia 1255, Capital, 
avisa al comercio que el señor Afilio Mo- 
ro, vende su negocio de peluquería y per- 
fumería, calle SARANDI 1223, Capital, 
al señor Salvador Antonio Ragone. Re- 
clamos de ley en ei domieiio de las par- 
tes: Rivadavia 1255. Ese. 303. 

* 15.— e.24ni-N9 I.275-v.30j.U¡50 



Se comunica que Roberto Clemente Mo- 
ra transfiere activo y pasivo del negocio 
do casas pro-fabricadas ubicado en ia 
calle SANTA FE 2376 a Romo Soe. de 
Responsabilidad LtJa. Reclamos ley San- 
ta Fn 2376, domicilio de las partes. 

$ 10.— e.23|ll-NV l.KG-v. 29111 50 

Isaac Koriibülitr, abogado, Corrientes 
1309, avisa: Casa Braun • Kornblilitt y 
Braun, integrada por Jorge A.. Kornblihtt 
y Fernando Braun, avisan que venden 
activo y pasivo de su negocio de aceros 
inoxidables instalado en SALTA 461. a 
Casa Braun-Kornblihtt e Hijos, Salta 461 
Reclamaciones por el término de ley en 
Salta 461. — Buenos Aires, noviembre 17 
del Año del Libertador General San Mar- 
tín. 1950. 

$ 20.— e.22¡ll-N»L018-v,28¡ll¡50 



Se hace saber por el término de cinco 
días que don Juan Moran, vende el ne- 
gocio de cigarrería, librería y afines, 
establecido en esta Capital,- calle SA- 
LOM N? 473, a don Salvador Rivano, 
domiciliado en Hernandarias N? 910. — 
Reclamaciones de ley, escribano Horacio 
de, la Riega, Lavalie 1200, 1* B. 



Asociación Propietarios Carniceros 
de la Capital hace saber que: Agustín 
González, vende a César Hugo Ozan, 
su negocio carnicería, calle, SARMIEN- 
TO N<? 2700. Domicilio contratantes y 
reclamaciones: Juníu N<? 364. 

$ 10.— e.2.1.|ll-No 971-v.27|ll|50 



Se hace saber por el término de cin- 
co días, que la ''"Compañía Importa- 
dora Argentina Cimar. Sociedad de 
Responsabilidad Limiíada", con domi- 
cilio en la calle Santa Fe N9 854, de es- 



ta cludau, ví'üCc a "Rima, Sociedad ti* 
Responsabilidad Limitada" (en forma- 
ción), con domicilio en la ciudad de 
Mar del Plata, el negocio de radiotele- 
fonía, discos y afines, que tiene in» 
talado en la ciudad de Mar del Plata, 
calle Santa Fe número 1752 y cuya ad- 
ministración se llevaba en esta Capital, 
calle SANTA FE Np 854. Reclamos es- 
cribano Aureliano García Calvo, Cor, 
doba 6 7 9. — - Buenos Aires, Novicm> 
bre 15 de 1950, Año del Libertados 
General San Martin, 

$ 30.— e.21ill-N9 971-v. 27)11(56 



Se hace -.aber que "Nueva Industria 
Jabones Especiales N. I. J. E., Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", en liqui- 
dación, con sede en esta Capital, call>¡ 
SANCHRZ DK BUSTAMANTb' N9 1722, 
vende a los señores don Abramo. don 
José, don Emilio Arie y docto! 
Julio Mondsehein, domiciliados er> 
Pasaje La Rural número 187, su 
fábrica de jabones, sita en Co- 
ronel Pringles Nros. 3723/59, Sa!? 
Justo, Partido de Matanza, Provincia 
de Buenos Aires. Reclamos anto el es- 
cribano interviniente, Sr. M. Perca 
Aliendro, Av. de Mayo Nro. 651, Ca- 
pital Federal. donde—Jas partes consti- 
tuyen domicilio. 

$ 30.— e.21|ll-No 972-v.27¡ll¡50 



Avisa Jorge G-etim, martiliero públi- 
co, Avenida de Mayo 840, 2", que Maxi- 
mino Dopico y Ángel González, venden 
a Café Nani S. R. L., su negocio fiam- 
brería, sito SANTA FE 2849, Capital, 
dom. part. Re!, ley mis oficinas. 

* 15.— e.21|U-N'960-v.27;it;50. 



Avisa "La Defensa" de E¡ir<que T. i\ 
ragasso y Cía., balanceadores y-martilleroa 
públicos, que Julia Vidal y Ramirc Gon- 
zález venden a Jesús Gómez, José Itotfa 
y Manuel Fabóu, su negocio de cerve- 
cería y restaurant, sito en TRIUNVI- 
RATO 4292. Reclamos ley, iijufie. II. Yri- 
goven 434. oiso 1', domicilio partes. — • 
T.'E. 34-8987'. 

$ 20.— e.23¡ll-N» 1.19S-V.29TF50 



Avisa "La Defensa" de Enrique T, 
Faragasso y Cía., balanceadores y marti- 
lieros públicos, que Mario Oldano vende 
¡x Antonio Vázquez García, su negocio do 
restaurant, bar. parrilla y billares, sito 
en TRIUNVIRATO 2726,28. Ri.clamos ley, 
,'ijofie, 11. Yrigoyen 434, p. 1«, domicilio 
partes. — T. É. 31-3987. 

íj 20 — 6.23G1-NÍ 1.186-V.29. 11,50 

Avisa "La Defensa" de Enrique 'P¿ 
Faragasso y Cía., balanceadores y mar- 
tilieros públicos, c.ue ha quedado sin efec- 
to la venta del negocio de restaurant. 
bar, parrilla y billares, en la que Pedro 
Santiago vendía Ja parte mitad indivisa 
« Antonio Vázquez García, sito en 
TRIUNVIRATO 2726 ; 28. Reclamos ley 3 
rdofie. II- Yrigoven 434 p? 19, domicilio 
partes. T. E. 34 8987. 

$ 25.— e.23jll-N!> 1 ,184-v.?9 i i:l¡50 

Avisa "La Defensa" de Enrique T, 
Faragasso y Cía,, balanceadores y mar- 
tilieros públicos, que ha quedado sin efec- 
to la. venta del negocio de restaurant. bar, 
parrilla y hilares de Mario Oldnro a 
Antonio Vázquez García v Pedro Santia- 
go, sito en TRIUNVIRATO 2726:28. Re- 
clamos lev, nlofic. H. Yrigoyen 434, P<J V>, 
domicilio* partes. T, E, 34-8987. 

$ 20.— e.23¡ll-N? 1.1S2-V.29;1I¡50 

Fernando Andrés Pedace, domicilia» 
do Baigorria 2752, vende a Juan Car- 
los Bruno, su negocio de carnicería 7 
anexos, calle TALCAHUANO 330. Re- 
clamaciones término de ley en Espe- 
ranza 465, dpto. Ai, donde se domicilia 
el comprador. 

$ 10.— e.21|ll-N9 1.011-v.27|ll¡50 



Año del Libertador General San Martin, 
— Ai comercio: Cacheiro, Coruíti e Hijos; 
balanceadores y martilieros públicos, ofi- 
cinas Hipólito Yrigoyen 1907, 48-4785. 
Avisan: Que bajo su intervención ios 
Sres. Ángel Fernández y Felipe Gómez 
venden libre de deuda o gravamen a los 
Sres. Casimiro Fernández y Faustino 
Barre-iro su negocio de restaurant y des* 
pacho de bebidas alcohólicas "Ritz", 
sito en ia calle 25 DE MAYO N' 238. 
Capital, domicilio de las partes contra- 
tantes; reclamaciones de ley interpón- 
ganse (ormino legal en nuestras oficinas. 
.$.20,— e.24|ll-N'1.215-v.30¡ll¡50 



BOLETÍN .OFICIAL 



Lunes -7 de noviembre de 1050 — Año <1i>l Liberlador General Sun Martín 



Kscribano León Rosemberg, avisa por 
el. término de ley, que so disuelve la 
.Sociedad Comercial de Capital c Indus- 
tria. .".David Hirsoh", con negocia de 
venta do hilados, ubicada en esta Capi- 
tal, calle VERA N? 600, siendo sus com- 
ponentes, don Dayid Hirsch, don Abra- 
lia m Beitelmayer, don Benjamín Beitei- 
makev o Israel Schenkolewski, quienes 
se hacen cargo del activo y pasivo de 
la ' Sociedad, constituyendo en el mismo 
acto una Sociedad- de Responsabilidad 
Limitada. Reclamos en la Escribanía 
Rosemberg, Avda.--. de Mayo >T- 953, pisa 
0'-. — Buenos Aires, noviembre de 1950. 
"Año del Libertador General San Mar- 
tin", 

$ 20.--- c.21|.U-NH>G-J-v.27|ll|50. 



'W" 



José Franlc c Hijos, soeiedad -le lie- 
dlo compuesta por José l'raní;. David 
Franlc y Abraham Erar,]; transfieren a 
favor de José Frnnk e Hijos, Soc. de 
Resp. Ltda. (en formación) compuesta 
por los mismos socios, el negocio de com- 
pra y venta de metales en general sito 
en la calle W ARNÉS 730, de cuye activo 
y pasivo se hace cargo la sociedad com- 
pradora. Reclamos de ley en Warne* 7S0, 
domicilio legal contraíanles. B-icnos 
Aires, de noviembre, Año del Libertador 
General San Martín, 1950. 

* 20.-- e.23:31-N? 1 . 1 7S-v-29 ; :i i;50 



TERRITORIOS NACIONALES 



COMODORO RIVADAVIA 
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munícase venta negocio sastrería y 
.lias para hombres "Casa Cambare- 
sito en SAN -MARTIN 440, COMO- 
O RIVADAVIA, GOBERNACIÓN 
1TAR, propiedad Carmelo Cambare- 
José Cambaren en favor Sociedad 
Responsabilidad- Limitada " Brum- 
' (a constituirse). Reclamaciones 
inte escribano Rorpje González, Ri- 
via 180, ■ Comodoro Rivadavia, domi- 
legal constituido por partes. 
* $ 15.— e.21íll-N?961-v.27;il!50. 



Comunícase venta negocio peluquería, 
sito en SAN MARTIN 624, COMODORO 
RIVADAVIA, GOBERNACIÓN MILI- 
TAR, propiedad Luis. Castello en favor 
Antonio Martina y Manuel Gago. Recla- 
maciones .oy ante escribano Roque Gon- 
zález, Rivadavia 180, Comodoro Rivada- 
via, domicilio legal constituido por partes. 
$ 10.-- e.21¡ll-N<'9C2-v.27]ll!50. 



CHACO 

Sé hace saber que el señor Antonio 
Angelina vende y transfiere al señor 
Alejandro Angelina, la mitad parte que 
lo corresponde y pertenece en la sociedad 
de hecho que gira en la localidad de 
VILLA ANGELA (CHACO), con el ru- 
bro de "Angelina Hermanos", que ex- 
plota el negocio de carpintería mecánica 



e instalado en el local de la calle SAR- 
MIENTO N? 259, estando incluido en esa 
venta el aludido negocio o industria de. 
carpintería mecánica e igualmente todo 
el activo y pasivo de esa Sociedad, el 
derecho a la enseña comercial, la llave, 
las existencias en materiales, materia 
prima, mercaderías, productos elabora- 
dos, etc. .Por reclamos de ley, ai escri- 
bano Alberto Eutimio Zaragoza, D de 
Julio N? 247, del mismo pueblo de Villa 
Angela (Chaco). 

í¡ se.— e.2ini-N'9BS-v.27jll|50. 



RIO NEGRO 

Al comercio: Por el término de ley se 
hace saber que la Sociedad "Cine y Bar 
Regina", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con domicilio en VILLA RE- 
GINA, RIO NEGRO, forma-la por los 
señores Vicente Pérez Gutiérrez, Miguel 
Fernández, Mariano Fermanelii y Luis 
Antonio Eulogio Nadal, transfiere a la 
Sociedad "Barresi Hermanos'', formada 
por los señores Adolfo, Juan Carlos, José 
y Tito Carmelo Barresi, todos con domi- 
cilio en Villa Reg na, Rio Negro, su ne- 
gocio denominado "Bar Regona", sito en 
la calle San Martín sin número del nom- 
brado pueblo. Reclamaciones de ley al 
'ufrascripto, callo Don Boseo 480 p Gral, 
Roca, Río Negro. — Arturo A. Llanos, 
escribano. — General Roca, noviembre 16 
de 1950, Año del Libertador . General San 
Martín. 

$ 30.— e.2-l|U-Ñ'1.2-12-v.30illi5C 



■NUEVAS 




ASOCIACIÓN BANCARIA 
(Sociedad de Empleados de Banco) 

CONVOCATORIA A ASAHBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

Elección de miembros de la junta di- 
rectiva central, lunes 18 de diciembre de 
1950, desde las 10 a las 22 horas, salón 
"Lavalle", La valle 98, Buenos Aires. 

Atento a' que a la fecha se hallan nor- 
malizadas las seccionales d-el interior del 
país y de la Capital Federal, que compo- 
nen la Asociación Banearia (Sociedad de 
Empleados do Banco), y que como con- 
secuencia procedo constituir, de acuerdo 
con las disposiciones estatutarias perti- 
nentes, el organismo central de gobierno 
de la entidad, los que suscriben, en su 
calidad de delegados interventores y de- 
legado veedor de la Confederación Ge- 
neral del Trabajo, siguiendo las instruc- 
ciones de ésta y ca uso de las atribucio- 
nes conferidas para el cumplimiento de 
su mandato, resuelven convocar a Asam- 
blea General Extraordinaria para el día 
lunes 18 de diciembre de 1950 (Año del 
Libertador General San Martín), a las 
10 horas, en el salón "Lavalle", sito en 
Lavalle N- 98, Buenos Aires. 

Esta asamblea se realizará ajustándose 
a los pertinentes artículos del estatuto 
social, conforme al sigílente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Elección de veinticuatro (24) miem- 
bros titulares: diecisiete (17) miembros 
suplentes para la junta directiva central; 
tres revisores de cuentas titulares y tres 
suplentes. Los af'iíados del interior vo- 
tarán por correo, y la elección se some- 
terá „a las estipulaciones estatutarias per- 
tinentes. Este acto se prolongará entre 
las 10 y las 22 lis. 

2' Proclamación de los electos por la 
junta electoral que tendrá a su cargo todo 
lo relacionado con la elección (Art. 93'-'). 

3- Designación do dos socios presentes 
en la asamblea para firmar el acta. 

Buenos Aires, noviembre de 1950. Año 
del Libertador General San Martín. — 



.fosé Boede, interventor. — Manuel .1'. 
Várela, interventor. — Valentín Fernán- 
dez, veedor de la O G. T. 

Socios con derecho a voto 
Atento a las disposiciones estatutarias 
de ios artículos 47 y 4S, tendrán derecho 
de participar de esta elección do junta 
directiva central, los asociados cuyo nú- 
mero de afiliación sea inferior 46.051. 
y exhiban el carnet social con el recibo 
de cuota correspondiente 'al mes de no- 
viembre o diciembre de .1950. 

' § 57 — e.27ill-N'1.4'!5-v. 29:11-50 



a. r. i. s. 

Sociedad Anónima 

Financiera, Comercial, Industrial e 

Inmobiliaria 

Convócase los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria día 21 de diciembre 
1950, a las 17 horas, en R. S. 'Peña 651, 
-le p. Esc. 62. 

ORDEN DEL DÍA: 

I- Considerar documentos art. .".17 Cód. 
Com. 

2'> Elección de síndicos. 

,'!'-' Designar dos accionistas para fil- 
mar acta. 

Buenos Aires noviembre 21 de 1950. — 
El Directorio. 

$ 90.-- c.27!.n-Ní 1.404-v.l5'l£-'50 



ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES BE 
VENTAS 

8? ASAMBLEA GENERAL ORWXARJA 
Conforme a lo que establecen los arts. 
41o y 42 de los estatutos, la O D. de la 
Asociación de Dirigentes de Ventas con- 
voca a sus asociados a la 8» Asamblea 
General Ordinaria que se realizará el 30 
de noviembre próximo a Iris 19 horas, en 
el salón de actos de la Institución, calle 
Paraguay 1343 Capital Federal, a efectos 
de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1" Lectura y consideración de la me- 
moria, balance general, demostración de 
la cuenta de ganancias y pérdidas, in- 
ventario e informe de la comisión revi- 
sora de cuentas, correspondiente al 8' 



ejercicio finalizado el 30 de septiembre 
de 1950. 

2-' Nombramiento de la comisión "ad- 
hoe'-'- (artii-ulo 51? de los estatutos) pnia 
efectuar o I escrutinio de la clecdón v 
1'iCmar el acia correspondiente. 

3'.' Elección de: 

a) Tres miembros titulares por el' tér- 
mino de tres años en reemplazo de los 
señores José Fernández Espadero, Ed- 
mundo Vigo, y Vv'alter Sturgeon por ter- 
minación de mandato. 

b) Dos miembros titulares por el tér- 
mino de dos años en reemplazo de los 
señores Eduardo Ingouviíle y Bartolo- 
mé Cassinelli, ambos renunciantes, quie- 
nes a su vez habían reemplazo también. 
por renuncia de los titulares, señores Fe- 
derico Clerici y Antonio R. Mesa ('Art. 
219). , 

el Cuatro miembros suplentes por el 
término do un año en reemplazo de los 
señores Jaime Roselló y Domingo Leone- 
tvi que pasaron a titulares por renuncia 
de los señores Rafael Groisman y Car- 
los A. Ortiz que renunciaron, y de Jos 
señores Eduardo Ingouviíle y Bartolomé 
Cassinelli por renuncia a sus cargos. 

d) Dos miembros para la comisión re- 
visora de cuentas por término .'de un 
año en reemplazo de los señores Benito 
Esmerode y Aurelio Ferreri. 

4? Fijación de la cuota de ingreso,' 

5' Fijación de la cuota de socio. 

Ge Designación de dos socios presentes 
para firmar el acta de la asamblea. — 
José Fernández Espadero, vicepresiden- 
te. — Frie Carneíli secretario. 

Arlícuio 42'j de los estautos: — Las 
asambleas estarán legalmcnte constitui- 
das cuando hubieren sido convocadas de 
acuerdo con el presente estatuto, a la ho- 
ra fijada, con la presencia de la mitad 
más uno de los socios respectivos; sí no 
se logra este quorum treinta minutos des- 
pués con el número de socios activos 
presentes. 

í 66.— e.27jil-Nr> 1 .3S2-v.29íli;50 

ALBERTO GRIMOLDI 

Fabricación de Calzados 

Sociedad Anónima 

PRIMERA CONVOCATORIA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria que 
se celebrará el día 20 de diciembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 11 horas, en el domicilio de 
la Sociedad, Rivadavia 2846, a fin de 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

le Modificación de los artículos 40c y 
4Se (inciso b) de los estatutos de la so- 
ciedad. 

2? Designación de dos accionistas para 
que, con el presidente, aprueben y fir- 
men el acta cíe la asamblea. 

Para tomar piarte en la asamblea 
deben depositarse las acciones en la so- 
ciedad, basta tres días antes de la fe- 
cha fijada para la misma. 

Buenos Aires, noviembre 21 de .1950. 
Año del Libretador General San Martín. 
— El Directorio. 

$ 1S0.-— c.27|ll-N<> 1.372-v .15I12J50 



. Üliltl-'.X PC], DÍA: 
Iv Modi ideación de los a ri indo» b>. 2", 
le, 5", He !.-[•', 23", iM". 3c-,. 3lv y 
'■'■'!•.' de los cst.-ií lili's socia h-v. 

2'-' Designar do.» ae,-ioui.»l a» oaia ['i-Miar 
el acta. ....- Kl Dir-i.-cinnn. 

.-» 1 19. ■ - i-.27:tl->'.' 1 ..•;•-' I v.líi I- 5". : . 

"B" 



Asociación Mutual Social y Deportiva 
EMPLEADOS AGAR, CROSS & Co. Ltd. 

La Comisión Directiva de la Asocia- 
ción Mutual Social y Deportiva, Emplea- 
dor Agn'r, Cross & Co. Ltd., de confor- 
midad con lo establecido por nuestros 
estatutos sociales, convoca a los asocia- 
dos a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
a realizarse el día (! de diciembre pró- 
ximo, a las 18,30 horas, en el local so- 
cial, Venezuela 250 para tratar lo si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

a) Memoria, balance general, inventa- 
rio, cuenta de ganancias y pérdidas e in- 
forme de la comisión revisora de cuen- 
tas. 

1)) Elección de la mitad de la comisión 
directiva, comisión revisora de cuentas y 
suplentes. 

c) Nombramiento de dos socios para 
firmar el acta de la asamblea. — A. Zam- 
pieri, presidente. — A. Pereyra, secreta- 
rio. 

* 270 c.27jll-N9 L396-v.29¡11¡50 



ARIZONA ARGENTINA S. A. 
MARÍTIMA INDUSTRIAL 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Convócase a samblea General Extra- 
ordinaria, el 22 de diciembre de 1950, 
Año del Libertador Gral. San Martín, a 
las 17 horas, en Reconquista 336, piso 
12'í "Y". . 



BUXTON LTDA. S. A. 

COMERCIAL IMPORTADORA 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- i 
noria de accionistas, que 4entrá¡ lugar 
en el local social, Posadas 1245, el 21 
de diciembre de 1950. a las 1S.I5 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

le Consideración y aprobación de la 
memoria, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, inventario c informe 
del síndico, correspondientes al. -ejercicio 
vencido el 31 de octubre do 1950. 

2<i Distribución, de utilidades, 

3e Emisión de acciones. ,, 

4c Designación de las personas par». -■ 
efectuar -los trámites, de inscripción -yo 
protocolización de la emisión de acciones:, 
en caso de- 'ser aprobada. 

5<? Fijación del número de componente:* 
del' Directorio y elección de -éstos. 

Co Elección de síndicos titular y -«a-. 
píente.- ■ ,' 

79 Remuneraciones a directores. 

80 Designación de dos accionistas para- 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 150. — e.2-7'll-N? 1.295-v. 15; 12 ,50 

BUXTON LTDA. S. A. 
COMERCIAL IMPORTADORA 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de accionistas, que tendrá ju- 
gar en el local social. Posadas 12-15. el 
21 de diciembre de 1950, a las 18 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
le Considerar 1.a reforma a los arfíeu-' 
los 5o, Ge, 20e, 24 ,; , 33? y 3-L de los es- 
tatutos. 

2e Designar las personas que en reprc-, 
sentación de la Sociedad, gestionarán del 
Poder Ejecutivo de la Nación la apro-' 
baeión Me las reformas, si Jas mismas 
fueran aprobadas por los accionistas, con- 
firiéndoles a tal efecto las facultades 
necesarias. 

3<? Nombrar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio 

$ 12:0. — e.27|ll-No 1.29C-v,I5¡l2|50 

sifiti 

CERVECERÍA del norte, S. A. 

(En Liquidación) 

CONVOCATORIA: 

Convócase a Asamblea General de Ac- 

' cionistas para el día 19 de diciembre» 

de 1950, a la-s 15 horas, en la calle Cor-' 

doba N? 079, 4'.' piso, Capital Federal, 

para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración del informe de la 
comisión liquidadora, balance general,, 
cuenta de ganancias y pérdidas, inven- 
tario y dictamen del síndico, correspon- 
dientes al período vencido el 30 de ju- 
nio de 1.950. Destino de las utilidades. 

2*.' Consideración de lo actuado por la" 
comisión liquidadora hasta la fecha de 
la asamblea y su remuneración. 

3'-> Costas y gastos producidos y¡o a pro- 
ducirse con motivo de las actuaciones 
judiciales yjo administrativas promovidas 
alo por la comisión liquidadora en de- 
fensa de los intereses sociales o como 
consecuencia de su actuación en cumplí-., 
miento de los mandatos de director o' 
liquidador, 

4-1 Ratificación del nombramiento do 
liquidadores y síndico o designación de . 
nuevos liquidadores y síndico, fijación 
del número do los mismos, de sus fun- 
ciones y de su remuneración. 

5'-' Pronunciamiento sobre cualquier 
cuestión o medida relacionada con la 
situación de la sociedad. 

O 1 ? Designación de dos accionistas pa- 
re aprobar y firmar el acta ■'tic esta asam- 
blea. 

A los efectos de la asistencia a la 
asamblea, los señores accionistas de acuer- 
do al artículo .12 de los estatutos- po- 
drán depositar las acciones o certificados 
de depósito de instituciones bancarias O 
financieras del país o del extranjero ea 
la caja de la sociedad, hasta tres días 
antes de la asamblea. — Buenos Aires, 
20 de noviembre de 1950. Año del Libar» 
tador General San Martín. — Comisión 
Liquidadora. 

, $ 270. — e.27;U-N- 1.35-l-v.l5;i2¡50- 
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CORPORACIÓN DE TENEDORES DE 

TÍTULOS V ACCIONES 

CON V'OCATOIUA 

El C. E. en cumplimiento de las dis- 
posiciones del artículo 11", inciso j) y 
¿rtieulo 20' ele los estatutos convoca a 
los señores asociados a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día 
5 de diciembre de 1050 —-Año del Liber- 
tador General San Martín — , a las 16 
horas en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, primer piso, con el objeto de tra- 
tar el siguiente, 

(ARDEN DEL DÍA: 

1? Homenaje al Libertador General 
San Martin. 

2? Consideración de la memoria, ba- 
lance general y cuenta de ingresos y 
cresos, correspondiente al 26' ejercicio 
terminado el 30 de junio de 1950. 

3' Elección de cinco miembros titula- 
res por 3 años en reemplazo de los e- 
íiores Pablo Haudé, José Luis Herventó, 
Alfredo Lanero, Max Kautenstrauch 
Braeht y Juan E. Martín por terminación 
de mandato y un miembro titular por un 
año por renuncia del señor José I'. Her- 
nández. 

4' Elección de cuatro miembros su- 
plentes: dos por tres años en reemplazo 
de los señores Manuel P. Migone y Car- 
los Quesada por terminación de mandato 
y dos por uno y dos años, respectiva- 
mente, P or cubertura de dos vacantes. 

5' Designación de dos socios para apro- 
bar y suscribir el acta de la asamblea. 

Se recuerda a los señores socios el 
artículo 21' de los estatutos que esta- 
blece: "La asamblea sólo estará en quo- 
rum en la primera convocatoria con la 
presencia de la tercera parte más uno 
de los socios. Transcurrida una hora sin 
'obtenerse este número podrá sesionarse 
con el número de socios presentes." — 
$ 34 _ fi.27im\ T ' 1.359-v.28|ll¡50 

COMPAÑÍA ARGENTINA INDUSTRIAL 

OLIVICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(En Liquidación) 

Año del Libertador General San Martín 

CONVOCATORIA 
1 Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para 
_e) día jueves 21 de diciembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín, 
a las 15 horas, en el local social de la 
sociedad, calle Cangallo N> 067, para 
tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración del informe de la 
comisión liquidadora sobro su actuación 
hasta el día de la fecha. 

2' Designación de nueva comisión li- 
quidadora y síndicos. Remuneraciones. 

3» Fijación de la retribución de ia co- 
jnisióu liquidadora y síndicos salientes. 

4? Determinación de las funciones de 
3a nueva comisión liquidadora. 

3' Resolver sobre cualquier asunto re- 
lacionado con la liquidación de la sociedad. 

6' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Se recuerda a ios accionistas lo 
determinado por el artículo N? 13 de los 
estatutos sobre depósito de acciones. — - 
La Comisión Liquidadora. 
:,'' $ 165. — e.27¡l.l-JS¡' 1.363-v.l5|12[50 



Compañía Inmobiliaria y Financiera 

"LA QUERENCIA" 

Sociedad Anónima 

Bernardo de Irigoyen 330 

CONVOCATORIA 

r De acuerdo con los .artículos 19, 20 y 

21 del estatuto se coneova a Jos señores 

accionistas a Asamblea Extraordinaria 

para el día 19 do diciembre de 1950, a las 

■17 horas, en Bernardo de Irigoyen 330, 

primer piso, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
! 1" Reforma del estatuto social; 
2<? Aumento de capital; 
3o Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — ■ El Directorio. 

$ 135. _ e.27¡ll-N9 1.314-v.l5|12¡50 



COMPAÑÍA ARGENTINA DE PESCA, 
S. A. 

Exp. N? 7S 
CONVOCATORIA 
' Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
20 de die'cnibre de 1950 a las 13 horas, 
en 25 de Mavo 460 (piso 3°). 
ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario o informe del síndico, 
ejercicio 30 junio 1950. 
v 2' Designación del número de directo- 



res titulares que compondrá el nuevo 
Directorio y elección de los mismos; elec- 
ción de directores suplentes, síndico y 
sindico suplente. 

3' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E] D rectorio. 

# 120 e.27¡ll-N?1.4ü9-v,15¡12;50 

CONCENTRACIÓN 
DE FLORICULTORES 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
20 de diciembre de 1950, que se celebrará 
a las 9 horas, en su local s'oeial, Av. Li- 
bertador General San Martín 222, para 
tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración de la mcmor'a, inven- 
tario, balance general y cuenta de ga- 
nancias y pérdidas o informe del síndico 
y distribución de de utilidades correspon- 
dientes al ejercicio terminado el 30 de 
septiembre de 1950; 

2' ! Elección de directores y síndicos; 
3» Situación de los aecioirsías que no 
operan en el mercado; 

4? Designación de 2 accionistas para 
aprobar -y firmar el acta. 

Los accionistas deben depositar sus 
acciones hasta 2 días antes de la asam- 
blea en la administración de ia sociedad. 
Buenos Aires, noviembre 27 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. 
— Liziere Muro, presidente. 

$ 150.— ' e.27jll-N? L429-v.l5|12,50 



correspondientes al primer ejercicio eco- 
nómico cerrado al 3o de junio del Año 
del Libertador General San Martín, 1950. 

2' Dstribueion de utilidades. 

3' Elección de cinco miembros titula- 
res y tres suplentes, por dos años, de 
acuerdo a su estatuto sociai. 

4'' Nombramiento de un síndico titular 
y sindico suplente por un año. 

5'-' Designación de dos señores accio- 
nistas para suscribir el acta de la asam- 
blea. -- El Directorio. 

Nota: Para poder participar en la 
asamblea, los señores accionistas deberán 
depositar en la caja de la sociedad sus 
acciones o un certificado de depósito 
expedido por una institución bancaria 
del país, con tres días de anticipación a 
la fecha fijada para la asamblea. 

,$ 1S2.— e.27 U-N'-' 1.423-v.l4¡12|50 



ESTANCIAS BELLA VISTA 
Sociedad Anónima 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
eu Sarmiento 412, piso 5', escritorio 504, 
el 21 de diciembre de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín, a las 11 
horas, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Considerar memoria, inventario, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas al 30 de septiembre de 1950. 
informe del síndico y distribución de 
utilidades. 

2' Elección de directores, síndico y 
síndico suplente. 

3» Fijación de honorarios a los direc- 
tores y síndicos. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105. — 0.27111-N-í 1.356-v.15|12|50 



"EDYCO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INMOBILIARIA, COMERCIAL E 
INDUSTRIAL" 

Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 15 de los 
estatutos sociales, el Directorio convoca 
a los señores accionistas a Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria que tendrá lugar el 
día 24 de diciembre próximo a las 15 
horas, en Uruguay 435, piso 4c, Dep. 
"G". 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Reforma de los Arts. 5. 6, 7, 9. 12 y 
13 de los estatutos sociales. 

2<? Designación de uno o más accionis- 
tas para gestionar la aprobación de las 
reformas estatutarias con facultad para 
aceptar cualquier observación o n.'odifi- 
eación cpie hubiere. 

3' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

De acuerdo con el art. 18 de los esta- 
tutos sociales para poder asistir a ia 
asamblea los posedores de acciones debe- 
rán depositarlas en la caja de la socie- 
dad, tres días antes de la fecha fijada 
para la reunión. 

$ 180.—- e.27!ll-No 1.350-V.15J12150 



í i U ' > 

HÉCTOR JULIO 

Y ERNESTO DÍAZ, S. A. 

Industrial y Comercial 

y de Representaciones 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que de- 
berá celebrarse en el domicilio ele esta 
sociedad, 25 de Mayo N? 362. escritorio 
311, el día 14 de diciembre del Año del 
Libertador General San Martín, de 1950, 
a las 18 horas, con el objeto de tratar 
el siguiente: 

_ ORDEN DEL DÍA: 

-I? Consideración de la memoria, inven- 
tario, 1 alance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del síndico, 



*I' 



INSTITUTO ARGENTINO DE 
RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Año del Libertador General San Martín 
Buenos Aires, noviembre 17 de 1950. 
Estimado consocio: 

Por resolución del C. D. tengo el agra- 
do de dirigirme a Ve!, invitándolo a con- 
currir a la Asamblea Extraordinaria que 
se real zara' el día 5 de diciembre a las 
18 horas en nuestra sede social, calle 
Chile 1192, Capital Federal, con el ob- 
jeto de considerar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Designación ele dos socios presente; 
pa,ra firmar el acta. 

2» Autorización al O. D. para hipotecar 
el edifico social por una suma de hasta 
i- 300.000. — moneda nacional, cance- 
lando ia actual hipoteca. 

3? Autorización al C. D. para realizar 
una emisión interna, destinada a fomen- 
tar la obra del IRAM, hasta la suma de 

$ 300.000. — mbi. en bonos de S 1.000 

CjU,, con interés a fijar por la asamblea 
y rescate por sorteo anual, realizado por 
el C. D., hasta la suma 1 que el mismo de- 
term ne, con un mínimo de 5 bonos de 
$ 1.000 — por año. 
_ De acuerdo con disposiciones estatuta- 
rias, en caso que no se lograra quorum en 
primera convocatoria Ja asamblea se reali- 
zará una vejí transcurrida media hora de 
la citación, por lo cual, teniendo en cuen- 
ta ia índole de los asuntos a considerar, 
de vital importancia para la entidad, me 
permito solicitar su puntual asistencia. 

Saludo a Vd. con atenta consideración. 
— V. Alte. Francisco J. Stewart, presi- 
dente. — Ing. Roberto Raventós. secre- 
tario. 

$ 42.— e.27|ll-N? 1.430- v.29111150 



SS L" 

LA HIDROFILA. ARGENTINA 

Sociedad Anónima, Comercial e Industrial 

Registro N? 3885 

CONVOCATORIA 

Convócase a ¡os señores accionistas a 
Asamblea Genera] Extraordinaria para el 
día 19 de diciembre p. v. a las 18.30 ho- 
ras, en el local social, Taleahuano 730, 
2? piso, para tratar c-1 siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

le Reforma de los artículos 4?, 14? y 
21o del estatuto social. 

2o Designación de las personas que 
deberán gestionar ante las autoridades 
competentes la aprobación de la reforma 
estatutaria. 

3» Nombramiento de dos accionistas 
presentes para aprobar y firmar el libro 
de asistencia y el acta de la asamblea. 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas el cumplimiento del artículo 20' 
del estatuto social. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— El Directorio. 

$ 130.— e.2'7jll-No'1.351-v.lojI2|50 



L U M A 

S. A. Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Ne 4038 

So convoca a los, señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
21 de diciembre del Año del Libertador 
General San Martín, 1950 a las 10.30 
horas en Bartolomé Mitre 559, escritorio 
609, para tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

lo Considerar documentos proscriptos 
art. 347, inc. 1) Código de Comercio y 
destino de utilidades al 30 de septiem- 
bre de 1950. 

2o Nombrar directores y síndicos y fi- 
jar remuneraciones. 

3o Designar dos accionistas firma acta 
asamblea. — El Directorio. 

$ 120 c.27|ll-N» 1.398-v,15|12|50 



LA HIDROFILA ARGENTINA 

Sociedad Anónima, C mrrcial o Industria? 

Registro N'-' 3985 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria para el día 

19 de diciembre p. v„ ¡vías 18 horas en 

el local social, Taleahuano 73G, 2o Piso, 

para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Lectura y consideración de la me- 
moria, inventario, balance general, cuen- 
ta de ganancias y pérdidas e informe del' 
síndico, correspondientes al ejercicio ter- 
minado el 31 de octubre ppdo. 

2o Distribución de utilidades y aumen- 
to del dividendo fijo de las acciones pre- 
feridas. 

3o Fijación del número de directores 
titulares y suplentes y elección de las 
personas que han de completar dichos nú- 
meros, y de un síndico y un síndico só- 
plente. 

4o Designación de dos accionistas pre» 
sentes para aprobar y firmar el acta ds 
la asamblea. 

Nota: — Se recuerda a los señores ac- 
cionistas el cumplimiento del artículo 20' 
del estatuto social. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1950, 
Año del Libertador Gral. San Martín. . — . 
El Directorio. 

$ 195.— e.27|ll-No 1.352-v.l5|12|50 



MALTERIA Y CERVECERÍA 

"BELLA VISTA" 

Sociedad Anónima (En Liquidación) 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para 
el día jueves 21 de diciembre de 1950 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín", a las 11 horas, en el local social 
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 933 (2? 
piso), para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración -del informe de la 
comisión liquidadora sobre su actuación 
hasta el día de la fecha. 

2» Designación de nueva comisión li- 
quidrdora y síndicos. Remuneraciones. 

3» Fijación de la retribución de la co j 
misión liquidadora y síndicos salientes. 

4' Determinación de las funciones de 
la nueva comisión liquidadora. 

5» Resolver sobre cualquier asunto re- 
lacionado con la liquidación do la so- 
ciedad. 

6' Designación de dos señores accionis- 
tas para firmar el acta. 

De conformidad con el art. 23 de los 
estatutos, los señores accionistas debe- 
rán depositar en nuestra"* oficinas sus ac- 
ciones o certificados de depósito en Ban» 
voí de esta Capital, hasta tres días antes 
de la fecha fijada para la asamblea. — - 
Buenos Aires, 22 do noviembre de 1950, 
'^Afio del Libertador Genera! San Mar- 
tín". — La Comisión Liquidadora. 

$ 195.— e.27 , ll-N'- > 1.370-v 1512150 



"N" 

NATIONAL P^PER TYPT3 Co. DE LA 
ARGENTINA, S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a. 
Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá Jugar el día 22 de diciembre del 
Año del Libertador General San Martín 
1950, a las 10 horas en su local social, ca- 
li? Paseo Colón N* 492, para tratar la 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

I'-' Reforma de los artículos 4, 6, 10, 
11, 13, 20 y 21 de los estatutos. 

2? Designación de (¡os accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Nota: De "acuerdo con el artículo 24 
de los estatutos, los señores accionistas 
deberán depositar en la caja de la so- 
ciedad sus acciones, con tres días de an- 
ticipación por lo menos al fijado para 
la asamblea y recibirán un certificado 
de depósito que les sirva de boleto de en- 
trada. Podrán igualmente efectuar el de- 
pósito de sus acciones por medio de cer- 
tificados de depósitos expedidos a nom- 
bre de los accionistas por Bancos de 
plaza. — El Directorio. 

$ 135.— e.27|ll-No 1.406-v.l5|12[50 

NIDERA ARGENTINA 

S. A, de Exportación de Cereales 

Financiera y Comercial 

No 2.586 o\ 

CONVOCATORIA "N 

Convócase a los señores accionistas íi 
Asamblea Ordinaria para el 21 de Di- 
ciembre del Año del Libertador General 



BOLETÍN Ol-VCIAl. — Lam-s 27 de no vi, mbro '.!■' 1950 — A fío del Libe., dador ..General >Vn Mnitiu 



San-Martín 1950, o las 11.30 horas, .en 
Corrientes 222,. para tratar: 

ORDEN .DEL DÍA: 

1? Considerar documentos preseriplps 
Art. 317, ine. 1, Código Comercio, al .31 
de Septiembre do 1950; 

2c Distribuir utilidades; 

3'.i- Elegir directores y síndicos; 

4<? Designar dos accionistas firma ae 
lo. — El Directorio. 

$ 16f¡. — c.27jll-N.9 1.2t>t-v.í5: 1.2 ;50 

NATIONAL PAPER TYPE CO. 
DE LA ARGENTINA, S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaiin qoe ten- 
drá lugar en su sede social, calle Paseo 
Colón V' 492, el día 22 do diciembre del 
Año del Libertador General San AlaiCíii, 
1950, a las 10 y 30 horas, para tratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1" Consideración de la memoria. batan- 
eo general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario e informe del .síndico, 
correspondientes al duodécimo ejercicio 
terminado el 31 de agosto de 1950. 

2'-' Destino de las utilidades. 

3'.' Elección de los directores, 

4.'-' Elección de un síndico titular y 
síndVo suplente. 

5 .ioesignaeióu de dos accionistas para 
firmar el. acta de ¡a asamblea. 

Nota: De acuerdo con el artículo 24 
de los estatutos, los señores ■ accionistas 
deberán depositar en la caja de la so- 
ciedad sos acciones, con tres días de an- 
ticipación por ¡o menos ai fijado pera la 
asamblea y recibirán un certificado de 
depósito que les sirva de boleto de en- 
trada. Podrán igualmente ef'ecMiar el 
depósito de sus acciones por medio de 
certificados de depósitos expedidos a 
nombre de los accionistas por Bancos de 
¡plaza. — Kl 'D'rectorío. 

í litó.— - e.27;il-N'M.M>7-c.ló 12Ó0 í 



■misma, en el domicilio de la sociedad., 
Buenos Aires, 20 de noviembre del 
Año del Libertador General San Martín, 
1950. — Kl Directorio. 

S3 180 e.27;ll-N> T . 3-tS- v.ló! L2J-30 



SOC. ANÓN. "LA VLL.LSGUENSE" 

Productos de Lechería y Granja 

«<• 2698 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 21 de los 
es-tantos se cita a los seño-res- accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria epoe ten- 
drá lugar el jueves 21 ele diciembre de 
1950, a las 10 y 30 horas en su local 
social, calle San José 1707, para tai tai: el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1'.' -Memoria,, inventario, balance gene- 
ral, cuenta de ganancias y pérdidas y 
dictamen del síndico correspondientes ai 
20') ejercicio terminado el 30 de septiem- 
bre de 1950. 

2o Elección de directores. 

3« Elección de síndico y síndico suplen- 
te. 

4? Honorarios de directores y sindicó. 

5e Designación de otos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Art. 25. — .Los. accionistas deberán de- 
positar en la ceja de la sociedad sus 
acciones con tres días de anticipación al 
fijado para la asamblea y recibirán un 
certificado de depósito y un boleto de 
entrada en el cual se especificará el nú- 
mero de votos que- le corresponde. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 19 >0, 
Año del .Libertador General San Martín. 
-_ El Directorio. 

.* 210.— e.27' ll-Ne ]. . 325-v.lo: 1.2 50 



determinado por el artículo N» 2+ de los 
estatutos sobre depósito de acciones. — - 
La comisión liquidadora. 

ilota: La comisión liquidadora, ruega 
a los tenedores de títulos beneficiarios: 
concurran a la asamblea convocada para 
tomar conocimiento de las gestiones reali- 
zadas y de lo que se apruebe en la misma, 

$ 195. _ e.2.7ill-N* 1.365-l,-l-31-v.18;i2i50 



SANTA. RAMONA 
S. A. Ganadera, Comercial, Industmal, 

Inmobiliaria y Financiera 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 1S efe diciembre de 1950.. 
a las 1S y 30 horas, en el domicilio de j 
la sociedad, calle 25 de Mayo N» 2-1-1, 
para tratar el siguiente: 

- ORDEN DDL D(A: 
].'> Consideración ele. la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del sindico,, 
por el ejercicio cerrado al 31 de- acostó 
de 1950. ' ° 

2? Distribución ele utilidades. 
3- Elección, de Directorio y síndicos. 
4 ? Designar dos accionistas pani. fir- 
mar el acta. 

Muchos Aires, noviembre 22 del "Año 
del Libertador Gra.l, San Alartin '■', IpóO. 
.Se recuerda a los señores .accionistas la 
obligación que los impone al Art. 10, res- 
pecto al depósito de acciones. 

* Km.-- e.27:ll-N''1.452-v.l5 12'50 



"R" 

EOLF 

Sociedad Anónima Comercial e Indusfrial 

Avda. de Mayo N'? SOI — Buenos Aires 

Número de Registro 3.438 

CONVOCATORIA 

Por resolución del Directorio y de 
acuerdo con lo (pie do pone el articulo 22'.' 
tic los estatutos sociales, se convoca a 
ios señores accionistas a la Asamblea 
Genera! Ordinaria que tendrá lugar el día 
2' de diciembre de 19:50, a las 17 y 30, en 
el local de la sociedad. Avenida 'de Ma- 
yo 301, 

ORDEN" DEL DÍA: 

1- Reciura y consideración ríe la me- 
moria, inventario, balance ;tii'-isl v 
cuenta de pérdidas y ganancias, corres- 
pondientes al ID ejercicio cerrado el 31 
de agosto de 1950. 

2'' Lectura del dictamen del síndb-o. 

3'.' Distribución de utilidades. 

de" Elección de tres directores titulares 
y rres suplentes, v- de síndicos, titular v 
suplente. " . 

•y' Desigmoaón tle dos accionistas para 
firmar' el acia de la asamblea. — El Di- 
rectorio, 

Bota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas el artículo 2(>'-' cíe ios estatutos. 

$ 180.— e.2711-X? 1.3ó7-v.!5n2150 



SALINA LAS BARRANCAS. 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial 
j RiTrada-ria 1329, 9'.' piso - Buenos Aires 
I N'.' de Registro 4.692 

| ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 15 de los estatutos soriales, 
se convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
jueves 2.1 de diciembre, Año del Liber- 
tador General San "Martin, 1950, a las 
10 lloras, ea el local social, calle Eiva- 
ilavia 1S29. ',)'' piso, con el objeto de tra- 
tar el siguiente. 

ORDEN DEL DCA: 

I' Lectura, aprobación de la memoria, 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, inventario e informe del sín- 
dico, correspondientes al sexto ejerci- 
cio, cerrado el 30 de septiembre- de 1950. 

2'-' Distribución de utilidades, 

3'-' Compra de campo. 

D' Donación de terreno para escocia. 

5' Elección de presidente, cuatro direc- 
tores titulares v dos suplentes. 

el: Elección ,le sindico?, titular v su- 
plente. 



"W" 

W". T. HUNTER & Cía. S. A. 
Industrial y Comercial 
CONVOCATORIA 
De conformidad con el artículo NT' 2Í1 
de los estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la. Asamblea Gene- 
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 20 
de diciembre de 1950 a las 11 horas,, en 
el focal de la calle Sarmiento 7130, en esta 
Capital, para tratar la siguiente: 
ORDEN" DEL .DÍA: 
1" Consideración de la memoria, ba- 



. 3? Rarificar lo resuelto por el Diree*' 
torio según actas Na 2 y 24. 

■1? Elección de siete directores titulares 
y cuatro suplentes por un año. 

5o Elección de síndico y síndico su* 
píente y fijar su ren.'uueraeión. 

G'i Designación de dos^aecionistas [.ara 
aprobar v firmar el acta- de esta asam- 
blea. 

Para tener representación en la asam- 
blea, los señores accionistas deberán de- 
positar sus acciones en el escritorio da 
la sociedad, Sarmiento N? 767, con tres, 
días de anticipación. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 
1950. Año del Libertador General Pan 
Martín. — Vicepresidente en ejercicio 
de Ja Presidencia. 

$ 310.— e.27'U-N5 1. 331 v.15: 12-50- 



"Z" ■ 

ZINGONI ¥ COMPAÑÍA LIMITADA 
Corporación- Ganadera y Comercial ¡ ' 
Saciedad Anónima * 

(ID Beg. 1.915) 
VIGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a' 
lo Asamblea Genera) Ordinaria piara el 
día 22 de diciembre de 1950, a Jas 15 
horas, en el local, de la sociedad, Perú S4, 
pa ra tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
V' Consideración de Ja. memoria, infor- 
me del síndico, balance general, cuenta 
de- ganancias y pérdidas e inventario, 
correspondientes al ejercicio 1949-50. 

2? Elección de tres directores titulares 
y un suplente, y síndico titular v su- 
plente. 

3' Designación di; dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — Buenos Aires, 22 de no- 
viembre de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín. — El Directorio. 

Notar De acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 20 del estatuto, para tomar* 
parte en la asamblea, los señores accio- 
nistas deberán depositar sus acciones en 



lance general, cuenta de ganancias y per 

di-las, inventario e informe del síndico I ta sede central de la sociedad, por lo 

correspondientes al segundo ejercicio ven,- ¡ menos tres días antes del fijado paca la 



ido el 3.1 de agosto cíe 1950. 

Distribución de utilidades. 



reunión:, 

$ 1S0. 



27,1 t-N' 1.35S-v.l5!12'5f> 



••¿ta* 



:en¡ 






S. A. ARROCERA MAZARUCA 
Agrícola, Ganadera e Industrial 

CO.VVOCATOI1IA 
Se convoca a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 22 de diciembre próxi- 
mo a las 11 (once) horas, en el local so- 
cial. Avenida. Corrientes No 509, piso 10?, 
para tratar la siguiente: 



ORDEN DEL DÍA: 

le Consideración de la memoria, balan- 
ce general, enenla de ganancias y pérdi- 
das, e informe del síndico, correspondien- 
tes al ejercicio terminado el 31 de julio 
1950. 

2í> Elección de síndico y síndico su- 
ple-lie. 

3? Remuneración del directorio v sín- 
dico. . 

4? Distribución de utilidades. 

5? Designación de d:os accionisías para 
que en representación de la asamblea 
aprueben y firmen, el acia respectiva. 

Dará asistir a ia asamblea, los accio- 
nistas deberán depositar sus acciones o 
el recibo de depósito banca rio, eon tres 
días de anticipación al fijado para ia 
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"A" 

ASOCIACIÓN 
PROTECCIÓN MUTUA 
"LA SUPEEIORA" 

CONVOCATORIA 

rdo a lo dispuesto en lo 

14 y 1.5 del estatuto s 

i directiva se complace, en 



María Rosa Leziea de Piro-vano, Presi- 
denta. — Delia Lavarelio, Secretaria. 

$ 18.— e.2-l-;ll-Xc 1.218-V.2S 1 1-50 
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$ 225.— e.27d,DX? 1.571-V.1512 

SOCIEDAD ATJXTLIAK FABRIL 
AGRÍCOLA Y COMERCIAL - 
Sociedad Anónima. 
(En Inmolación! 



.U Ordinari: 
irá ei día 30 de no\ 
is 19 botas en el loe 
ov Cruz N» 2200, de 
jñsiderar ei siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
P Lectura v consideración 



str 



a: Asam- 
e se reali- 
de 1950, a 
, calle Go- 
■ pdal para 



11 



ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA ; 

Y DE SOCORROS MUTUOS | 

"TEUTONIA" 

Por resolución del consejo de adminis- 
tración en su reunión de fecha 2 de no- 
viembre, Año del Libertador General José 
de San Martín, 1950, se cita a ios señores 
asociados a la Asamblea General Extra- 
ordinaria el día 29 de noviembre de 1950, 
a las 20.1-5 horas, ea el local sociau Can- 
gallo .V 1242. 

ORDEN DEL DÍA: 

1» .Modificación de los estatutos Soeía- 
para adaptar el ejercicio financiero 



bala 



de 



il Ni 



V de 



1949 
!'' Ele 



i! 31 
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ASOCIACIÓN "HIJAS DP, MARÍA 

DE LA SANTA TJIIIOH" DE LOS 

SAGRADOS CORAZONES ' * 

ASAMBLEA GENERAL ORDÍNAÜ1A 

CONVOCATORIA 

ucrdo con el Art. 13 de los esta- 



A GUARA &AN- ADERA E 
INDUSTRIAL S, A, 

ASAMBLEA GENE RAÍ, 

ENTRAORDINARÍA 

CONVOCATORIA 



de la 



i di ce 



G 



al Or 
el loe 



de 



de 



2 1 íicti 



prra tt 
V Le 



bi 



ORDEN 
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ORDEN DEL DÍA: 
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del 
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UOLKTÍIn ■■ OFICIAL -Lunes 27 de nos iembre de-IOoO - Año del Libertador Ceneral ¡n- r. .Martín 



l 2' Considerar la designación hecha en 
Ja Asamblea vi :;i-riii Ordimirin de! 31 iJo 
Octiií-r,. de li»l¡i, por un nucu) períj.jo. 
del direclor sn'i-.-nte, "Ingeniero don Ar- 
Juro Lh'.aüo) ;■ tu :u-l iiacii'ni posterior; 
: 3' Considerar la designación de la mis- 
ma asamblea por otro periodo del síndico 
titular. Dr. urbano de Iriondo (Hijo) y 
sindico suplente, don José Paiermo y la 
actuación posterior de bs mismos; y 

4* Designar dos accionistas para que 
firmen el acta de la asamblea. • — El 
Directorio. 

Nota: Para asistir a la asamblea, los 
accionistas deberán dar cumplimiento al 
artículo 7" de ios estatutos. 
, .« 143.-- e.16;U-N'730-v.30jll:50. 



A Y A P O 

Sociedad Anón'ma Inmobiliaria, 
Financiera y de Construcciones 

CONVOCATORIA 
'' Be acuerdo con lo resuelto por el Di- 
rectorio, se convoca a loa señores accio- 
nistas a la Asamblea General Extraordi- 
naria, del dia' 15 de diciembre de 1950, 
a las 11 horas, en la sede de la sociedad, 
¡calle La va lie N' 1.171, 6' piso, para tratar 
fel sigu'ente 

ORDEN DEL DI A: 
I' Consideración de las reformas de los 
¡estatutos; 

2' Elección de 1 director titular; 
3» Designación de 2 accionistas pata 
firmar el acta de la asamblea..-— El Di- 
rectorio. 

"Nota: Se recuerda el artículo 0' de los 
¡estatutos. 

S 135.-- ■e.22;ll-N''.1.1.16-v.l2;12;50 

AGUABA GANADERA E 
INDUSTRIAL S. A. 

SEGUNDA CONYOCATOtÜA 

Se convoca a los señores accionistas 
'eonf orine el artículo 0' de ios estatutos, 
8 la Asamblea General Ordinaria, que 
80 realizará en su local, calle Cangallo 
adinero 444, 5' piso, el (lía 30 de No- 
viembre de 1950, Año del Libertador 
General San Martin, a las 16 y 30 hora?, 
pora tratar los siguiente?, 

Olí DEN DEL DÍA: 

1' Lectura, consideración y aprobación 
•de la memoria del Directorio, balance 
genciai, cuenta de ganancias y pérdidas, 
distribución de utilidades, inventario ge- 
neral e informe del síndico, correspon- 
dientes al 7' ejercicio cerrado el 30 le 
junio de 1950. 

! 2' Elección de un director en reemplazo 
'del que termina su mandato. 

3' EU-ecón de síndico titular y sindi- 
80 suplente. 

: 4'' Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de la asamblea. — 
351 Directorio. 

Nota: Para asistir a la asamblea, los 
accionistas deberán dar cumplimiento al 
artículo 7' de los estatuios. 

'$ 120. e.l6jll-N''729-v.29:ri;o0. 



"ARAUCO" 

Sociedad Anónima Comercial, Industrial, 

Financiera e Inmobiliaria 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

. Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para e! día 
30 de noviembre del Año del Libertador 
(General San Martín ele 1950, a las 1? 
horas, en el local de la sociedad, Avenida 
^Presidente Soque Sáenz Peña 1100, pora 
tratar ni siguiente 

; Oi.tDtiN DEL DÍA: 

lo Lectura y consideración de la me- 
moria, inventar*.) y balance general, cuen- 
ta de pérdidas y ganancias, informo del 
síndico y distribución de utilidades co- 
rrespondientes al 79 ejercicio comercial 
.terminado el 3.1 de julio de 1950. 

2o Elección de directores titulares y 
8i3pleni.es, síndico titular y síndico su- 
plente, todos por un año. 

3'? Designación de dos accionistas para 
¿firmar el acta. — El Directorio. 

$ 135.— e.l0|ll.-N« 270.-,v-30¡n]50 



A I B C O M 

Sociedad Anónima Aeronáutica 

Comercial, Industrial y Financiera 

CONVOCATORIA 



..oavoeasc 



los 



señores accioms 



í!n Asamblea General Ordinaria que ten- 
jfirá lugar en el local social, Av. '.loque 
'Báenz Peña 730, el 30 de noviembre 
■'ñu 1950, a las 15 lloras, para tratar la 
Siguiente: 

| ORDEN DEL DIA: 

j' 1? Consideración de la memoria, rnvesi- 
;íario, -balance general, cuenta de ¡ranan- 
;fías y pérdidas e informo del síndico co- 



rrespondiente n- ejercicio vencido al 30 
■le junio de 1'JoO. 

2*> üvmuncí ación de direetO'-eR r ;iu 
■I ico. 

.'i? Elección do .-índico titular y su 
píente, 

4? Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta, 

Art. 39? de los estatutos: "Para con 
currir a las asambleas, ios acei mistas 
deberán deposita' en la sociedad sus ac- 
ciones o un certificado bancano o de 
un instituto financiero, que acredite su 
depósito hasta dos días antes del fijado 
para su realización". 

$ 130.— e.9U-N' 1Ss-v.27|11¡óO 



ADMINISTRACIÓN ARGENTINA 
DE EDIFICACIÓN 

Sociedad Anónima Financiera, 
Comercial e Inmobiliaria 

SEGUNDA CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Por 10 días: Se convoca por segunda 
vez a los señores accionistas de la socie- 
dad a Asamblea General Ordinaria, para 
el día 30 de noviembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 10 
y 30 boras, en la sede centra! de la so- 
ciedad. Avenida Diagonal Julio Argenti- 
no Roca N» 710, 5» piso, Capital Federal, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

!•; Eeetnra y consideración de la memo- 
ria, balance general, cuenta de ganancias 
y pérdidas, distribución de utilidades e 
informe del sindico, correspondiente al 
segundo ejercicio de la sociedad cerrado 
el 3Ü de junio de 1950, Año dei Liborta- 
dor General San Martín. 

2' Elección de tres directores titulares 
y un director suplente por el término de 
do s años. 

3' Elección de nu síndico titular y un 
síndico suplente por el término de un año. 

4' Remuneración del síndico. 

5' Designación de dos accionistas para 
firmar el "acta. — Buenos Aires, Noviem- 
bre 2 de 1950, — Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — Marcelo A. Arrieta, 
presidente. — José Dodero. vicepresidente. 
$ 130.— e.l4|ll-N' 492-v.27[ll¡50 

ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE CULTURA INGLESA 

De nuestra consideración: 

De acuerdo con lo establecido por el 
artículo N' 16 de los estatutos de esta 
asociación, por la presente ponemos en 
conocimiento de Vd. que el día 30 de no- 
viembre próximo venidero, Año del Li- 
oertador General San Martín, a las 15 
horas, se celebrará la vigésima tercera 
Asamblea Ordinaria, en el local de la 
Asociación, calle Charcas 550, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1' Lectura y consideración de la me- 
moria y balance general correspondiente 
al 23' ejercicio vencido el día 30 de sep- 
tiembre de 1950. 

2' Nombramiento del consejo directivo. 

3'* Designación de dos asociados para 
que firmen conjuntamente con el señor 
presidente el acta de la presente asam- 
blea. 

La memoria y el balance general para 
el año financiero que venció el día 30 
de setiembre ppdo. se está imprimiendo 
y una vez terminada le será enviada una 
copia, antes de la fecha de la asamblea 
general. 

Saludamos a Vd. con nuestra mayor 
consideración, Ss. Sis. Ss.: Ricardo M. 
Aldao, presidente. — Osear Marino, se- 
cretario honorario. 

$ 39.— e.23:ll-N»1.131-v.27ilI!50* 
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BUENOS AIRES DENTAL 

Sociedad Anónima Comercial e Industrial 

Ni 4.736 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
estatutos, convócase a los señores ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
para el día 12 de diciembre del AñJ 
del Libertador General San Martín, 1950, 
a las quince hora?, en Avenida Roque 
Sáenz Peña 517, para tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA; 

1' Considerar la memoria, balance ge- 
nera!, cuenta de ganancias y pérdidas, 
inventario e informe del síndico, corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 31 
de agosta de 1950. 

2» Elegir directores titulares y suplen- 
tes. 

3' Elegir síndico titular y suplente. 

4' Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a !o s señores accio- 
nistas que, de conformidad con las dis- 



posiciones estatutarias, deberán deposi- 
tar en ln c.ij.-i so. -i:;! -i,-- acciones o un 
certificado de si; dopo.-itn bnm-ario, pol- 
lo nieu is con tres oías k- an '■':■■ ipnriéu . 
í 180. -- e.l7:l ¡-.V' *."..< v. 7 12.50 



BTJNGB V BORN LDA. 
Sociedad Anónima Comercial, Financiera, 
e. Industrial 
Nv 1559 
Por resolución del Directorio, se cita 
a los señores accionistas a la Asamblea 
General Extraordinaria, que tendrá lu- 
gar el dia 1? de Diciembre, Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950, a las 
11 horas, en el local social, calle 25 de 
Mayo 501, (2? piso), para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 
lo Elección de un quinto director en 
consonancia coa el artículo 11' de los 
estatutos. 

2' Designación de- dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar e! acta. — El Direc- 
torio. 

$ 105.— e.7]ll-No 29.893-V.27I11J50 



BROUSSON, SOC. ANÓN. 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y 
Comercial 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará en el local social, calle Es- 
tomba 2S02|98, Capital Federa), el día 9 
de Diciembre de 1950, Año del Liberta- 
dor General San Martín, a las 10 horas, 
para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1<> Aumento de capital mediante capi- 
talización de reservas y aportes en efec- 
tivo. 

2? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de !a asamblea. 

Nota: Se recuerda a los Sres. accionis- 
tas el artículo 14 de los estatutos. - — 
Julio Eduardo Brousson, presidente; Es- 
teban Arcapalo, 1er. director. 

$ 120.— e.l3[ll.-N» 269.-v.lv|i2[50. 



"A E D E S" 

Sociedad Anónima Inmobiliaria 
y Financiera. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
¡a octava Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar en el local social, Ri- 
vadavia 409, piso 3'3, Capital, el día 29 
de Noviembre de 1950, a las 11 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

2q Consideración y aprobación de la 
memoria, inventario general, balance ge- 
nera! y cuenta de ganancias y pérdidas 
correspondientes al ejercicio terminado 
c! 30 de junio de 1950 y el informe del 
síndico. 

'¿<> Ratificación de la actuación y con- 
sideración de las operaciones, realizadas 
v en trámite, dispuestas por el Direc- 
torio. 

i<> Elección de tres directores titulares 
y de tres suplentes, por un año. 

5? Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

$ 90.— e.U'll.-N? 292,-v.27|ll|50. 
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CERVECERÍA PALERMO S. A. 

(En liquidación) 

CONVOCATORIA 

Se convoca a asamblea general de ac- 
cionistas para el día 22 de diciembre del 
corriente año, a las 11 horas, en el local 
social, calle Santa Fe N' 3253, a fin de 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración del informe de la co- 
misión liquidadora sobre ,su actuación 
hasta el día de la fecha. 

2 Designación de nueva comisión li- 
quidadora y síndicos. Remuneraciones. 

3' Fijación de la retribución de la co- 
misión liquidadora y síndicos salientes. 

4» Determinación de las funciones de 
la nueva comisión liquidadora. 

5* Resolver sobre cualquier asunto re- 
lacionado con la liquidación de ia so- 
ciedad. 

0- Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 20. de los estatutos, los señores 
accionistas deberán depositar, por lo me- 
nos con tres días de anticipación al fi- 
jado para la asamblea, en las oficinas de 
la sociedad, calle Santa Ee N' 3253, sus 
acciones o la constancia de haberlo hecho 
en una institución banearia del país o 
del extranjero y recibirán un certificado 



ilc! depósito, que le- servirá de boleto 
de cu: rada. 

Di-.-uos Aires, noviembre 2.1 de 1950, 
Año del Liberta -tur (Jeuoral San Martín.. 
— - La ■•;imis;!'i;i liquidadora. 

iji 23S.-_ e.24|ll-N' 1.241-v.lS¡12j5T> 



COMPAÑÍA ARGENTINA FRUTERA 

Y CONSIGNATARIO 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas ai 
la Asamblea General Extraordinaria, que 
se celebrará el día 18 de diciembre de 
1950, Año del Libertador General Sao. 
Martín, a las doce horas en el domicilio 
de la sociedad calle Agüero N» 352, con 
el objeto de considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1' Disolución anticioarla de la socie- 
dad (Art. 370-, Inc. 4í>, dei Código de 
Comercio). 

2? Designación de dos accionistas para- 
firmar el acta de. la asamblea. 

Se previene a los señores accionistas 
que de acuerdo con el artículo 28' de los 
estatutos sociales para tomar parte en 
la asamblea, deberán depositar sus ac- 
ciones en la caja de la sociedad, por lo 
menos tres días antes del designado para, 
la asamblea. — El Directorio. 

$ 135. — e.24|ll-Nc 1.219-v.l4;12¡50 

CÁMARA ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE LOS OLEAGINOSOS 

CONVOCATORIA 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1930, 
Año del Libertador General San Martí» 
Señor asociados: 

De acuerdo con lo dispuesto en los ar- 
tículos vigésimo sexto (2(5'), trigésimo 
(30') y concordantes de los estatutos en 
vigencia, se convoca a los señores aso- 
ciados a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugar el veintiuno (21) de 
diciembre del Año del Libertador Gene- 
ral San Martín, 1950, a las diecisiete y 
treinta (17 y 30) horas, en el local social,' 
Avila. Píe." Roque Sáenz Peña 615, 2? 
subsuelo, con el objeto de considerar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración de la primer memoria 
de la cámara y del balance general e in- 
ventario al 30 de septiembre 1950. 

2' Elección de presidente, vicepresi- 
dente 1', vicepresidente 2', secretario 
honorario, prosecretario honorario, teso- 
rero honorario, protesorero honorario, cna.» 
tro vocales titulares, dos vocales suplen- 
tes y los tres miembros de la comisión 
revisora de cuentas, por los términos es- 
tablecidos en los artículos décimo terce- 
ro (13') y trigésimo octavo (38') de los' 
estatutos. 

3' Fijación de la cuota que deberán 
abonar los socios, como tales, de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo sexto (6')„ 

4' Designación de dos asociados para 
firmar el acta de la asamblea. 

Se recuerda a los señores asociados, ai 
ios efectos de la elección, de la repre- 
sentación por apoderado en ¡as asambleas 
y del derecho a concurrir a las mismas, 
lo dispuesto por los artículos séptimo 
(7'), décimo quinto (15') y vigésimo sex- 
to (20') de los estatutos. 

Agradeciendo puntual asistencia, sa- 
ludan a Vd. muy atte. — Samuel Aver- 
buj, Presidente. — Ernesto Lavaren, Se- 
cretario. 

$ 51. — e.24[ll-N' 1.231-v.2S:iJ¡50 

COPPA Y CHSGO 
Sociedad Anónima 
Número de Registro 3.5G1 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
(Primera Convocatoria'! 
Convócase a los señores accionistas g: 
ia samblea General Ordinaria que so 
efectuará el día 19 de diciembre del ete, ' 
año, a las 8 horas, en el local social, Rí«» 
vadavia 2740, para tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1' Consi iteración de la memoria, bal ari« 
ce genera!, demostración de ganancias y 
pérdidas, remuneración a los directores y 
al sindica, proyecto de distribución de 
utilidades e informe del síndico, correa-» 
pon líente al ejercicio económico cerrado' 
el 30 de septiembre de 1950, todo dé 
conformidad a lo que al respecto, dis- 
ponen, los estatutos. 

2« Elección, de acuerdo al Art. 7, da 
los estatutos por cesación del mandato- 
de los actuales, de cuatro directores ti- 
tulares y de tres directores suplentes, uB 
síndico titular y un síndico suplente. 

3'' Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea en re^ 
presentación áe todos los presentes. 
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Se r.e::!erdn íl .' ¡s .-vñ-i.V? Recbltlisl'.'!'' 
41:1" p:ir¡; asi.-iir ;t la a-emillon, . tt-l)c::'i n 
depositar -us nc.-bi.-n-s en l.'t caja .le e--í r< 
sociedad, por i o menos i re* lias an1e-> 
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Aires, 20 do noviembre de U'ÓO, Año del 
Libertad..; ''<•■'.■ .-ral ^an Ai :: r-= ■ jí . ••- Li 

.Directorio. 

* 225. — e.2-ljl.l-N'-' 1.203-v.LJ;12;5O 

COMPAÑÍA argentina frutera 

Y COK SIGNATARIA 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señorea accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día LS de diciembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín, 
a las 11,.'!'0 boras, en el domicilio de la 
sociedad, calle Agüero N« 352, con el ob- 
jeto de considerar el siguiente, 
ORDEN DEL' DÍA: 

I? Lectura y consideración de la me- 
moria del Directorio, inventario, balance 
general, cuenta de ganancias y pérdidas 
c informo del síndico, correspondientes 
al ejercicio terminado el ;)0 de junio 
de 1950. 

2" Elección de un director titular por 
un año. 

3' Elección de síndico titular y suplen- 
te por un año. 

■í' ! Designación de dos accionistas pa- 
ja firmar el acta de la asamblea. 

Se previene a los señores accionistas 
que de acuerdo al art. 2S« de los estatu- 
tos sociales para tomar parte en la asam- 
blea, deberán depositar sus acciones en 
la caja de la sociedad, por lo monos tres 
días antes del designado para la asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 150.- e.24lll-Nv 1.220-v. M :12i50 



GASA HUTTON S. A. 
Comercial e Industrial 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Se coavoca a los señores accionistas 
a. la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el lía 20 de Diciembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a Jas 35 h:>ras, en el local social 
de I a Sociedad, calle Bolívar 1.19:25, Ca- 
pital, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1" Consideración y aprobación de la 
memoria, inventario, balance general, 
cuenta de ganancias y pérdidas y dicta- 
men del siálico, correspondientes a los 
5 meses vencidos el 31 de agosta de 1950. 

2' Distribución de Las utilidades. 

3' Determinación del número de direc- 
tores titulares de que se compondrá el 
Directorio, y elección de los misinos. 

4'-' Kleeeii'm le dos directores suplentes. 

5? Eleeeió n del síndico titular y sindico 
suplente. 

6' Nombramiento de dos accionistas 
para que firmen el acta de ! a asamblea. 
' — El Directorio. 

$ :1S5.— e,21:l l-N'-' 1.28I-v.l-i:i2'50. 



CERVECERÍA BUENOS AIRES S. A. 

(011 liquidación) 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General que se realizará el 
día 3S de Diciembre de 1950 "Año del 
Libertador General San Martín", a las 
15 horas, en el local de la socielad, calle 
Juan Francisco Seguí N 9 3636, para tra- 
tar el siguiente, 

ORDCN DEL DTA: 

l Consideración de la actuación de la 
Comisión Liquidadora hasta el día de la 
fecha. 

2? Ratificación de ios actuales liquida- 
dores y síndicos, o designación le nuevos 
liquidadores y síndicos; fijación de las 
remuneraciones de los misinos. 

3' Determinación de las funciones ríe 
la Comisión Liquidadora. 

4' Resolver sobro cualquier otro asun- 
to referente a la liquidación. 

5" Designación le dos sentires accionis- 
tas para firmar el acta ele la asamblea. 

A los efectos de su asistencia n la 
asamblea, se recuerda ti los señores accio- 
nistas, que de acuerdo con !o que pres- 
cribe e! art. 23 de ios estatutos, deberán 
depositar en la caja de la saciedad, sus 
acciones con tres días de anticipación al 
fíjalo para la realización de la asamblea. 

Buenos Alias 20 de Noviembre de 1050. 

— "Año del Libertador General San 

Martín''. — La Comisión Liquidadora. 

$ ¡95.— e.2t'i!-N , '1.27P-vJd:i2í.50. 



CENTRO 
DESPACHANTES DE ADUANA 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
A los señores consocios: 

Do conformidad con lo preceptuado por 



!-•? us'afu'os soc'aies, en sus «rüculos 10' 
y l.i", y V y !)'■' del reglamento, quedan 
..-.invocados los señores consocios a la 
.".saniblea General Ordinaria que tendrá 
Ligar el día 19 de diciembre próximo a 
las J ^ horas, en el local social, calle Mo- 
rolo N" 5s|, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DLL DIA: 

l' ; Lectura y aprobación le la memo- 
ria y balance general del Centro, corres- 
pond-entc al ejercicio iL de diciembre de 
1949 a 30 de noviembre de 1950. 

2" Elección de cinco miembros titulares 
u la comisión directiva en reemplazo de 
ios señores Alberto G. Maquieira, Ven- 
tura Casas, Horacio P. Murecillo, Al- 
berto V. Ondea y Horacio AL Sánchez, 
por expiración de su mandato; 'más seis 
'suplentes, conforme a lo determinado por 
el Art. 14 de los estatutos. 

3- Aprobación por la asamblea de la 
designación de los siguientes socios ac- 
tivos vitalicios, señores A. Andrés Ardis- 
sone, Raúl Amadeo, Juan A. Bava, Ra- 
fael Bolascll, Genaro Castagna, Ricardo 
Cermesoni, Antonio D 'Angelo, Adolfo de 
Mari, Vicente Evoli, Evaristo C. López, 
Francisco Piola, Carlos Pozo, Romeo Re- 
petto, Miguel Riviello, Elias N. Bocea, 
Garlos Richther, Mauricio Sehocbel, To- 
más .1. Seaglia, Francisco Staffa, Alberto 
•I. Sonmaruga, Marcelo M. San Juan, Sa- 
muel Talla ferro y Aligue) Vila. 

4» Nombramiento de tres miembros para 
firmar el acta de la asamblea (Art. 11 
del reglamento). 

Saludamos a Vi. muy atentamente.' — 
Alberto G. Maquieira, presidente. ■— - Al- 
berto V. Gadea, secretario. 

$ 255.-- e.22;ll-N' 1.121-v. 12,1.2,50 

CABILDO 

Sociedad Anónima, Comoivial 

e industrial 

Biach y Palus 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el 
rifa 1.1 de diciembre de .1.950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 
10 horas, en el local social, calle Re- 
conquista 3 3 6, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

le Consideración de los documentos 
que prescribe el artículo 347, inciso, le 
del Código de Comercio. 

29 Distribución de utilidades. 

3 Elección de síndico titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta. 

Se recuerda a los señores accionis- 
tas, que de acuerdo con el artículo 1/5 
de los estatutos, deberán depositar sus 
acciones o certificados de depósitos de 
las mismas, en la caja de la sociedad 
con tres días de anticipación, como 
mínimo. — El Directorio. 

$ 150. — e.l7:li-N T< ? 832-v.7¡12|50 

CANTERAS CERRO NEGRO S. A. 

Comercial, Industrial y Financ.era 

SEGUNDA CONVOCATORI A 

Convócase a los señores accionista? a 

la Asamblea General Ordinaria, que se 

celebrará el día .12 de Diciembre leí 

corriente año, a las 10 he-ras, en sus 

oficinas, cabo México Ni 025. 5° pi«o, 

liara tratar el siguiente. 

Ol.íDKN DEL DÍA: 
;3 1'' Consideración de ia memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del símico co- 
rrespondientes al ejercicio terminado el 
30 de Junio del corriente año. 

"f Elección d e los cuatro directores 
que cesan en su mandato y síndico ti- 
tular y suplente. 

3? Nombrar dos accionistas para que 
firmen el acta de la asamblea. 

Nota: De acuerdo con las disposiciones 
del estatuto, los señores accionistas de- 
berán depositar sus acciones en las ofi- 
cinas de la sociedad hasta tres días antes 
de i-a reunión. — Buenos Aires ; 3b de 
noviembr do 3950, Año del Libertador 
General San Martín. 

.$ 110.— c.21|ll-N9 1-018- v.4|12¡50 



COMPAÑÍA DE TRAMWAYS DE 

BUENOS AIRES & QUÍLMES 
Sociedad Anónima en Liquidación 

CONVOCATORIA 
De. acuerdo a lo establecido en el ar- 
tículo 340, ine. 2 del Código de Comer- 
cio, se convoca a los señores accionistas 
de esta sociedad a Asamblea General Ex- 
traordinaria, a efectuarse el día IS de 
diciembre del año del Libertador Gene- 
ral San Martín, 1950, a las 10 horas, en 
el local de la calle Brasil N? 731, con 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración del informe del se- 



ñor síndico .'¡cerca de ia renuncia "pre- 
séntala por los liquidadores desígnalos 
cu la Asamblea General llxí raordinaria 
del día 4 de abril de 1050 y nombra- 
miento -de nueva comisión liquidadora, 

2' Consideración del informe de los 
liquidadores salientes acerca de su ac- 
tuación y del inventario, balance gene- 
ral, cuenta de ganancias y pérdidas t 
informe del síndico al 30 de jimio de 
1050. 

3» Fijación de los honorarios <L los 
liquidadores salientes y del síndico por 
la actuación cumplida. 

■1' Fijación de los honorarios de la 
nueva comisión liquidadora y del sín- 
dico. 

5? Normas a que deberá ajusfar su 
actuación la nueva comisión liquidado- 
ra, 

6* Ratificación de los poderes otorga- 
d os. 

7" Pronunciamiento sobre toda otra 
cuestión relacionada con la liquidación. 

•8? Designación de dos señores accionis- 
tas para redactar y firmar el acta de la 
-asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que de acuerdo a lo dispuesto por los es- 
tatutos, deberán depositar sus acciones 
en; ' la caja de la sociedad o presentar 
un certificado de depósito de las mismas 
en un Banco de' la Plaza, con tres días 
de anticipación, por lo menos, al fijado 
para la asamblea. — Buenos Aires, 16 
de noviembre de 1050, Año del Liberta- 
dor General San Martín. — El Síndico. 
$ 312.-— e.21¡ll-JSií 983-v.l-t[12|50 

COMPAÑÍA NOBLEZA DE TABACOS 
Sociedad Anónima 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
SEG UNDA CONVOCATORIA 

Se convoca a ios accionistas a la Asam- 
blea Extraordinaria que tendrá, lugar el 
lunes i de diciembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 
11 horas, en el estudio de los Dres. 
Aldao, del Valle y Aldas, Carabelas 314. 
7' piso, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

le Modificación de los tres primeros 
capítulos (duración capital y administra- 
ción) de los estatutos sociales y su- 
presión del séptimo (disposiciones tran- 
sitorias) . 

2» Designación de uno o más apodera- 
dos para la tramitación de la autoriza- 
ción de las reformas. 

3" Designación de dos accionistas para 
redactar y firmar el acta de esta asam- 
blea, conjuntamente con el presidente. 
— El Directorio, 

$ 100. — e.17|ll-Ní 837-v.30jll¡50 



CARLOS DE GLYMES 

Sociedad Anónima Inmabiliaria, 

Frutícola, Ganadera 

Año del Libertador General Pan Martín 

Buenos Aires, noviembre de 1950. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se reali- 
zará el dia 29 de noviembre de 1950 a 
las 17 y 30 horas, en el salón de la calle 
Juncal 857 d e esta Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1 ? Consideración y aprobación de la 
memoria y balance anual (Art. 347 de; 
Cód go de Comercio). 

2 ? Elección de cuatro directores titu- 
lares y tres directores suplentes; síndico 
titular y síndico suplente (poi termina- 
ción de mandato). 

3 9 Designación do dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea, — El Di- 
rectorio. 
Registro N? 4.414 

I 90.— e.l6¡ll-N?705-v.29¡ll¡50 

" C U S I A N A " 

Sociedad Anónima Comercial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
tículo 20 de los estatutos, se convoca o 
ios señores accionistas a la Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria que so realizará- el 
dia 12 de diciembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 
19 horas, en el local social Corrientes 5630, 
para tratar el- siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l* Autorizar la venta de la propiedad 
de la sociedad ubicada en ia calle Co- 
rriente 5680 esquina Thames 459 y es- 
quina Camargo. 

2' Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Los señores accionistas deberán 
depositar sus acciones o certificados ban- 
carios en la sociedad, hasta dos días 



antes de la fecha de la asamblea, según. 
ío dispone el Art. 22 de los estatutos. — 
El Directorio. 



$ 221.— e..U¡¡ll-Nf 6ti7- 
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CORPORACIÓN OBESA 

PRODUCTORA INDUSTRIAL S. A.. 

(O. O. P. IÍ S. A.) 

CONVOCATORIA 

Cumpliendo con lo dispuesto en ei 
capítulo V, articulo 31' de los estatutos 
sociales, el Directorio convoca a Asam- 
blea General Ordinaria a los señoras 
accionistas de la Corporación überá Pr'flw 
ductoia Industrial S. A. (C. O. P. I..' 
S. A.) para el día 30 de Noviembre 
do 1950, Año del Libertador Genera! 
San Martín, a las 9 horas, en su p'anta 
industrial en Oberá, para tratar el si- 
guiente, 

. ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, ba« 
lance general, cuenta de ganancias f 
pérdidas, inventario e informe de) sin» 
dico correspondiente al ejercicio social 
cerrado el 31 de Agosto 1950, 

2? Elección de tres directores titula-, 
res y dos suplentes en reemplazo d t . los. 
señores Eduardo Manigot, Oe'feriao Rey 
Leyes, Horacio Fariña, Valentín Jorda- 
na y David Santini respectivamente. 

3? Elección de síndico titular y su» 
píente. 

49 Elección da dos . accionistas para 
firmar el acta de ia asamblea. — Oberá, 
15 de Noviembre de 1950, Año del Liber- 
tador General San Martín. 

$ 156.— e.M|ll-N? 513-v.3G¡llj50 



COMPAÑÍA PASTORIL DE 
CAMARONES 
(Sociedad Anónima) 
N* de Registro (Nac. 1.800) 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el a?-* 
tículo 22 de los estatutos, se cita a los' 
señores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el dia 6 de 
diciembre del año corriente, a las dies 
horas, en las oficinas de la sociedad en 
Río Gallegos, Capital del Territorio Na- 
cional de Santa Cruz, con objeto áe tra- 
tar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración" de la memoria, del 
balance, cuenta de ganancias y péffi 
didas, informe del síndico e inventario, 
correspondientes al ejercicio que termina 
al 30 de setiembre do 1950. 

2? Nombramiento de un síndieo. 

Para asistir a ia asamblea, ¡os accioi 
nistas deberán depositar sus acciones O 
certificados bancarios en las oficinas de 
la sociedad en Río Gallegos, Capital del 
Territorio Nacional de ¡Santa Cruz, Jo 
que podrán hacer con dos días, por 1© 
menos, de anticipación al fijado para la! 
reunión, de acuerdo con el articulo 19 
de los estatutos sociales. — El Direc» 
torio. 

$ 165.-- e.l0|ll-N« 199- v. 30|11(S0 " 



CHAGUA & Co- 

S. A. Financiera y Comercial 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GKNERAL 
EXTRAORDINARIA 
Convócase a los señores accionis/íaS 
para la Asamblea General Extraordina* 
ria, 0. eeleorarse el día 7 de dieiembra. 
de 1950, a ¡as 17 horas, en el local so- 1 
cial do Ja calle Sarmiento 930, piso 5^ 
de esta ciudad', para tratar lo siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1' Reforma de los artículos tercero y 
cuarto de ios estatutos sociales y cual- 
quier otra a indicación de los señores 
accionistas. 

2' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. ■ — El Di- 
rectorio. 

$ 105.— e.l0|ll-N' 187-v-30|ll|50 



COMPASTA ARGENTINA DE OBEAS 
SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE 
QUILMES Y EXTENSIONES 
Sociedad Anónima — En Liquidación 
Cangallo 667 — Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el día 12 de Dleiera-' 
bre del Año del Libertador Gen^Tai 
San Martín 1950, a las 10 horas, en el 
local social calle Cangallo 667., para 
considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1' Informe de ¡a Comisión Liquida- 
dora sobro gestiones realizadas. 

2' Exposición verbal de los señores 
liquidadores sobre los motivos de la 
convocatoria. 

3« Modificación total o parcial de lá 
composición do ¡a Comisión Ijiguidadorfc 



£-8 



BOl.Bj IN OFICIAL -- I. unes 



de ii o\ i-.mbre il« 1950 



Año (|. -I l.,i¡. L'rlíulífr General Sun .Martin 



i" Integración fie ¡a si ti-lii::itura . 
" :")'•' Discusión de e na !-."¡t: ■ cf otrj tema 
o'ue la asamblea estimara procedente 
atinarme con la marcha de los nego- 
cios soplillos y Je liquidación . 

€■' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar o! a<'Ui . 

i Se recuerda a los accionistas lo deter- 
minarlo en el artículo 26 de los esta- 
tutos con referencia al depósito de ac- 
ciones. — Buenos Aires, 9 de Noviembre 
del Año (leí Libertador Geueral San Mar- 
tín, 1950. — La Comisión Liquidadora, 
i $ 195. — c.'l-jl.l-N? 728-v.6:12,5o 



DE 



COMPAÑÍA introductora 

BUENOS AISES 
Sociedad Anónima 

' N« de Registro 427 
CONVOCATORIA 
■ Be acuerdo con-- ios estatutos, se. con- 
voca a tos señores accionistas a ka 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el día 30 de noviembre del eo- 
íriente año, a la hora II, en la .calle 
Bartolomé Mitre 558, primer piso, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
: ■ lQ Consideración 1 de los estados qne 
prescribe el artículo 347 del Coligo de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
yencido el 31 de julio de 1950. 

2? Distribuciín de utilidades. 

3? Elección ele directores titu'ares y 

suplentes, y de síndico, y síndico su- 
plente. 

49 Ratificación de una operación de 
"compraventa de un terreno en el Terri- 
torio Nacional de Misiones. 

5« Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el neta de la asamblea. 

Se praviene a los señores accionistas 
que, de acuerdo con el artículo 22? de 
los estatutos, deberán depositar sus ac- 
ciones o certificados de depósito Da-n.cs- 
Hffl por las mismas, en la secretaria de 
la sociedad, hasta tres días antes del se- 
ñalado para la asamblea para obten.cz el 
boleto de en: rada. — El Directorio. 

Buenos Aires, octubre 27, Año- del Li- 
bertador General San Martín, 1950. 

* 210.— e.91.1-No 0080-V.29 T1I50 



COMPAÑÍA introductora de 

BUENOS AIRES 
Sociedad Anónima 

N* fie Reg. 427 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 20? de los 
estatutos se convoca a los señores accio- 
aistas a la Asamblea General Extraordi- 
naria que tendrá luga*r el din 30 ele 
noviembre de 1950, a las 11.30 horas, en 
ia calle Bartolomé Mitre 559, primer 
piso, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
'' 1°' Re-forma de ios artículos o 9 y 10f de 
ios estatutos de la sociedad. 

29 Designación de des accionistas para 
aprobar y firmar el acta correspondiente. 
Se previene n los señores accionistas 
que, de acuerdo con el artículo 22° de los 
estatutos, deberán depositar sus .ccio- 
Bes o certificados de depósito onneario 
por las mismas, en la secretaría de la 
sociedad, hasta tres días antes del -¡eüa- 
lado para fa asamblea, para obtener el 
boleto de entrada. — El Directorio. 

Buenos Aires, noviembre (i. Ano del 

libertador General San Martín. (950. 

$ 185. _ e.&ill-N* SI.-v.29Tl 50 



CONTIMA.R S. A. 
Compañía Industrial, Comercial y 
Marítima 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, para 
el día 30 de noviembre de 19-50, a las 10 
horas en el local de la calle Reconquista 
320, (2? piso), para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
.' ; 1' Reforma de los estatutos sociales. 
2? Designación de dos accionistas para 
que firmen ai acta.. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1950. — 
if Año del Libertador General San Mar- 
tín'''. — El Directorio. 

$ 90 e.SlIl-N' 0.03l-v-2S¡ll¡50 



CQSMOCLOR 

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

D« acuerdo con el artículo 22 de los es- 
tatutos, .el Directorio de La sociedad con- 
voca a los señores accionistas a la Asam- 
blea Genera! Ordinaria que tendrá, lugar 
el día 5:9 de noviembre de 195Q, Año del 
Libertador General Han Martín, a las 15 
horas, en el local social, calle Defensa 
N"*> .1220, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Aprobación de la memoria, balance 



genera!, inventario, cuadro demostrativo 
de pérdidas y ganancias e informe fiel sin- 
dico, correspondientes al ejeicieio cerra- 
do ei 31 de agosto de 1950. 

29 Elección do di redores por 3 año-, 
en reemplazo total de los acl miles, que 
tennman su mandato. 

3' Elección de sindico titular y síndico 
suplente por un año. 

4 9 Designación de dos accionistas para 
fir »r el acta de asamblea. 
Nota: Se previene a los señores accionis- 
tas que hasta tres días antes de la asam- 
blea, deberán depositar sus acciones en 
la secretaría de la sociedad para obtener 
el boleto de entrada. En sustitución de 
las acciones podrán depositar un certifi- 
cado de depósito otorgado por un estable- 
cimiento banesrio, aceptado por el Di- 
rectorio. — Ei Directorio. 

,$ 225.— c.S¡ll-N° 29.952-v-2S|ll¡5Q 



"COHM A" 

Compañía Sud-Americana de Financia- 

ción, Industrias y Mandatos (S. A.). 

Número de Registro en ta Inspecciór. &e 

Justicia: 4.051 

Convócase a Asamblea Genera! Ordi- 
naria para el día 6 de diciembre del 
Año del Libertador General San Mar- 
tín 1950, a las 11 horas, en Chaca buco 
151, Capital Federal, para considerar m 
siguiente: ■ 4 

ORDEN DEL DLA: 

1? Consideración de la ruerno "ia. del 
balance general y de la cuenta de ganan- 
cias y pérdidas por ei ejercicio termina- 
do el 31 de agosto del Año del Liberta- 
dor General San Martin 1950, del In- 
ventario y del Informe del Síndico res- 
pectivos. 

2' Destino de las utilidades, 

3' Nombramiento de dos directores, 
del síndico titular y síndico suplente. 

■V> Designación de accionistas- para fir 
mar el acia de la asamblea. 

Buenos Aires, 2 de noviembre del 
Año del Libertador Genera! San sLartín 
1950. — El Directorio. 

$ 195. — e.9|ll-No 0072-v.£9¡ll|5.0 

CENTRO MUTUAL DEL PERSONAL 
SUBALTERNO DE LA PREFECTURA 
GENERAL MARÍTIMA 
CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Convócase en segunda citación a los 
asoeiados a Asamblea General Extraordi- 
naria para el día 29 del mes de noviembre 
corriente a las 13,30 horas, en el salón 
de la "Unión Ferroviaria ", calle Tasco 
Colón 1121, Capital Federal, a fia de con- 
siderar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1' Designación de dos asociados pre- 
sentes piara firmar el acta a labrarse y 
libro de asistencia. 

2' Emisión empréstito interno. 
''Año del Libertador General San Mar- 
tin". — Buenos Aires, noviembre de .1930. 

— Marcos Aurelio Narizzano, presidente 

— Manuel Lucio Ramos, secretario. 

$ 5,10 e.20jll-N?933.-v.27:il,50 



COMPAÑÍA GENERAL DE PRODUCTOS 

FORESTALES Y AGROPECUARIOS 

S. A. 

Número de Registro 2869 
CONVOCATORIA 
Convócase a tos accionistas a ia Asam- 
blea General Ordinaria a celebrarse el 
día 29 de Noviembre del corriente a las 17 
horas, en CangaMo 3.15, escritorio 72. pa- 
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL Lt'A: 
1' Consideración del inventario, balan- 
ce general, cuenta de ganancias y pérdi- 
das, memoria e informe del síndico. 

2o Destino a ciarse a las utilidades so- 
ciales, remuneración a directores y sín- 
dico, al presidente del Directorio por 
desempeño de funciones especiales y di- 
videndo a los accionistas. 

3 9 Elección de Directorio y síndicos. 
49 Facultar al Directorio a p_¡_-ir ios 
dividendos de los ejercicios anteriores 
aún impagos, como el del ejercicio- actual, 
si se votare, en efectivo o en acciones in- 
tegradas a la par. — El Directorio. 

$ 180.— e.3]ll-No 29.600-V.23T1J50 
_____ . 

DÁNDOLO & PRIMI 
S. A. Cora, e Incl. 
CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 16' de diciembre a fas 
16 licras en el local social, Callao 261, 
para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración Se la memoria, ba- 



lance general, inventario, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindico 
por el ejercicio fenerido el MI de agoste 
de 1950. 

2'' Distribución de utilidades. 

3'' Elección de síndico titular y sin dice 
suplente, por el período de uti año. 

-i' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — Ll Di- 
rectorio. 

$ 120.— e.23:.U-N'-' LI5S-v.l3T2:5Ü 



D.I.TE.C.O.M. DISTRIBUIDORA 
TÉCNICA COMERCIAL S DE 
MANDATOS, S. A. 
ASAMBLEA GENERAL 
" EXTRAORDINARIA 
■ Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Extraordinaria para el día 
2 de diciembre de 1950, Año del Liber- 
tador General San Martin, a tas .10 hs. 
en el local de la Avenida Presidente 
Boque Sáenz Peña Si&, Buenos Aires, pa- 
ra tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1 ? Designación del secretario que ha de 
actuar y de los dos accionistas que lian 
de firmar el acta. 

2c Resolver sobre el temperamento a 
adoptar frente a la situación planteada 
con el ex- presidente de la sociedad. 

3<> Determinar sobre el destino de la 
sociedad y resolver su futuro inmediato. 
Nota: Para asistir a la asamblea los 
señores accionistas deberán depositar en 
la caja de la sociedad, sus acciones o ei 
correspondiente recibo del depósito dé- 
las mismas en un establecimiento banca- 
rio eon tres días de anticipación. (Ar- 
tículo 12 de los estatutos). — El Direc- 
torio. 

$ 105.— e.7Tl-N« 29.S2-bv.27; 1T50 



f ERSA ESTANCIAS 

Sociedad Anónima 

,,S.e convoca a los señores accionistas a. 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día.. 15 de diciembre de 1950,. Año del 
Libertador General San Mariín, a las 
10.30 horas, en la calle,- Sarmiento, 459, 
piso 3?, escritorio 19, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Aprobación de la memoria, inventa- 
rio, balance general, al 30 de septiembre 
de 1950, informe del síndico y reparti- 
ción de utilidades propuesta por. el Di- 
rectorio. 

2'' Elección del presidente, .vicepresi- 
dente, vocal titular, sindico y síndico 
suplente por el término de un año. 

3" Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. — ííeriberto Boiltlingk, vice- 
presidente. 

« 105.— e21Hl-N'-'937-v.'li 12.59 



EDITORIAL ATLANTIDA S. A. 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el 2.0 de Diciembre de 1950, 
Año del Libertador General San -Martín. 
a las 1S. horas, en la calle Azop-ardo 579, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración y resolución sobre la 
memoria, inventario, balance g'eneral, 
cuenta de ganancias y pérdidas e informe 
del síndico, correspondientes a! l r " ejer- 
cicio vencido el 30 de setiembre de 1950. 

2'-' Remuneración de los directores. 

3" Distribución de iitrudades, emisión 
de acciones y en su caso designar las 
personas piara efectuar los trámites de 
inscripción. 

4' Nombrar síndico titular y suplente. 

5 9 Designar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 135.— e.24Tl-N''1.294-v.14;12:50. 



ESTABLECIMIENTO PASTORIL 
EL REFUGIO, S. A. 
CONVOCATORIA 
N-' 3.571 
Convócase a los señores accionista:-! a 
Asamblea Ordinaria para el 2T.de diciem- 
bre del í; Año del Libertador Geueral 
San Martín" 1950. a las 16,30 horas, en 
Reconquista 336, 6- piso, liara tratar la 
siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 
T> Aorobar memoria, inventario, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pórdidas y dictamen riel síndico y dis- 
tribución utilidades al 31 de agosto de 
1950. 

2'-' Elegir Directorio y síndico y fi- 
jar honorarios. 

3» Nombrar dos accionstas firma ac- 
ia asamblea. — El Directorio. 

$ ]2S. — e.2TTl-N<? 1.155 V.15j'l_i50 



ESTANCIAS LA SELVA 
Sociedad Anónima 

Se convoca a ios señores accionistas a 
ia Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 15 de diciembre de 1950, 
Año del Libertador Genera! San Martín, 
a las 11 horas, en Sarmiento 159, piso 3-, 
escritorio 19. para .tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Aprobación de la memoria, inventa- 
rio, balance g'eneral y cuenta de ganan- 
cias y pérdidas al 30 de septiembre de 
1950, informe de! síndico y repartición 
de las utilidades propuestas por ei Di- 
rectorio. 

2" Elección de presidente, vicepresiden- 
te, vocal, síndico y síndico suplente por 
un año. 

3' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. — Ileri- 
berlo Bdlitiingk, presiden te. 

$ 105.—' e.2LH-N- 936-v.lLI2;50 



EMPRESA CONSTRUCTORA 
ARGBNTIMA 
E C. A. 
DE MIGUEL Y SEEBER S. A. 
ACLARACIÓN 
Se hace saber a los señores aeeiciti; 
que en el aviso de eonvocatc-ira nú 
ro 29.8-12' que publica el .Boletín Ofi 
desde el día 7 al 27 del etc. mes, se 
incurrido en error en e¡ punto 3« 
Orden del Día, que deberá leers- así: 

3' Elección de dos directores por 
años, por terminación de mandatos. 
El Directorio. 

$ 90.— cOMl-N? 0I55-V.29 l 
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ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

PUGLIESE 

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial 

e Inmobiliaria 

AÜA.M ¡.'.LEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas pa- 
ra la Asamblea General Ordinaria qu» 
tendrá lugar en el local de la calle Can- 
gallo 318, el 30 de noviembre do 1950, 
a las 18 horas, para tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

I* Consideración y aprobación de la 
memoria, balance general, inventario, 
cuenta de ganancias y pérdidas e infor- 
me del síndico, correspondiente al se- 
gundo ejercicio terminado ei 31 de julio 
de .1950 '. 

2" Distribución de utilidades. 

3' Consideración de la renuncia pire- 
sentada por el síndico titular, señor Luis 
Pérez Ribas. 

4' Elección de los directores suplen fes 
en reemplazo de los que terminan su 
mandato. 

5* Designación de síndico y síndico 
suplente para el nuevo ejerccio. 

6" Designación tic dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1950. — 

Año del Libertador Genera! San Martín. 

$ J50. — e.lO¡ll-N» 192-v-_0;ÍL5C 



EDITORIAL DANTE QUINTERNO 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas s 
la Asamblea General Extraordinaria, en 
primera convocatoria, para el 7 de Di- 
ciembre de 1950, a las 19 horas, en el 
local de la Empresa, calle Presidente 
José Evaristo Uriburu N« 1041, Capital, 
para tratar la siguiente, 

ORDEN DEL' DÍA; 

D Reforma total de los estatuios. 

2 9 Designación de gerente, 

3' Desig¡¡aeió_ de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Para la asistencia se recuerda los ar- 
tículos 22 y 26 de los estatutos sociales. 
— El Directorio. — N? de Registro 4885. 

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1950. — 

Año de! Libertador G.v sral San Martín. 

$ 135.— 0.13Ü1-N' 294-v. Í«ll_¡50. 



ESTANCIAS Y COLONIAS 
SANTA PAULA, S. A. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo dispuesto en c! ar- 
tículo 16 de los estatutos de la sociedad, 
convócase a Jos señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de noviembre de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín, a las 18 
horas, en el local de la sociedad, Avenida 
Pte. Roque Sáenz Peña 1160, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1" Lectura y consideración de la me- 
moria, inventario y balance general, 
cuenta de ganancias y pérdidas y distri- 
bución de utilidades del ejercicio cerra 
do ai 31 de julio de 1950, Año del Líber- 
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íador General San Martín, así como del 
informe del sindico- 

2' Elección de directores titulares y su- 
plentes; sindico titular y suplente, por 
un año. 

■' 3* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 
■ — El -Directorio. 

$ 150— <:.10|11.-N« 224. v.30|ll¡50 

ESTANCIAS SAN JUAN 
S. A. ínsiob., Com., Ind., Fin. 
ASAMBLEA UüMiKAL ORDINARIA 
CONVOCA! ORIA 
De acuerdo con lo dispuesto en e! ar- 
tículo 9 de los estatutos de la sociedad, 
convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para ei día 
30 da noviembre de 1950, Año del Liber- 
tador General San Martin, a las 17 horas, 
30 minutos, en el local de la sociedad. 
Avenida Hoque Sáenz Peña llb'O, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Lectura y consideración de la me- 
moria, inventario y balance general, cuen- 
ta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
cerrado el día 31 de julio de 1950, Año 
del Libertador General San Martin, asi 
como el informe del síndico. 

2'' Elección y fijación de honorarios 
f del número de directores titulares y 
suplentes, síndico titular y síndico su- 
plente, todos por un año. 

3' Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 
— Ei Directorio. 

$ 165.— e.l0|ll.-N? 225.-v.30lll.50 



EMPRESA CONSTRUCTORA 

ARGENTINA 

E. C. A. 

DE MIGUEL Y SEEBER, S. A. 

ASAMBLEA G EXE UAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el dia 30 de noviembre del Año 
de 1 Libertador General San Martin, de 
1950, a las 11 lloras, en el local Co- 
rrientes 330, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

3' Aprobación de los documentos que 
comprende el art. 3-17 del Código de Co- 
mercio. 

29 Distribución de utilidades. 

3p Elección de presidente y un director 
por dos años, por terminación de manda- 
tos 

49 Elección de síndico y síndico suplen- 
te por un año. 

5« Designación de dos accionistas para 
firmar el acta en representación de la 
asamblea. — El Directorio. 

$ 150.— e.7¡ll-N9 29.S42-v.27;ll 50 



ESTANCIAS Y COLONIAS SANTA 
PAULA, S. A. 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA 
D 8 acuerdo con lo dispuesto per el 
artículo N' 18 de los estatutos de la so- 
ciedad, convócase a los señores accio-nstas 
a la Segunda Asamblea Genera: Extra- 
ordinaria, a efectuarse el día 30 de no- 
viembre d e 1950, Año del Libertad.:.' Ge- 
neral San Martín, a las 1? hoias 30 mi 
.autos, en el local de la sociedad. Arda. 
Boque Sáenz Peña 1160, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
Iv Considerar ia reforma general de los 
estatutos de la sociedad y conferir lab 
autorizaciones necesarias. 

2? Designar accionistas para aprobar v 
firmar el acta da la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 135.— e.l0m-N? 314-V.20I1 1'50 

FABRICA ARGENTINA 
DE LAMPARAS, S. A. "FADEL 

CONVOCATORIA 

Convocamos' a los señores accionistas de 
la Fábrica Argentina de Lámparas S. A., 
a la Asamblea General Extraordinaria, que 
ge realizará el día 18 de diciembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 10 horas, en el local de la 
Avda. Belgrano 894, Ser, piso, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Cons'deraeión y resolución sobre la 
disolución ameipada de la sociedad. 

2' Consideración y resolución sobre el 
modo de la liquidación. 

3' Determinación del número de liqui- 
dadores y su designación, con asignación 
de facultades. 

4'' Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas, 



que para tener derecho a concurrir a !a 
asamblea, deben depositar las acciones 
o certificados bancarios que acrediten la 
propiedad de las ursinas, hasta tres días 
antes de la fecha de la asamblea, o sea 
hasta el 14 de diciembre inclusive, en 
la caja de la sociedad, calle Algarrobo 
S35, Capital. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. 

— El Directorio. 

§ 180.— e.24:il-N'1.249-v,14¡12;50 

F. A. D. E. M. 

Fábrica Argentina de Envases 
Medicinales, S. A. 
Registro N' 4.769 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, a cele- 
brarse el día diez y nueve de dicembre 
de 1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 11 horas, en el local sociai 
calle Vicente López 2280, Buenos Aires, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Cambio de objeto y nombre de la 
sociedad. 

2" E-eforma de estatutos. 

3? Reintegración del capital social. 

4'-' Determiiiacón del número de direc- 
tores que deben componer el Directorio 
y designación de nuevos directores titu- 
lares, en el caso de aumento. 

5' Designación de dos directores suplen- 
tes para .reemplazar a los actuales que 
lian integrado el Directorio por renuncia 
de los titulares. 

6" Des giiación de dos personas para 
que conjunta, separada o indistintamente 
tramiten la aprobación de la reforma 
ante la Inspección General de Justicia, 
con facultades para aceptar tas modifi- 
caciones que fueran exigidas como con- 
dición de aprobación, y para elevar a 
escritura pública las reformas, una vez 
aprobadas. 

7* Designación de dos accionistas para 
redactar y firmar el acta de la asamblea. 

— El Directorio. 

$ 210.— e.22|ll-N«l.l]7-v.l2;12 | 50 

FABRICA DE LEVADURA 

"ÍEEMOLAC" S. A. 

"En liquidación" 

CONVOCATORIA 
Do conformidad con lo dispuesto por ei 
artículo 16 de los estatutos, convócase a 
los señores accionistas a Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria, que tendrá lugar 
en el local de la calle Hidalgo número 
687, el dia -I de diciembre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín, a las 
15 horas, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Dar cuenta del estado de la liquida- 
ción y tomar medidas para dar fin a 
la misma. 

2« Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Se recuerda a ios señores accionistas 
que para poder concurrir a ¡a asamblea 
deberán depositar sus acciones, o bien un 
certificado bancano que acredite su de- 
pósito, por lo menos con tres días de an- 
ticipación en la ea,]a de la sociedad. En 
cambio se les entregará un certificado de 
depósito, que les servirá de entrada a la 
reunión. ~ Buenos Aires, 6 de noviembre 
de 1950. — . La Comisión Liquidadora. 

$ 150.— e.9 11Ní lOo-v.29 1150 



FERMENTOS 

Sociedad Anónima Industrial y Comercial 

En Liquidación 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas do 
esta sociedad a la Asamblea General Ex- 
traordinaria, que tendrá lugar el día 15 
de diciembre próximo, a las nueve lio- 
ras, en el local de la calle Brasil núme- 
ro 731, 2? piso, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la renuncia de 3a 
comisión liquidadora. 

2« Consideración del informe de la 
comisión liquidadora saliente, acerca de 
su actuación. 

3? fijación de los honorarios de la co- 
misión liquidadora y del síndico por la 
actuación desarrollada. 

4« Nombramiento de nueva comisión 
liquidadora. 

5'-' Normas a que deberá ajusfar sn 
cometido la nueva comisión liquidadora. 

6' Fijación de los honorarios de la 
nueva comisión liquidadora. 

7' Pronunciamiento sobre toda otra 
cuestión relacionada con la liquidación 
ele la sociedad. 

8? Designación de dos señores accionis- 
tas para redactar y firmar el acta de 
la asamblea. 

De conformidad con el art. 13 de los 
estatutos, los señores accionistas debo 



ran 

do 
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depositar sus acciones o certificados 
depósitos en Bancos en la Secretaría 
la Sociedad, calle Brasil 731, 2« piso, 
hasta tres días dé anticipación al 
do para la asamblea, y en cambio, 
es entregará un recibo que les servirá 
boleto ile entrada. — Buenos Aires. 
íembre 10 de 1950, Año del Liberta- 
General San Martín. — La Comisión 
ui da dora. 

$ 255.— o.2i;il-N? 1.024-v.ll!12,50 



PETOKO 

Sociedad Anónima 

Importadora, Exportadora, Industria], 

Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 3 de noviembre de 19 50, Año díl 
Libertador General San Martín, a las 
9 horas en el local de la calle Salta 
N° 1790, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

I o Consideración de los documentos 
establecidos en el inciso le del Art. 347 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 31 de Julio 
de 1950; 

2" Distribución de utilidades; 

3° Designación de dos directores su- 
plentes: 

49 Designación de síndico titular y 
sindico suplente para el nuevo ejercicio; 

59 Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea. 

Se recuerda a los señores accionis- 
tas que, según el Art. 2 5o de los es- 
tatutos, deberán iepositarse las accio- 
nes con una anticipación no menor de 
tres días a la fecha de la asamblea. — 
El Directorio. 

$ 110.— e.14 11-N° 456-v.27|ll;50 
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GOFFKS, CARBONE Y CÍA. S. A. C. 

CONVOCATORIA 
N' 5,802 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 7 de Diciembre de 1950, 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín", a las 10 lloras, en el local social. 
Viamonte 1549, a fin de tratar la si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de pérdi- 
das y ganancias, distribución de utilida- 
des e informo del síndico, correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de 
octubre de 1950. 

2' Elección de presidente, vicepresi- 
dente, directores titulares, dos vocales 
suplentes, síndico titular y sindico su- 
plente, por el término de un año. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Nota: Para asistir a la asamblea, los 
accionistas deberán depositar sus accio- 
nes en la sociedad, hasta tres días antes 
de la fecha de su realización, de acuerdo 
con el art. 24 de los estatutos. — El 
Directorio. 

$ 165.— e.l5;il-N»6(52-v.5¡12¡5i). 



"H' 



HEINONEN 

S. A. Comercial e Industrial 

N» 3.389 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas 
a Asamblea Gcieral Extraordinaria para 
el 20 de diciembre del Año del Liberta- 
dor General San Martín 1950, a las 10 
horas, en el local Corrientes 4569, paia 
tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1» Modificación artículos 5, G, 7, 2ñ¡ 
26. 28 y 29 de los estatutos y cuales- 
quiera otro que la asamblea resuelva. 

2' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Art. 23?. — Para poder asistir a la 
asamblea los accionistas depositarán con 
tres días de anticipación, por lo menos, 
en la caja de la sociedad, sus acciones 
o el recibo de depósito de las mismss. 
efectuado en un Banco o en mi esta- 
blecimiento comercial dentro o fuera del 
país, aceptado por el Directorio, reci- 
biendo er. cambio un recibo que servirá 
do boleto de entrada a la asamblea. — 
El Directorio. 

$ 160. — e.24|ll-N» 1.152-v.l5¡12|50 

HEI^TONEN 

S, A. Comercial e Industrial 

N? 3.389 

CONVOCATORIA 

Convócase a ¡os señores aceíonis f as a 
Asamblea General Ordinaria para el 20 



do diciembre del Año del Libertados 1 
General San Martín 1950, a las 17 lio- 
ras, en el local Corrientes N' 4569, pa» 
ra tratat la siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1' Considerar documentos proscriptos 
Art. 347, inc. 1) Códig,© de Com-.-rc.c por 
el ejércelo al 31 de octubre de 1950 
y aprobar remuneraciones a directores 
por funciones administrativas. 

2" Distribuir utilidades. 

3' Nombrar directores y síndicos y fi- 
jar remuneración síndico. ¡ 

4'' Designar dos accionistas firma ae» 
ta. ■•' -' 

Axt. 23: Rara poder asistir a la asam- 
blea los accionistas depositarán con tres 
días de anticipación, por lo menos, eB 
la caja de la sociedad, sus acciones O 
el recibo de depósito de las mismas, efee» 
tuado en un Banco o en un establecí» 
miento comercial dentro o fuera del paísj 
aceptado por el Directorio, recibiendo es 
cambio un recibo que servirá de boleto 
de entrada a la asamblea. — • El Bireet 
torio. 

$ 192. — e.24|l.l-N« 1.153-v.l5¡12 50 



HACENDADOS DE LA PAMPA S. A. 
(N* de Registro Nac. 2855) 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Se invita a los señores accionistas £ 
la Asamblea General Ordinaria, que s© 
realizará en el local social, calle Pellet 
¡Trini N» 245 de esta ciudad, el día 9 d© 
diciembre de 1950, Año del Libertados 
General San Martín, a las 17 horas, pa- 
ra tratar el siguiente, ; 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración del inventario, Me» 
moría, balance general, cuenta de ganan» 
cias y pérdidas e informe del síndico, re- 
sultante de! 19' ejercicio comercial de 
nuestra sociedad, ccrado el 30 de septiem* 
bre. 

2» Elección de tres accionistas escrii» 
tadores del acto electoral y dos que 
aprobarán y firmarán el acta de la pren 
stnte asamblea. 

3'' Elección de tres accionistas para, 
directores titulares por dos años en reem- 
plazo de los señores: Héctor Martínez 
Cmtozzo, Santiago Berhongaray y Juaa 
Pedro Torroba, que terminan sus manda- 
tos; uno para director suplente en reem- 
plazo del señor Eliseo Faraldo, que fa- 
lleció, y dos para síndico titular y su-i 
píente, en reemplazo de los señores Be* 
nígno S. Palasciano y José Mu.jica res- 
pectivamente, que también terminan sus 
mandatos. — Santa Rosa, noviembre dQ 
1950, "Año del Libertador General San 
Martín". — El Directorio. 

$ 195.— e.20,ll-N'"S5-l-v8il2'50 



Industrias Cementíferas, Mineras 

y Ferrocarrileras Argent ñas. S. A, 

"I. C. I. M. A. S. A." 

Convócase a Asamblea General Extra-? 
ordinaria, el 14 de diciembre de 1950, |£ 
las 19 horas en la calle Tucumán 2274,, 
para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Disolución de la sociedad. 

2' Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea. — 
El Director:o. 

S 75 — e.22¡ll-N' 1.090-v.l2|12,50 



ITESA INDUSTRIA TEXTÍX, 

SUD AMERICANA, S. A. 

CONVOCATORIA 

Conforme a lo dispuesto en el articuló 

14 de los estatutos de la sociedad eonvó-i 

cas e a los señores accionistas de itesa 

Industria Textil Sud Americana Sociedad 

Anónima, a ia Asamblea General Jrdina« 

na que se llevará a cabo el dia '10 da 

noviembre de 1950 a las 11 horas, en el 

local de la calle Corrientes 569, 7 9 piso,, 

para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

i? Consideración y aprobación de la! 
memoria, balance general, cuenta de ga* 
aancias y pérdidas, inventario y dictamea 
del sindico por el R9 ejercicio finalizad© 
el 31 de julio de 1950. 

2' Renovaei<>' del directorio. 

3? Distribución de utilidades, 

4? Remuneración del directorio. 

5* Remuneración del sindico. 

6? Elección de un síndico titular y sa>! 
píente por el término de un año. 

7c Designación de dc-=; accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Para poder concurrir a la asamblea, ioa 

accionistas deberán depositar en ta so* 

ciedad sus acciones o un certificado baa- 

' cario que certifique su depósito, orí an« 

j ticipaeión no menor de tres días al seña- 



di) 
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lado para su realización. (Articulo 19 do 
le; estatuios' de ' la sociedad). 

Hi;ei:es Aires, '-i de noviembre de 1950, 
Año del Libertador Gral. San Ma-tín. — 
¡Tose Kulisli'. presidente. 

$ 225 — ' e.8|ll-N' 007-l-v.28|li;50 



INSTITUTO SAN1TAS ARGENTINA 

S. A. industrial de Productos 

Quim coa y Medicinares 

CONVOCATORIA 

El ' Instituto Sanitas Argentino S. A.. 
(''imuica a ios señores accionistas que e; 
o ;>0 de noviembre de 1951), en su sede so- 
bral, Sarmiento 194(5, a ías ls horas, se 
realizará la ai Asamblea General Ordina- 
ria para cons derar la siguiente, 

O lil) EN DEL LIA: 
. 1? Consideración y aprobación do la 
memoria, baianee general, cuenta do per- 
didas y ganancias, o informe del sindico. 

.2' Elección de dos directores titulares, 
pues terminan sus mandatos los señores 
Julián R. Muiíios y Huberto Zimmer. 

3' Elección de síndico titular y suplente. 

4' Designa? dos accionistas para firmar 
el acta de la asamblea, 

Se recuerda a los señores accionistas 
que' según el art. 19 de los estatutos, de- 
berán ser depositadas las acciones con 
tres días de anticipación a la feelia cíe 
la asamblea. — El Directorio. 

$ 135.— e.7|ll-N' 29.874- v.27|ll 150 
_ ___ ____ 



Lidor Gral. San Martín. — El Directorio. 
' ¡j; 195. — 'c.íMjli-Nn 1.202-v.Mll2|50- 

LANERA RIOPLATENSE 

Sociedad Anónima 

Número de Registro 3.096 • 

Do acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
tículo 19 de los estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria del día 16 
de diciembre del Año del Libertador Ge- 
neral San Martín 1950, a las 15 horas, en 
la calle Monasterio 359, para tratar el 
s guien te; 

ORDEN DEL DÍA: 

T? Consideración do la memoria, balance 
general, inventario, cuenta do ganancias 
y pérdidas o informe del síndico corres- 
pondiente al 15? ejercicio vencido el 30 
de septiembre do 1950. 

2? Distr bueión de las ganancias. 

3' Elección del síndico y síndico su- 
plente. 

4» Designación do dos accionistas pa:a 
firmar el acta, 

Buenos Aires, SO de diciembre de 1950. 
Año de] Libertador General San Martín. 

■ El Directorio. 

$ 135.— o.23|U-N'J1201-v.l3[12¡50 



JOAQUÍN BE GAMBOA 
CONSTRUCCIONES S, A, 

CON V'OCATORIA. 

El Directorio de Joaquín do Gamboa 
Construcciones S. A., convoca a ios se- 
ñores accionistas a la Asamblea General 
Óidinaria, que se efectuará el 14 de di- 
ciembre de 1950, a las 18 horas, en su 
sede social Callao 220 (entrepiso), para 
tratar Ja siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

!<■' Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, inventario e informe del sín- 
dico correspondiente al cuarto ejercicio 
social, terminado el 1-1 de agosto de 
1950. 

"'• Distribución dé utilidades. 

3» Elección de 4 nuevos directores. 

4? Designación do dos accionistas pa- 
ra firmar el acta respectiva. — El Di- 
rectorio. 

$ 135.— e.21lll-N? 08-1-V.11I12I5Í) 



JAMES, Co. LIMITADA 

Sociedad Anónima, Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Be convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
día 30 de noviembre a las 1S.30 horas, 
■en la calle blonda N' 806. 

OH DEM DEL DÍA: 

l 5 Consideración do los documentos del 
articulo 347, inciso 1, del Código do Co- 
mercio 

2? Elección de dos vocales, un vocal su- 
plente y síndicos. 

3? Designación de dos accionistas para 
.firmar ei acta. — E! Directorio. 

$ 105.— e. 8' 11 -No 29.923-v-2S|1l!50 

"L" ' ~~~ 

LA PIEMONTESA 
Soc. Anón. Industrial y Comercial 

Número de Inscripción 4.140 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

Convócase a los señores accionistas, a 
!a asamblea general ordinaria, que se 
efectuará el día 19 de diciembre del co- 
rriente año, a las 18 horas, en el loca! 
social, 25 de Mayo 540, para tratar la si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración de la memoria, inven- 
tario y balance general, demostración de 
ganancias y pérdidas, remuneración — in- 
clusive las de carácter administrativo — , 
a los directores y síndico?, proyecto de 
distribución de utilidades e informe del 
síndico correspondiente al ejercicio eco- 
nómico cerrado el 30 de septiembre de 
1950. todo de acuerdo al inciso e) del 
art. .18 y art. 21 de los estatutos, 

2í Elección, conforme al art. 14 de 
los estatutos, por cesación del mandato 
de tos actuales, de tros directores su- 
plentes, un síndico tilulai 1 y un síndico 
suplente. 

3 o Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea, en 
representación de todos ios presentes. 
: Se recuerda a los Señores accionistas 
que para asistir a la asamblea, deberán 
depositar sus acciones en la caja do esta 
sociedad, por lo menos tres días antes del 
fijado para la reunión. — Buenos Aires, 
20 de noviembre de 1950. Año del Liber- 



LA HOLANDO SUDAMERICANA 

Compañía de Seguros Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Do acuerdo a lo resuelto en sesión de 
fecha 15 del etc. convócase a los Sres. 
accionistas a Asamblea General Extraor- 
dinaria, para el día 18 de diciembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 17 horas, en el local social 
calle Sarmiento 309, para tratar la si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

10 Autorizar al Directorio para que la 
suma de m$n. 500.000. — puesta a su 
disposición por la reciente Asamblea Or- 
dinaria de accionistas celebrada el 27 
de octubre último, sea utilizada para 
acrecentar la "reserva facultativa" en 
m$n. 300.000. — y para acrecentar el 
"fondo integración de acciones y¡o fu- 
turos dividendos" en m$n. 200.000. — . 

2'-' Designación de dos accionistas para 
la firma del acta de la asamblea. 

Buenos Aires, noviembre 17 do 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
-~ El Directorio. 

* 135.— c.23:il-N?.].075-v.l3:12;50 



eiedad, calle 25 de Mayo N? 3", para tra- 
tar Ja siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Aprobación de la memoria anual, 
inventario, balance general, cuenta" de 
ganancias y pérdidas e informe del sín- 
dico al 30 de junio de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. 

2? Distribución de utilidades. 

3? Remuneración Directorio. 

4 9 Elección de dos directores titulares 
por tres años, dos directores suplentes, 
síndico y síndico suplente, por un año. 

5? Designación de dos señores accio- 
nistas para f miar el acta de la asamblea. 

Do acuerdo al artículo N? 22 de ios es- 
tatutos, Jos señores accionistas deberán 
iepositar sus acciones o certificados ban- 
carios en la secretaría de la sociedad, con 
tres días do anticipación. — El Direc- 
torio. 

$ 130.— e.l6¡ll-N? 752-v.29|.ll!50 

LOS HORNEROS 
Soc. Anón. Com, Intl. Pin. e Inmob. 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con los artículos 7<? y 1 5o 
del estatuto social, se convoca a los 
señores accionistas, a la Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria, que tendrá lugar 
el día 7 de diciembre del Año del Li- 
bertador Gral. San Martín. 1950, a las 
18 horas en el local social, calle Cha- 
cabuco N<? 380, 6<? piso, para tratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Reforma del artículo 14"? del es- 
tatuto social, equiparando el reparto de 
utilidades entre las acciones privilegia- 
das y ordinarias, y fijación de la fecha, 
a partir de la cual entrará en vigencia 
dicha reforma. 

2<? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que, de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 15o del estatuto social, para poder 
asistir a la Asamblea, deberán deposi- 
tar sus acciones, o el íeeibo baneario 
del depósito de las mismas, en la Caja 
Social, hasta tres días" antes del fijado 
para su realización. — El Directorio. 
? 150.—- e.14 11-N9 507-v.4|12¡50 



LESTARD, FRANCO & CÍA. 
Inmobiliaria y Financiera 
Sociedad Anónima 
. CONVOCATORIA 

De conformidad con el artículo 16 do 
los estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria, que se realizara en el do- 
micilio lega!, calle Ccrrito N' 13G. de 
esta Capital, el día 12 de diciembre do 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 10 horas, para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración del asunto relaciona- 
de con intereses de operaciones hipote- 
carias correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 1.918. 

2? Consideración de la memoria, balan- 
ce genera! y cuadro demostrativo de ga 
r.aneias y pérdidas correspondientes a 
primer ejercicio soc al cerrado el 31 de 
diciembre de 1919, así como e] informe 
del síndico. 

3' Consideración del proyecto presen 
lado por el Directorio referente al repar- 
to de utilidades. 

i" Modificación de los estatutos socia- 
les, relacionados con el cambio de deno- 
minación de la sociedad y con respecte 
al término de la duración del mandato de- 
les miembros del Directorio en el futu 
ro, forma do eligibibdad y reeligioilidad 

5' Elección de síndico titular y síndi 
co suplente por et ejercicio a cerrarse 
el 31 de diciembre próximo. 

0- Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Se recuerda que. de conformidad con 
el artículo 2.1. de los estatutos sociales, 
para participar de la asamblea, los accio- 
nistas deberán depositar con tres días de 
anticipación, por lo menos, sus acciones 
o certificados bancarios por jas mismas 
en la caja de la sociedad. — El Direc- 
torio. 

$ 210.- e.lO.ll-X'í 756-V.6 12150 



"LA CHINGÓLA" 

Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola 

(Registro N? 2.760) 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

De conformidad a lo dispuesto por ei 

artículo N? 24 de los estatutos, se con- 

' voca nuevamente a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, que se 

realizará el din 30 de noviembre próximo 

a las 15 y 30 horas en el local de la so- 



"LA OXIGENA" 

Industria Argentina 

de Gases Comprimidos, S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en el local social, cade Boulogne 
sur Mer N? 335, el día 15 de d ciembre 
de 1950, "Año del Libertador General 
San Martín", a las 11 horas, para tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, distribución de utilidades, e infor- 
me clel síndico, correspond. entes al 36" 
ejercicio social, finalizado el 31 de agosto 
de 1950. 

2? Resolver acerca de si debo modifi- 
carse el número de miembros del Direc- 
torio, y elección de directores por termi- 
nae ón de mandato (Art. 9 de los esta- 
tutos). 

3" Consideración de las remuneraciones 
fijadas a los miembros del Directorio, de 
acuerdo con ei articulo 9 de los esta- 
tutos. 

4 ,; Elección de síndico tilulai y síndico 
suplente. 

5" Consideración de la íemuneraeión 
al síndico. 

O 9 Des gnación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Se recuerda a ios señores accio- 
nistas, poseedores de acciones al portador, 
que para poder concurrir a 'a asamblea 
deben dar cumplimiento al Art. 19 de los 
estatuios. — El Directorio. 



$ 22,x- 



e.21¡ll-N'í9i-l-v. 11:12 50 



"LA MISIONERA" S. A. 

Industrial, Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

De conformidad r-ou lo establecido en 
el Aitículo 16 de los estatutos, convócase 
a los señores accionistas a la Asamblea 
Genera! Extraordinaria que tendrá lugar 
el día Primero de . Diciembre de 1950. a 
las 11.30 horas en su sede social Maipú 
71, piso 3o. para tratar la siguiente 
ORDIÍN DEL DÍA: 

lo Ratificación de las designaciones 
efectuadas por el señor síndico en la 
reunión del Directorio del 15 de Julio 
de .1950. 

2o Consideración del plan de coloniza- 
ción y venta fraccionada del campo ad- 
quirido por la sociedad. 

3o Integración del Directorio, designar 
dos aeeionistas para ocupar las vacantes 
existentes o su total reorganización, a 
cuvo efecto los actuales integrantes po- 



nen sus renuncias a disposición de I» 
asamblea extraordinaria. 

4o Designación de dos socios para sus- 
cribir el acta en representación de ia 
asamblea. 

Los señores accionistas deberán depo- 
sitar sus acciones o los certificados ban- 
carios hasta tres días antes de ia fecná 
fijada para la asamblea ■ — Artículo 19 — ,. 
en su sedo social, Maipú 71. — Buenos 
Aires, 8 de Noviembre de 1950, "Año del 
Libertador General San Martín". — El 
Directorio. 

$ 195. — cliSlU-K? 403-v.l?! 12150 ' 



LA MARPLATENSE 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial 

Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea Genera] Extraordinaria, ene 
se celebrará el día 5 do diciembre de 1950,, 
Año del Libertador Ueneral San Martin, 
a las 11 Horas en el local social cali-? Ca- 
tamarón N? 70, Capital, con objeto ele- 
considerar lo siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración de! provecto dd! Direc- 
torio, referente a la retorma deJ articulo 
cuarto d los estatutos sociales para na- 
mentar o oapital autorizado a la. suma de 
seis millones de pesos y prever la eleva- 
ción del mismo a la de diez millones do 
[esos ai .íe'JB ra'-joaaJ. 

2 ? Aaton/.m.-ión especial al presidente 
o a la ' las personas que el mi-rao def.g» 
ne, para que tramiten la aprobación cío 
las retw-mas mencionadas, y acepten las 
moditicaciones o adiciones que la inspec- 
ción da Justicia o el Uobierno Nacional 
Hicieran, asi como también para extender, 
firmar, autorizar y formalizar cuantos do- 
cumentos públicos y privados sean preci» 

3' Cíunfídización de las reservas exis* 
teute.= según balance aprobi-o el 30 cía 
¡unió ppdo. 

4o Postergación del pago del dividendo 
apíobaür en la última asa\iV=a -encía). 
ordinaria, hasta que ei Directorio lo 
considero conveniente. 

5? nombramiento de c'js -ee.ionistas 
para suscribir el acta. — 1-4 Directorio.' 

JNota: Ke previene a los señora» accio- 
nistas que de acuerdo al art. 16 de 'Ot- es- 
tatutos, deberán depositar sus acciones 
er la soeit c'ad. hasta tres dí-is antes del 
fijado para .o asamblea, se le= hace saber 
ignaJmenv, qr e el texto de ia reforma 
pi r-ectaca y el último Dalance genera, ss 
encuentran a disposición en nuestra sedó 
social. 

$ 270.— e.8[ll. : N0 0038-v 2SI11150 



LAMSON P ARAGÓN, S. A. INDOS- 

TRIAL ¥ COMERCIAL 

No de Registro: 4431 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en e! ñt> 
fíenlo 22 de los estatutos, el Directorio 
convoca a los señores accionistas a Asam- 
blea Genera! Ordinaria, que tendrá mant- 
el día 30 de Noviembre de 1950 a -as 
9 horas, en la sede de la Sociedad, cade 
Otamendi 534, Buenos Aires para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, e informe del síndi- 
co, correspondientes al séptimo ejercicio 
terminado el 31 de Agosto de 1950, 

2o Distribución de las utilidades, 

3o Elección de tres directores titula- 
res, para nn período de dos años. 

4o Elección del síndico y sindico sa- 
piente por un año y fijación de la remu- 
neración del síndico por el ejercicio 
transcurrido. 

5o Designación de dos accionistas pa- 
ra que, en representación de la asamblea, 
aprueben y firman el acta respectiva. — 
Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1950, 
— Año del Libertador General San Mar- 
tín. — El Directorio. 

$ 195.— e.7|ll.-No 20.S0S.-v.27|ll|50. 



LAGORIO & CÍA. LTDA. 

Sociedad Anónima Industriar y Comercial 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el articulo 2-3o de los 
estatutos de esta scsiedad. se convoca, 
a los señores accionistas a la 24c Asam- 
blea General Ordinaria que se realizará 
el día 30 de Noviembre de 1950. a tas 
IS.30 horas, en el local social, ealie 24 
de Noviembre 460, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración de la memoria, in- ¡ 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del síndico, 
correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de julio do 1950. 

2« Distribución de las utilidades. 

3o Remuneración del síndico. 



BOLETÍN 0F7CTAL — Limos 27 de noviembre de 1050 — Afio del Hj>erfndor General San 'Mariín 



Si 



4o Elección de síndico titular y do» 
síndicos suplentes, por el término de un 
año. 

á9 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 
~ Buenos Aires, 31 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— El Directorio. 

.Sota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas que para poder concurrir a la 
asamblea, deben dar cumplimiento al ar- 
tículo 30 de los estatutos. 

$ 195. — e.8|ll-Ne 0026-v.28¡ít¡50 

LAMSON PARAGON S. A. 
Industrial y Comercial 
CONVOCATORIA 

En ejercicio de las facultades que le 
acuerda -el Art. 23 de ios estatutos socia- 
les, el Directorio convoca a los señores 
accionistas a Asamblea General Extra- 
ordinaria, para el dia 30 de noviembre 
de 1950, a las 9,30 horas, en la sede de 
la Sociedad, calle Otamendi 534, Dueños 
.Aires, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL Día: 

19 Reforma de los artículos 5?, 17o y 
26'' de los estatutos sociales, para actua- 
lizar su texto y ajusfar sus disposicio- 
nes a las uormas de la comisión de va 
lores. 

29 Designación de dos accionistas pa- 
ra que, en representación de !a asamblea, 
aprueben' y firmen el acta respectiva. — 
Dueños Aires, a 31 de octubre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
.— Bl Directorio. 

$ 150.— e.7Tl-Np 20.Sf)0-v.27¡H|50 



hasta tres días antes de) señalado para 
la asamblea. 

$ 210.-,, C.7J11-N9 29.S94v.27;.li;50 



"LA MARGARITA" 
Sociedad Anónima 
Sociedad Agrícola y Ganadera 
Registro N» 2396 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, que 
tendrá lugar el Oía 5 de diciembre, a las 
15 horas, en el edifftiio Lavalle 1473, 
Cuerpo 1, tercer piso, para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Lectura y consideración de las me- 
morias, balances generales, cuentas de 
ganancias y pérdidas, correspondientes n 
los ejercicios sociales números 18, 19, 20, 
21, 22 y 23, terminados el 30 de abril de 
1945, .19-16, 19-17, 1948, 19-19 y 1950 res- 
pectivamente. 

2 ? Elección del presidente tic la Socio 
dad, de dos vocales y tres suplentes poi 
dos años. 

3' Elección del síndico y síndico su- 
plente por un año. 

4» Modificación del art. 4' de ios es- 
tatutos (prórroga de la duración de la so- 
ciedad). 

5' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta oe la asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto por el art. 18 de los estatu- 
tos sobre depósito anticipado de las ac- 
ciones. - Buenos Aires, noviembre 7 de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín. — El Directorio. 

.«! 240.— e.l0¡ll-N« 17()-v.30!l:lj50 

_ r, LLJI 

LLAPUR Y AZAR 

Sociedad Anónima. Forestal, Industrial 

y Comercial 

CONVOCATORIA 

El Directorio de esta compañía, de 
acuerdo con el artículo 15 de sus esta- 
tutos sociales, ha resuelto convocar a 
lo& señores accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, la que tendrá lugar e! 
día 30 de mviembre, a las 10 liovas, en 
el local de su administración, calle Ca- 
bildo N? 1542, de esta ciudad, para con- 
oiderar el siguiente, 

ORDEN DEL DEA: 

1' Consideración de la memoria de Di- 
rectorio, balance general e inventario, 
cuenta de ganancias y pérdidas corres- 
pondientes al cuarto ejercicio cerrado 
el 30 de junio del corriente año. Informe 
del síndico y destino de las utilidades. 

2p Elección de tres directores de 
acuerdo con lo dispuesto Pa el Art. 8? de 
los estatutos sociales. 

39 Elección de uu síndico titular y de 
■un síndico suplente. 

4« Designación do dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — Bue- 
nos Aires, noviembre 2 de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — - El 
Directorio. 

Ilota: Se previene a los señores accio- 
nistas que para poder asistir a la asam- 
blea deberán depositar en las oficinas 
de la sociedad sus acciones o el recibo 
del depósito bancario de ¡as mismas. 



"M" 

MANUEL RODRÍGUEZ E HIJOS, S. &.. 

Comercial, Pinanciera e Industrial 

Reconquista 379 - Buenos Aires 

N? de Registro I. G. de J. 4.319 

1950 — Año del Libertador 

General San Martín 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 15 de diciembre de 1950 a 
¡as 16 horas en nuestra sede social, calle 
Reconquista N? 379, Buenos Aires, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del síndico, 
correspondientes al S"' ejercicio terminado 
el 30 de septiembre de 1950. 

2" Distribución de utilidades. 

3' Elección de 2 directores titulares 
por dos años, dos directores suplentes por 
un año y síndico titular y síndico su- 
plente también por un año. 

4' Remuneración del síndico. 

5' Designación de dos accionistas para 
que conjuntamente con el presidente de 
ia asamblea y el sindico que asista a la 
misma, firmen el acta respectiva. 

Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en el art. 22 de nuestros 
estatutos que dice: Para tener derecho 
a concurrir a votar en las asambleas, los 
accionistas deberán depositar en la se- 
cretaría de la sociedad, con anticipación 
no menor de tres días al señalado para 
las asambleas o bien sus acciones o bien 
un certificado que acredite que éstas se 
Hallan depositadas en Banco que fun- 
cione de acuerdo a la Ley N« 12.156 y 
contra tal depósito les será entregado un 
recibo que les servirá de boleta do en- 
trada n la asamblea con la respectiva 
constancia de las acciones depositadas. — 
El Directorio. 

$ 270.-— e.22|ll-N'-M.056-v.l2n2,50 



M. I. O. A. - B. GUZZARDI. S. A. 

Metalúrgica, Industrial, Comercial 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ■ 
EXTRAORDINARIA 

En uso de la' disposición del artículo 
14 de los estatutos sociales, convócase 
a la Asamblea General Extraordinaria 
de accionistas de M. I. C. A. . B. Guz- 
zardi, S. A., Metalúrgica, Industrial. 
Comercia!, para el día 29 de noviem- 
bre de 1950. Año del Libertador Ge- 
neral San Martin, a las 18 horas, la 
rjiie funcionará en el local social, ca- 
lle Zelarrayán 14G7, para considerar 
los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA: 

1? Reconsideración de las resolucio- 
nes adoptadas en las asambleas de fe- 
cna 11 de diciembre de 1948 y 26 de 
abril de 1950. respecto a ¡-evaluación. 

29 Revaluación del activo lijo. 

3 1 ? Autorización al Directorio para 
proceder, en su caso, a la designación 
de peritos v practicar, consiguientemen- 
te, todas aquellas diligencias que sean 
necesarias hasta obtener la aprobación 
de los revalúos que se adopten. 

4o Designación do dos accionistas 
para firmar e! acta de la asamblea. — 
Buenos Aires, 2 de noviembre de 19 50, 
"Año del Libertador General San Mar- 
tín". — El Directorio. 

¡Vota: Se recuerda la disposición del 
articulo 15 sobre depósito de acciones. 
$ 39. — e.7|ll-N5 29.88S y 126-v.27¡.U|50 



MONTES Y ESTANCIAS 
SAN JOSÉ S. A. 

CONVOCATORIA 

Se cita a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 7 de diciembre del Año del 
Libertador General San Martín 1950, a 
las once horas, en el domicilio social, ca- 
lle 25 de Mayo ÍES, para tratar la si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Lectura y aprobación de la memo- 
ria, inventario, balance general, cuenta 
de ganancias y pérdidas o informo del 
síndico, correspondientes al 41'' ejercicio. 

2' Distribución de utilidades. 

39 Elección de síndico titular y sín- 
dico Mipiente. 

4' Designación de dos accionistas- para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea, 

— Bueeo;- Aires, 15 de noviemot'e do 3950. 

— El Directorio. 

$ 12G - e.20ill-N'í 942-v.7!12j50 



"MUTUALIDAD ARQUITECTURA" 
La "Mutualidad Arquitectura" convo- 
ca a sus asociados a la Asamblea Gene- 



ral Extraordinaria que se realizará el 27 
de noviembre corriente, a las 18 horas, 
en su sede social, Virrey Cevallos número 
252, para considerar lo siguiente: 

1' Lectura del acta de la asamblea an- 
terior. 

2 9 Modificación do los artículos 4?, in- 
ciso a); 6', inciso b) y 90', inciso b) del 
estatuto social. 

3? La asamblea designará dos asocia- 
dos de los presentes, quienes conjunta- 
mente con el presidente y el secretario 
de actas, firmarán el acta respectiva de 
acuerdo con lo determinado por el ar- 
tículo 90", inciso g) del estatuto- — An- 
selmo F. Enmarque, presidente. — Mario 
E. Arduino, secretario general. 

$ 10,40 • e.9[U.-N« 117,-v.27|ll|50 

MANUFACTURA RIOPLATKNSE 
DE HILOS PARA COSER, S. A. 

Convócase a los señores accionistas, 
a la Asamblea General Extraordinaria, 
que se realizará el 19 de diciembre de 
1950, a las 10 horas, en la Avenida 
Roque Sáenz Peña 501, ese. 406, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Eliminación de las reservas "Fon- 
do para Contingencias" y "Previsión pa- 
ra Fluctuaciones en Valor de Existen- 
cias" y destino de las mismas. 

2? Emisión de la quinta serie de 
acciones. 

3? Designar las personas para ges- 
tionar la inscripción de esta emisión. 

49 Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta — El Directorio. 

$ 120.-— e.7|ll-N? 29.913-v.27|ll|50 



METAL MECÁNICA 

Sociedad Anónima Comercial 

e Industrial 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

De acuerdo con el art. 17 de los esta- 
tutos, se convoca a los señores accionis- 
tas a Asamblea General Extraordinaria, 
para el 30 de noviembre próximo, en las 
oficinas en esta Capital, Avenida Presi- 
dente Roque Sáenz Peña N? 570, a las 
18,30 horas, para tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

I« Consideración del proyecto de mo- 
dificación del art. 4' del estatuto social. 
propuesto por el Directorio. 

2« Autorización al presidente o ai se- 
cretario, indistintamente, para gestionar 
la aprobación de las reformas que se ¡la- 
van sancionado. 

3o Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de esta asam- 
blea. 

Se previene a 'os señores accionistas, 
que de acuerdo con el art. 19? de los es- 
tatutos soeialep, para tomar parte en la 
asamblea, deberán depositar sus acciones 
o certificados bancarios de depósito de 
las mismas, en las oficinas de la socie- 
dad, en la Capital Federal, Avda. Pre- 
sidente Roque Sáenz Peña N« 570, con 
inlicipación mínima de tres días al se- 
ñalado por la asamblea. — Buenos Ai- 
res, 31 do octubre del Aüo del Liberia- 
loi General San Martín, 1?50. — El Di- 
rectorio, 

$-195.-- e.7|ll-Ní 29.923-v.27¡lI|50 



Se recuerda a los señoree accionista» 
que para tener derecho a. asistencia a 1« 
asamblea, deberán- depositar en ia caja 
social ssu certificados de acciones que 
acrediten la propiedad, por lo menos 3 
días hábiles antes de la fecha fijada pa- 
ra la reunión, según lo establecido pos 
el art. 24 del estatuto. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1950, 
— El Directorio. 

$ 225.— e.7¡ll-N<? 29.323 v.27ill5G 



MATACO, S. A. 
Industrialización de Metales 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento a lo establecido por 
ei estatuto lega!, el Directorio convoca a 
ios señores accionistas a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que se realizará el día 

30 de noviembre psmo, a las 19 horas, en 
la sede social calle Pichincha 1245, para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1q Consideración de la memoria, balan- 
ce, cuenta de ganancias y pérdidas, in- 
ventario e informe del sindico, correspon- 
dientes al 3er. ejercicio social, cerrado el 

31 de julio de 1950. 

2<? Consideración y aprobación de ia 
distribución de utilidades propuesta por 
el Directorio, que se mencionan en la me- 
moria correspondiente. 

3? Elección por el término de dos años 
<io presidente y cinco directores titulares 
en reemplazo de ios señores Ing. Mario 
L. Negri, D. Arturo V. Maggi, Ing. Luis 
M, P, Ygartúa, Ing. César Suffriti, D. 
Manuel Arauegui y D. Juan H. Wcisl que 
terminan su mandato. 

49 Elección por el término de un año 
le síndico titular y suplente, en reem- 
plazo de los señores Esc. José A. Negri 
y Esc. Antonio Martínez que terminan 
su mandato. 

5? Designación de dos señores accio- 
nistas para firmar el acta de ia asam- 
blea-, 



MUTUALIDAD DEL PERSONAL 

"LUTZ, FERRANDO Y CÍA." S. A'. 

Florida 240 - Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Por lo dispuesto en los artículos 24 y 
25 del estatuto, se convoca a los señores 
necios de la Mutualidad a Asamblea Got 
neral urdmana, ia que se efectuara en 
la se ce del local FloriCr 240, Capital Fe 
doral, el día 30 de noviembre de 1950, 
Año del Libertador Gral. San Martín, a 
las 19,45 hs., para tratar la siguiente; 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectura del acta anterior. 

2o Ap r ob!>c.;ón del balance y memoria 
anual. 

3' Elección completa de todos loa 
miembros de la C. D por terminación de 
mandato. 

4' Designación de dos socios presentes 
para que firmen el acta. 

5 ? Proclamación de los electos. 

Nota: Cesan en sus mandatos los si- 
guientes miembros de C. D. que forma- 
ran la misma hasta el día 31 de oetub.M 
de 1950 (Año del Libertador General San 
Martín): Agustín R. Peirano, José Asche. 
ro, Humberto Argentino Rossi, José Ma- 
ciel, Pedro Baltasar, José Pagano, Lo» 
ronzo Ferrcyra, César Delfino, PraneisM 
Defilippi, Alberto Di Lauro, ííómulo Pe- 
rreyra, Domingo Ceriani, Pedro Martín, 
Ernesto Maffrand, Bernardo Gotthelf. 

Artículo 28. — No podrán tomar parte 
en las asambleas los socios que no hayan 
abonado la cuota correspondiente al mes 
anterior a que ésta so efectúe ni los qug 
tengan menos de tres meses de antigües 
dad. — Se ruega puntual asistencia. — 
Agustín R. Peirano, presidente; Hum« 
berto Argentino Eossi, secretario. 

$ 24.— e.l0,H-N» 165-v.30|ll¡50 
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NILSSEN, OLSEN & CÍA. LDA. S. A, 
Exportación de lana 
N. 1.605 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi 
naria para el día 15 de diciembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 11.30 horas, en Bartolomé 
Mitre 559, Esc. 009, para tratar, 
ORDEN DEL DIA: 
lí Considerar memoria, inventarío, ba« 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, diclamen del síndico y distri- 
bución de utilidades al 31 de agosto de 
1950. 

2? Elegir presidente, vicepresidente, 
directores y síndicos. 

3? Aumento del capital autorizado por 
el artículo 59 de los estatutos. 

4? Designar dos accionistas firma acta, 
— El Directorio. 

$ 128.— e.21|ll.-N<? 1.110.-v.l2|12|50 

ÑECO - ARGENTINA 

Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, para el día 30 da 
noviembre de 1950, Año del Libertados 
General San Martín, a las 12 y 30 horaSj 
en Sarmiento 355, primer pÍ30, para tra- 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración y aprobación de los 
documentos que exige el articulo 347 do! 
Código de Comercio, correspondiente al 
tercer ejercicio vencido el 31 do julio di 
1950. 

2 ? Remuneración al Directorio y síndi- 
co, artículo 23 de los estatutos. 

3' Resolución sobre la liquidación y 
disolución de la sociedad por aplicación 
del artículo 370, inciso 3' del Código de 
Comercio, 

i'' Designación de ia comisión liquidan 
dora, fijando sus facultades, duración de 
su mandato y remuneración do lo misma, 
artículo 2g de los estatutos. 

5' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acia de la asamblea. 

De acuerdo eon el artículo 20 de loa 
estatutos, los accionistas deberán depo* 
sitar hasta un día antes de la asamblea, 
etis acciones en las oficinas do la socie- 
dad, Sarmiento 355, Capital. — Buenos 
Aires, noviembre 7 de 1950. — El Direc- 
torio. 

$ 195,— e.lOlll-Ns 2G5-y,30¡11|5Q 



JUII.I'TIN OFiriAL 



Lunes -7 di' iiuu mi-i ■■ ' i'r 105n — Año del 



rLub r (1 >' íi'I 



M;irt::l 



NORDISKA KOMPANEST. S. A. 

CO.WOCATOUIA 

Do acuerdo con el articulo 27 de los 
estatutos, se cita :i los señores arcionir-ta.- 
do NordElta Kompauiot, !í. A., númerr 
de Registro (N« 1.645) a la Asamblea Ue- 
'noral Ordinaria que tendrá irisar el día 
12 de diciembre de 1950, a las 16 horas. 
en el loeal de la sociedad, c-j lie Florida 
999, a objeto de tomar en cueuta la si- 
guiente: 

ORDEN* BEL DÍA: 

1* Consecración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas y dictamen del síndico, por el 0|or- 
cicio terminado el 30 de sep: ieinore de 
1950. 

2' Distribución de utilidades. 

S? Capitalización de reservas extraor- 
dinarias.- 

4» Determinación del número do direc- 
tores titulares./ suplentes; elección de 
los mismos y del síndico titular y su- 
plente. 

■" 5 ? Remuneración del Directorio y sin-, 
dico. 

6' Designación de dos acción. atas para 
suscribir el acta. 

Nota: Se previene' a los señores accio- 
nistas que, de acuerdo con el artículo 30 
del estatuto, para poder asistí: a la asam- 
blea, deberán depositar en las cajas de la 
sociedad sus acciones, o el recibo del de- 
pósito de Jas mismas eu un Banco acep- 
tado por el Directorio, con tres días de 
■anticipación. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1950 
— El Directorio. 

$ 195— e.Ki ■ll-N* 680-v 6 12'5é 

- ~~ "O" 

OLIVOS GOLtF CLUB 
Sociedad Anónima 
SEO U ND A CONVOCA TOE t A 
Convócase a los señores accionistas ;¡. 
Asamblea General Ordinaria para el 5 
de diciembre próximo a las 18 horas, en 
d! Club de liesidentes Extranjeros, Bar- 
tolomé Mitre 430, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
ti? Consideración, memoria, balance. 
cuenta de ganancias y pérdidas, inven- 
tario o informe del síndico, correspon- 
dientes al ejercicio córralo el 30 de sep- 
. tiembre de 1950. 

2 1 ? Elección de 3 directores titulares, 
5 suplentes, síndicos titular y suplente 
(Honorarios ). 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — Buenos 
Aires, noviembre de 1950, Año del Li- 
bertador Genera! San Martín. — El Di- 
rectorio. — Ernesto Massé, presidente. 

$ 90. — e.2l|ll-N</ t.O15-v..ttl2¡50 



"P" 

PEOMAC 

Sociedad Anónima 

Comercial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA. 

De conformidad a lo establecido ea 

el art. 4' de los estatutos, el Directorio 

convoca a Asamblea General Ordinaria, 

que tendrá lugar el 19 de .Diciembre, del 

. Año del Libertador General San Martín 

. 1950, a las 11.30 horas, en el local de 

■la calle Viamonte 748, piso 5', para tratar 

la siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración de la memoria, balan- 
■ ce, inventario, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 30 
de septiembre del Año del Libertador 
General San Martín 1950. 

2' Fijar la remuneración del Directo- 
rio y síndico. 

3" Aplicación de las utilidades del 
ejercicio. 

4" Elección de dos directores titulares 
por dos años por terminación de man- 
dato, dos directores suplentes, síndico ti- 
tular y síndico suplente por un año, 

5' Designación de dos señores accio- 
nistas para firmar el acta de la asam- 
blea. — El Directorio. 

* 135.— e.21|ll-XM.207-v.l-l|l2¡.J0. 

PILCO MAYO 

S. A. Inmobiliaria, Financiera 

e Industrial 

K'.' 4.437 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 18 de diciembre, Año del Liberta- 
dor General fían Martín, 1950, a ias 11 
lloras, en 25 de Mavo N" 515. 
ORDEN "DEL DÍA: 

1' Consideración do la memoria, inver- 
í-ario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, informe del sindico, dis- 
tribución de util'dades de conformidad 
con So propuesto tu la memoria, y remu- 



neración al Directorio y síndico, ejerci- 
cio al .'i I de ntíoMo tic 19-"u. 

2'' Kk'ci-iÓFi de! Diro.-toriu, síndico y 
sindico suplente. 

8'-' Des'gnariúu de d->> accim'slas p-i':i 
aprobar y firmar el acia. — Kl Direc- 
torio. 

8 105.— e.23:H-N'' l.lSo-v. IStttl ó! 

PAItADICEO & BAIÍOXO 

Industrial,- Comercial, Financiara 

o Inmobiliaria, Sociedad AuAiiiina 

2 ! > CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas. 
a. la Asamblea General Ordinaria, que 
so celebrará el día 30 de noviembre 
de 1950, a las 17 horas, en el local 
Rodríguez Peña 3S2, ii piso, para con 
sideral' el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, 
balance general, cuenta de ganancias 
y pérdidas, inventario e informe del 
síndico, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 30 de junio de 1950. 

2° Determinación del número y elec- 
ción de directores titulares y suplentes 
y presidente de la sociedad. 

3c Elección de síndico titular y su- 
plente. 

4"? Designación de dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta de la 
asamblea. — Buenos Aires, 2 de no 
viembre de 1950. Año del Libertador 
General San Martín. 

s loo.-- e.17 11-N9 SSR-v.SCbl lt50 



"PINCHETTI Y CÍA" . 
Soc. Anón., Comercial e industral 
Convócase a Asamblea General Extraer 
diñaría para el 9 de diciembie de 1950 
Año del Libertador General San Martin 
a las 11. 45 horas, en Corrientes 447 
escritorio 705. para tratar el siamunte, 
ORDEN DEL DIA: 
1» Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

2' Aumento del cap ; tal autorizado has 

ta § 2.000.000.— mdegal. — Ei Diree 

orio. 



$ 75. 



e,16 11-N« ?46-v.0¡125( 



"PINCHBTTI V CÍA." 
Soc. Anón., Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea Geneial Extraor 
linaria para el 9 de diciembre de 1950. 
Año del Libertador Genera) 8au Martín, 
■i las 12 horas, en Corrientes 447, escrito- 
rio 705, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

1' Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

2' Reforma de estatuto. — El Direc- 
torio. 

$ 75.— e.l6:it-N? 7t5-vC!12 50 



"PINCHETT1 Y CÍA." 
Soc. Anón., Comercial e Industrial 
Convócase a Asamblea General Ordi 
naria para el 9 de diciembre de 1950, Aiic 
del Libertador General San Martín, a las 
13.30 lloras, en Corrientes 447, escrito- 
rio 705, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1' Considerar memoria, inventario, ba 
tunee general, cuentas de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico al 30 de 
septiembre de 1950. 

2* Elección del Directorio y síndicos 
3' Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

S 90.— e.l6,ll-N* 7IS-V.G 12,5c 



PLATA Y PLATA 

Industrial y Comercial 
Sociedad A n ónima 
CONVOCATORIA 

De conformidad coa lo dispuesto por 
el Artículo 8- de los estatutos, convo- 
case a ios señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 6 
de Diciembre de 1950, a ias 1S y 30 
lloras, en el local de la sociedad Tacua- 
ri N'> I56'0. para tratar lo siguiente. 
OlíDEN DEL DIA: 

1' Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, corres- 
pondiente al sexto ejercicio vencido el 
día 31 de julio de 1950. 

2« Ratificación y aprobación de to- 
dos los actos realizados por el Di lec- 
torio. 

?>'■' Distribución de utilidades. 

4» Elección de tres directores titula- 
res, de dos directores suplentes y de 
síndico titular y suplente. 

5" Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Se previene a los señores accionistas, 
que según el Artículo 9'' de los estatu- 
tos, para tomar parte de la asamblea, 
deberán depositar sus acciones en la caja 
de la sociedad o en nn Banco de esta 
Ciudad, con tres días de anticipación 
a ia fecha de la convocatoria. — "Año 



del Libertador General Pan Martín"; 
linones A:re~. 1 ríe N,.vtembre de 
195ii. -- El l>irei-t-i.uo. 

* 105. ~- e.ló I 1 X 1 ? 7 12-v.p 12 -"''■■ 



PIEDRA ALTA, S. A. COMERCIAL. , 

INDUSTRIAL E INMOBILIARIA 
(.Oís YOCA Í'ÜRÍA 

Se convoca a los señores accionistas a 
¡a Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de Noviembre de 1950 a 
¡as 16 horas en el local social calle Dia- 
nona! Roque Sáenz peña No 1116. 2<; piso, 
para tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

le Consideración y aprobación de la 
memoria, balance geiu-ral, inventario, es- 
tado demostrativo de ganancias y pérdi-' 
■las e informe del síndico correspondien- 
tes al 4? ejercicio cerrado el 30 de junio 
de 1950. 

29 Fijación del número de directores 
titulares y suplentes cpie formarán el di- 
rectorio para el quinto ejercicio social, 
conforme al art. 10 de los estatutos. 

3p Elección de directores titulares y 
suplentes de acuerdo a lo que resuelva 
la asamblea sobre el punto 29. 

49 Elección de síndico titular y sín- 
dico suplente. 

5? Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 150.— e.7|ll.-No 29.809.-v.27|ll¡S0. 



"PERSEVERANCIA" 
Sociedad Anónima Argentina d« 
Representaciones y Mandatos 
(En Liquidación) 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo resucito por la Asam- 
blea General Extraordinaria celebrada tí i 
28 de noviembre de 1947, convócase a los 
señores accionistas a Asamblea Genera! 
Extraordinaria a realizarse el día 1' de 
diciembre de 1950, Año del Libertador 
General San Martín, a las 11 horas, en 
lo calle Brandsen N? 446, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
lo Consideración del inlorme de la co- 
misión liquidadora, el "balance'}' la cuen- 
ta de pérdidas y ganancias que determi- 
nan, con el dictamen de] síndico, el 
cierre final de tas operaciones de la so- 
ciedad al 31 de octubre de 1950. 

2? Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. 

Para tomar parte en la asamblea, los 
señores accionistas deberán depositar en 
la caja de la sociedad, por lo menos tres 
djas antes del señalado para la reunión, 
sus acciones o un certificado bancario 
donde conste la custodia de las mismas. 
— La Comisión Liquidadora. 

$ 165.— e.7-U-N* 29. S3l-v. 27 ¡11150 



FLORALIA 



PERFUMERÍA GAL Y 
S. A. I. Y C. 

ASA M B LE A E X T E A O R DIÑAR I A 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea Extraordinaria, que tendrá 
lugar el día 11 do diciembre de 1950, 
"Año del Libertador Gral. San Martín''. 
a las 18,30 heras, en el loeal social ca- 
lle Mauro 2010, para eonsiderat la si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1» Aumento del capital social autori- 
zado hasta la suma de pesos in.n. 
1.500.000. — con facultad para elevarlo 
por resolución del Directorio hasta la 
cantidad de pesos m:n. 7.500.000. — y 
consecuente modificación del Artículo 
cuarto de los estatutos. 

2* Modificación dei artículo 21 del es- 
tatuto elevando la retribución del Di- 
rectorio. 

3? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — 
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1950, 
'.'Año dei Libertador Gral. San Martín". 
— El Directorio. 

Nota: Se recuerda que para tener de- 
recho a asistir, deliberar y votar, debe- 
rán los accionistas depositar sus accio- 
ne;- por lo menos tres días antes del fi- 
jado para la asamblea. 

$ 195.— e.20¡n-N? S70-v.S:12 ; 50 



correspondiendo a! ejercicio terminado 
el 3 l de julio de 195o. 

2" K.leeiióii de siudieos. 

39 Designar dos acrionista' para fir- 
mar r: a.ta ----- El Dirceiorio. — Loó- 
nos Aires, noviembre 1 dei Año del 
Libertador General San Maitín, 1950. 

S 120.— e.7¡ll-N<? Í.9.S5S-V.271 l'BO 



ROY 

Sociedad Anónima. Industrial y Comercial 

N5 de Registro 5529 

EDIL"! O 

Se convoca a los señores accionistas a 
.Asamblea Geneial Ordinaria de accionis- 
tas para el día 30 de noviembre de 1950 
''Año del Libertador Genera! San Már- 
tir." a las 17 horas en la Avenida Ruquo 
Sáenz Peña 1.110. 4c piso a fin de consi- 
derar la siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

¡9 Lectura, consideración ¡ aprobación 
de.i inventario, el balance, la cuenta de 
ganancias y pérdidas, la memoria y eí 
informe de! síndico correspondientes ai 
•primer ejercicio cerado ei 31 de jubo de 
¡950 "Año del Libertador General San 
Martin". 

2»- Designación de cuatro directores ti- 
tubares y dos directores suplentes. ' 
. 3; Designación de síndico titular y sín- 
í co sapiente. 

4o Designación de dos accionistas para 
fumar el acta. — L'l Directorio. 

í- 135.— e . 7;I1-.\Í9 29.SIlv.27 11 53 



ROBERTO RERiJNGfERr. S. 
Comercial e Dulnstriai 
Ruines 2730 - Rueños A iros 



A. 



REY 
Suciedad Anónima Comercial 
nugistro N° 3.015 
CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas, a Asam- 
blea Ordinaria, para el día 30 de no- 
viembre de 1950, a las 13 y 30 horas, 
en A'sina 1179, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar la memoria, inventa- 
rio, balance general, ene ta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del síndico, 



CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas, 
a Asamblea General Ordinaria, para ei 
día 2D de noviembre de 1950. a las 9 
boras, en Ruhies 2722, para tratar «I 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

lo Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta da 
ganancias y pérdidas e informe del 
síndico por el ejercicio terminado el 
30 de septiembre de 1950 y distribu- 
ción de utilidades; 

2o Aprobación de retribuciones de 
miembros del Directorio, a cargo de 
gastos generales; 

39 Determinación del número de di- 
rectores, elección de los mismos, elec- 
ción de sindico y sindico suplente y 
fijación de la remuneración del síndi- 
co: 

49 Fijación de la garantía de los di- 
rectores, conforme con el articulo 16 
de los estatutos; 

5? Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. 

Nota: Se recuerda a los señores ac- 
cionistas que quieran intervenir en la 
asamblea, que deberán depositar sus 
acciones en la sociedad > más tardar 
basta el dia 2 7 de noviembre. — El 
Directorio podrá admitir que tal depó- 
sito se haga en Bancos del país o de? 
extranjero. — Rueños Aires. 2 de no- 
viembre de 1950, "Año del Libertador 
General San Martin". 

$ 180.— e.7ill-Ne 29.860 v. 27-11150 
. ___ . 

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA NACIÓN" 
Registro No 870 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 37 de los 
estatutos, el Directorio convoca a los 
señores accionistas para la Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria que deberá cele- 
brarse el próximo martes 26 de diciem- 
bre del Año del Libertador Gener.al San 
Martín, a las 10, en el local del diario, 
Florida 317. para tratar el siguiente 
ORDEN DEI, DIA: 

I? Elección de presidente por el perío- 
do que vencerá el 28 de febrero de 1052. 

29 Nombrar dos señores accionistas 
para firmar el acta de la asamblea. 

Artículo 38: Hasta tres días antes de 
la reunión de la asamblea, los accionis- 
tas presentarán sus acciones o certifi- 
cados de un Banco que acrediten tenerlas 
depositadas a su nombre, al presidente, 
para obtener el boleto de entrada en el 
cual se determinará el número de votos 



qu. 



les corresponde, — El Directorio. 
$ 210. — cNjll-N? 1.201-v.R.i | 12jof 



SOCIEDAD ANÓNIMA 

M. S. 3AGLEY & CÍA. LTDA. 

Registrada Bajo N* 558 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

No habiéndose depositado el número 
de acciones que requiere el art. 38 de 
los estatutos para formar quorum en la 
Asamblea General Extraordinaria y Or- 
dinaria convocada para el día 23 del co- 
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mente, se convoca por segunda vez a 
los .señores accionistas para el día 11 de' 
diciembre do 1950, a las 10 horas, en ei, 
.local de la sociedad. Avenida Montes de 
Oca 199, con el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1" Designación de dos ai-sionistas para 
firmai y aprobar ei acta de la asambioi, 
de acuerda con el artículo 33 de los es- 
tatutos. 

•2>-' Reforma de los estatutos y aumento 
del capital autorizado. 

3« Consideración de los documentos 
proscriptos en el artículo 3-17. ine. 1) del 
Código de -Comercio, correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 cíe agosto de 
1950. 

4? Elección ele dos directores titulares 
por tres años, y de tres directores su- 
plentes y síndico y síndico suplente por 
un año. 

Se previene a los señores accionistas 
que, para asistir a la asamblea, deben 
depositar sus acciones en la caja social, 
o en su defecto la correspondiente cons- 
tancia de depósito de las mismas en un 
establecimiento bancario, hasta el día 7 
de diciembre de 3950. 

Para cumplir con una resolución de la 
Inspección General de Justicia, se ruega 
a los señores accionistas que concurran, 
le hagan munidos de la libreta de enrola- 
miento o cédula de identidad. — Bue- 
nos Aires, noviembre 21 del Año del 
Libertador General San Martín, 1950. — 
El Secretario. 

$ 170. — C.2-1I11-N0 1.211-v.7!12|5U 



balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, inventario e informe del sin- 
dico, eorrespond entes al 30' ejercicio ce- 
rrado al 30 de setiembre de 1950. 

2? Determinar el destino de las utili- 
dades. 

3- Elección de sindico titula'- y síndico 
suplente. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Se recuerda a los señores aceto- 
nisías las disposiciones del Art. 27 de ios 
estatutos sociales. — El Directorio. 

$ 150.— e.23jll-N»1.206-v.l3;l2!50 



S. A. MOLINO INGLES (ARS.) 
LIMITADA 
No 2.387 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 1.8 de diciembre del Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950, a las 
10.30 horas, en Corrientes No 447, para' 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
.1* Considerar memoria, inventario, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas y dictamen del sindico al 30 
de septiembre de 1950; 
2? Distribuir utilidades; 
3? Elegir Directorio y- síndicos; 
4o Designar dos accionistas firma acta 
asamblea. — El Directorio. 

$ 128. — e.23jll-No 1.099-v.l4|12¡50 



SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL 

CORRENTINA 

CONVOCATORIA 

No 3.047 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria, para el 21 de di- 
ciembre del "Año de] Libertador General 
Pan Martín", 1 f 50, a las .16 horas en 
Reconquista 33(5, Ge piso, para tratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Aprobar memoria, inventario, balan- 
ce general, cuenta de ganancias y pérdi- 
das y dictamen dei síndico y distribu- 
ción utilidades al 31 de agosto do 1950; 

2o Elegir Directorio y síndicos y fijar 
honorarios; 

3o Nombrar dos accionistas firma acta 
asamblea. — El Directorio. 

$ 12-S. _ e,24jll-No 1.154-v.l5|12|50 

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA 
ENTRERRIANA 

No 2.998 
CONVOCATORIA 
Convócase a. los señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria, para ei 21. de diciem- 
bre del "Año del Libertador General San 
Martín", 1950, a las 15.00 horas en Re- 
conquista 33o, 6o piso, para tratar la si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA 
Í9 Aprobar memoria, inventario, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas y dictamen del síndico y distribu- 
ción utilidades al 31 de agosto de 1950; 
2-> Elegir Directorio y síndicos y fijar 
honorarios; 

3o Nombrar dos accionistas firma acta 
asamblea. — El Directorio. 

$ 3 2S. — e.24ill-N0 1 157-v. 1?I12|5Ü 

Sociedad Anónima 
ESTANCIAS Y COLONIAS 
COBRENTINAS 
CONVOCATORIA 
No 2.990 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria para el 21 de di- 
ciembre del "Año del Libertador Gene- 
ral San Martín" 1950, a las 15.30 horas 
en Reconquista 33(5, 6o piso, para tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
lo Aprobar memoria, inventario, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas y dictamen del síndico y distribu- 
ción ele utilidades al 31 de agosto de 
1950: 

2o Elegir Directorio y síndicos y fijar 
honoraiios; 

3o Nombrar dos accionistas firma acta 
asamblea. — El Directorio. 

$ 128. — e.24IU-No 1.156-v.l5|12|50 



SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL ERNESTO 

TORNQUIST & CO. LIMITADA 

Buenos Aires 

N» de Registro Nac. 315 

SEGÚN DA CON VOCATOR IA 

De acuerdo con los artículos 27 y 33 
de los estatutos de esta sociedad, se con- 
voca a los señores accionistas a la Asam- 
blea General Extraordinaria que tendrá 
lugar el 13 de diciembre de 1950, a las 
li horas, en el domicilio de la sociedad 
calle Bartolomé Mitre 559, 1er. piso, a 
fin de tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

!'■' Aumento del capital autorizado. 

2« Reforma de los estatutos en las dis- 
posiciones referentes al aumento del ca- 
pital y artículos 19' y 46'. 

3' Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. 

Se previene a los señores accionistas 
que, para tomar parte en la Asamblea, 
deberán depositar sus acciones en la te- 
sorería de 'a sociedad, hasta tres días 
antes de la reunión de la asamblea a 
fin de obtener el boleto de entrada, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 28 
de los estatutos. — Buenos Aires, 21 de 
noviembre de 1950, Año del Libertador 
General San Martin. — El Directorio. 

$ 120.— e.24:ll-N' 1.213-v.7;12;50 



Sociedad Anónima Comercial, Financiera, 

Industrial "SACFIL" 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los accionistas de esta 
sociedad a Asamblea General Ordinaria 
para el día martes 19 de diciembre pró- 
ximo a las 18 horas, en el local social. 
25 de Mavo 122. para tratar el siguiente: 
* ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de la memoria, inven- 
"ario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, informe del síndico y 
distribución de utilidades eorrespond en- 
tes a! ejercicio terminado el 31 de mayo 
de 1950. 

2» Elección de tres directores titulares 
y de dos suplentes que han terminado sus 
mandatos. 

3 9 Elección del sindico titular y dei 
sínd eo suplente que han terminado su 
mandato. 

4* Remuneración del síndico. 

5' Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de ¡a asamblea. 

Los accionistas deben depositar sus ac- 
ciones o presentar certificado de un Banco 
o institue ón autorizada de estar depo- 
sitadas a su orden, con tres días de' anti- 
cipación al de realización de la asamblea 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1950. 
— .El Directorio. 

$ 195.— e.22lll-N'1.071-v.l2¡12!50 



S. A. Financiera y Comercial 
FTJHRMANN LDA. 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 24 de los 
estatutos sociales, convócase a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ordi- 
nal 1 a, que tendrá lugar en el local de la 
sociedad, Herrera 2270, Buenos Aires, e! 
22 do diciembre de 1950, a las 16 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1 ? Estudio y aprobación de ¡a meraona, 



"S. A. E. M. A." 
S. A. EXPLOTACIÓN' MADERERA 

Y ANEXOS 

Sarmiento 7<¡" - 5o pixo - Buenos Aires 

Número de Registro N - 4-1C2 

-CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionis- 
tas a la octava Asamblea General Or- 
dinaria, que se realizará el día 12 de 
diciembre de 1950, a las 15 lloras, en el 
local sedal, calle Sarmiento 767, a 
objeto de tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documenta- 
ción que prescribe el art. 347, inc. 1 



del Código de Comercio, correspondien- 
te al So ejercicio económico, cerrado 
el 31 de agosto de 19 50. 

29 Fijación del número de directo- 
res titulares y suplentes de que se 
compondrá el Directorio y elección de 
las personas que deberán ocupar los 
cargos que. resultaren vacantes, dt 
acuerdo con lo establecido en los ar 
ticulos 6o y 7"? de los estatutos. 

39 Elección de síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa 
ra que firmen el acta de la asamblea 

Para concurrir, los señores accionis- 
tas depositarán en la sociedad, por lo 
menos con tres días de anticipación 
al señalado para la Asamblea, sus 
acciones o un certificado bancario qm 
acredite su depósito. — Buenos Aires. 
14 de noviembre de 1950, Año del Li 
bertador General San Martín. — El Di 
reetorio. 

5 225.— e. 17¡ll-No 7S6-v.7|l 2J50 



SINECA FILMS 

Sindicato Cinematográfico Católico 

Argentino, S. A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, a 
realizarse el día 30 de noviembre de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, a las 14.30 horas, en el local 
de la sociedad, calle Malabia No 2729, 
con el fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

20 Consideración de los documentos 
que establece el Art. 3 4 7, inc. 19 del 
Código de Comercio, correspondiente al 
tercer ejercicio, cerrado el 30 de ju- 
nio de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. 

3o Elección de seis directores titu- 
lares y dos suplentes. 

4? Elección de un síndico titular y 
un suplente. 

Nota: Se recuerda a 'os señores ac- 
cionistas que, conforme a lo prescrlpto 
en el artículo 33 del estatuto, para 
poder asistir a las Asambleas deben 
depositar con tres días de anticipación, 
por lo menos, en las oficinas de la so- 
ciedad, los títulos de acciones o certi- 
ficados que posean o el recibo de de- 
pósito de los mismos, que acrediten su 
tenencia. — Buenos Aires, 9 de no- 
viembre de 1950. Año del Libertador 
General San Martín. — El Directorio. 

$ 221.— e.l4!ll-No 538-v.30|U¡50 



st 



Sociedad Anónima 

LA HISPANO ARGENINA 

CURTIEMBRE Y CHAROLERIA, S A. 

Juan B. Aiberdi 5045 . Buenos Airee 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para ei 11 de diciembre de 1950. Ino 
del Libertador General San Martín, a las 
9 horas, en Juan B. Aiberdi 5045. 
ORDEN DEL DÍA: 
lo Consideración y aprobación de la 
memoria, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, inventario e informe 
del síndico, correspondientes ai eiere>cio 
cerrado el 30 de septiembre de 1950. 

2o Elección de dos directores suplentes 
por un año. 

3? Elección de síndico y síndico suplen- 
te. 

4 1 ? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio 

$ 120.-- e.lóill-No 6-19. -v.5|l 2!5ft 



"SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO" 
S. A. 

De acuerdo con el art. 18 de ¡os esta- 
tutos y 354 del Código de Comercio, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el día 5 de Diciembre de 1950 ; 
Año del Libertador General San Martín, 
a las 11 horas en el local Perú 375. 1er. 
piso, para tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Lectura y aprobación de la memoria, 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, Inventario e informe ael sín- 
dico, correspondientes al ejercicio cerra- 
do el 30 de septiembre de 1950. 

2? Elección de tres directores titulares 
v tres suplentes por un período de dos 
años, síndico titular y suplente por un 
año. 

3o Nombramiento de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. 

Para asistir a la asamblea se recuerda 
la disposición del artículo 17 sobre depó- 
sito de acciones. — El Directorio. 

$ 135,-. e.lSJll-JM? 654-v.5|12¡50 



Sociedad Anónima, Twlustri 
y Comercial 

VIUDA DE CANALE E HIJOS 
CONVOCATORIA 

Cumpliendo con lo prescripto por el 
artículo 11 de los estatutos sociales, 
convocamos a los seftores aecionistos a 
la Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el dia 2 de diciembre de 
1950, a las 16 horas, en la sede de :a 
compañía. Avenida Martín García 320., 
a efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

lo Lectura, consideración y aprooa-./ 
ción de la memoria, balance general © 
inventario, cuenta de ganancias y pér- 
didas e informe del síndico, correspon- 
dientes al 3 09 ejercicio que terminó el 
30 de septiembre de 1950. 

2o Aprobar designación directores 
generales, directores gerentes y direc- 
tor secretario. 

39 Aprobar remuneración directores 
generales, directores gerentes. 

40 Aprobar distribución de utilida- 
des, remuneración del Directorio y sífl- 
dico. 

59 Elección de 8 directores titula- 
res en reemplazo de los señores Ama- 
deo .1. Canale, Humberto Canale, Her- 
minia Canale de Rebay, José Manuel 
.lulio Canale, Manuel Luis Canale-, 
Raúl C Caffarello, Enrique E. Solar!, 
Sebastián O. Villar y 2 directores su- 
plentes en reemplazo de la señora 
Blanca C. de Caffarello y "ara cubrir 
la vacante dejada por el señor Carlos 
D. Franceschi, que fué elegido direo 
tor titular, según lo establece el art. 80 
de los estatutos. 

69 Elección de un síndico titular y 
ur suplente, de acuerdo con el artículo 
15 de los estatutos. 

70 Nombramiento de 2 accionistaa 
para aprobar y firmar el acta de la 
asamblea, de acuerdo con el art. 20 de 
los estatutos sociales. • — Buenos Airea., 
Noviembre 8 de 1950. — El Directorio. 

$ 240.— e.13 11-N9 368 v. 30lll|50 

SOCIEDAD ANÓNIMA GANAD hRA 
"REYNARD DOMANGE" 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
ticulo 24 de los estatutos, se cita a los 
señores accionistas a :a Asa mu lea jen eral 
Ordinaria que tendrá lugar el día l 9 
de diciembre d e 1950, a las 14 iioraa, 
en la Estancia "Cañadón de las t'ac-us", 
Territorio Nacional de Santa Cruz, COB 
objeto de tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración . d e la memoria, del 
balance, cuenta de ganancias y pérdidaa, 
informe del síndico e inventario, corres- 
pondientes a! ejercicio que terminó el 80 
de septiembre de 1950. 

2? Nombramiento de un director. 

3' Elección del síndico. — El Dire*< 
torio. $ 120.— e.13|11-No 467-v.i'|12¡5© 



S. A. I. D. H. V. A. 

Sociedad Argentir-a industrial Xe Hierros 

y Aceros S. A. 

N? de Registro 4230 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas á 
Asamblea General Ordinaria para ,¡1 (Sla 
30 de Noviembre de 1950. a las 10 loras, 
en el loen!, sito en la calle Perú 133, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

T? Considerar la memoria, inventario, 
balance general, cuenta de ganancias f 
pérdidas e informe del síndico, corespou" 
diente al ejercicio terminado el 30 da 
Junio de 1950. 

2o Elección de síndicos. 

3' Designar dos accionistas para firmal 
el acta df la asamblea. — El Directorios 

Nota: Se recuerda a tos señores aeciO" 
nistas lo dispuesto en el artículo 14 de 
los estatutos sociales, sobre depósito an« 
ticipado de acciones 

$ 150.-- e.7|lí-N? 29 857-v.27!H|50 



SOCIEDAD AXOXIMA GANADERA 
"SAN JOSÉ" 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los acciouistas de esta 
Sociedad a la Asamblea General Ordi- 
naria que se efectuará el dia 5 de Di- 
ciembre de 1950, a las 11.30 horas, e» 
el. local social Paraguay 643, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General. Cuenta ü® 
Ganancias y Pérdidas, Distribución de 
utilidades e Informe del Síndico co- 
rrespondiente al ejercicio social termi- 
nado el 30 de junio de 1950. 

20 Elección de tres Directores y deS 
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Sindico Titular y Sindico Suplente, que 
lian terminado su mandato. 

3ó Remuneración del Sindico, 

ii Designación de dos accionista:- pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. 

Los accionistas deberán depositar 
sus accionas o presentar certificados 
de un Banco o institución autorizada 
de estar depositadas, a su orden, con 
tres -días' de anticipación a la realiza- 
ción de la Asamblea. 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 
1950. Federico J. Zorraquín, Presi- 
dente. 
% .iso. e.O'il-N? 29.993 - v . 2 1 1 1 1 5 . 



SUD AMERO ANTIL 
Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas de 
Sudamereantii, Sociedad Anónima a la 
Asamblea Genova-I Ordinaria que se reali- 
zará el día 7 ele diciembre de 1950, Año 
del Libertador General San Martin, a las 
10 horas en el local soc¡a!, calle Cangallo 
328, V¡ piso, con el fin de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DI A: 

1» Consideración y aprobación de la 
memoria, batanee genera:, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, inventario e informe 
del síndico correspondiente al ejercicio 
semestral cerrado el 30 de junio de 1950. 

2? Fijación del número de directores 
y elección de los que corresponda por el 
término de mi año de acuerdo a lo dis- 
puesto en los artículos once y trece de 
los estatutos 

3? Determinación de la remuneración 
de ¡os directores y síndico, 

4 C .Elección de síndico titular y su- 
p] ente 

5? Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acia. --- El Direc- 
torio. 

Nota: Para concurrir :i ín asamblea los 
accionistas debería deposita- en la caja 
social lía-da tres días antes de la fecha 
de la misma sus acciones o certificados 
de depósito- 

$ 165.— e.£>;n.-N'.- l.:;S.-v.2f)|ll|50 

S I. P, A. G. 
.loeiedad Industrial para Arríenlos 
Generales 
Sociedad Anónima, industria) y 
Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria y Extraordinaria, para el 2 de di- 
ciembre de 1950. Año del Libertador Ge- 
neral San .Martín, a las 10 horas, ea 25 
cíe Mayo ."72. 3'-' piso. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la memoria, inven- 
tario, baiance general, cuenta de ga- 
aaneias v pérdidas e informe de! síndi- 
co, correspondientes al- ejercicio vencido 
*! 30 de septiembre de 1950. 

2? Elección -j e directores y síndico ti- 
tular y suplente. 

89 Reforma' de estatutos, 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar e! acta. — El Directorio. 

* 120. _ e.-ni-N? 2!>.£>ni-v.2S¡ll!50 



SANTFA, SANTARELO INDUSTRIA 

DE FOTOPRODUCTGS ARGENTINOS 

Sociedad Anónima industrial y Cernercial 

(Exp, Inspec. de Justicia 5580) 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores .accionistas a 
1» Asamblea Ordinaria que se realizará 
el 28 de Noviembre, Año dei Libertador 
General San Martín, 1950 a las IR. en 
Ramón E Ealcón 4634, para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA:. 

19 Consideración de los documíntns a 
cjae se refiere el art. 347 del Código de 
Comercio. 

, 2? Ratificación de ios sueldos de tos 
señores directores. 

3? Retribución a los directores y sín- 
dico y distribución de utilidades. 

49 Elección de un síndico titular y otro 
suplente, por nn año. 

5? Nombramiento ñe dos accionistas 
para que aprueben y firmen el ac*a de 
la asamblea. — Buenos- Aires, Noviembre 
2, Año del Libertador General San Mar- 
tin, 1950 — El Directorio. 

$ 150;— 6.7111-N? 2D.SD7-v.37U: 1150 



SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA 
Y EXPORTADORA DE LA FATAGONIA 
N? Reg. 1451 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De acuerdo con los artículos '¿0. 21 
y 25 de los estatutos, se convoca a los 
señores accionistas a Asamblea tfoneral 
iJEsíraordmaria para el día 1? de diciem- 
bre 1 de! Año- del' Libertador General San 



Martín, 1950, a las 17 horas, o" ti local 
■ocia!, Avenida Pie. Roque Sáenz t'e.ña 
1-17. a fin dj: tratar el supínente, 
OKDKN DIO. DÍA: 

1$ Reforma de los estatutos - Atimj'.fo 
do capital. 

2? Designación de dos accionistas pa^a 
que aprueben y firmen e! acta de la- 
asamblea. — El presidente. 

Se recuerda a 1-os señores accionistas 
que para asistir a esta asamblea le aeran 
depositar en la Caja social sus acciones 
o un certificado baneario de depósito 
de las mismas y que el plazo est-ibieeidc 
por ios estatutos vence el día 27 dei 
corriente. 

* 135.— e.7¡ll-N<? 20.861-v.27jl .1(50 

Sociedad Anónima 

LUIS MAGNASCO & CÍA. LTBA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 20 de los 
estatutos, se cita a los señores accionis- 
tas a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá, lugar el día 2>0 de Diciembre del 
corriente año. a las 1(i horas, en el local 
social, calle San José No 1644, para tra- 
tar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance ¡yernera 1, cuenta de ganan- 
cias y- pérdidas e informe del síndico 
correspondientes al 37? ejercicio termi- 
nado el 30 de septiembre de 1950. 

2? Distribución de utilidades. 

3o Elección de directores. 

49 Elección de síndico y síndico su- 
plente. 

5c Designación de dos accionistas para, 
firmar' el acta de la asamblea, de acuer- 
do con el artículo 30 de los estatutos. 

Para tener representación en la asam- 
blea, los señores accionistas deberán de- 
positar sus acciones en la. caja de la so- 
ciedad, por lo menos con tres días de an- 
ticipación al fijado para la asamblea, 
conforme a lo que exijo el artículo 24 
de los estatutos. — Buenos Aires, 20 de 
noviembre de 1050, "Año dei Libertador 
General San Martín". — El Directorio. 
A 200 e.21HLNo L0.l0-v-.18l 12150 



SAGA 

Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera, 

industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para >l día 
veintisiete do Noviembre de 1050. Año 
del Libertador G-eneral San Mar<- ! n. a 
las once Iioras, en la sede social de la 
calle Corrientes N? 222, tercer piso para 
tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Lectura y consideración do la me- 
moria, balance, cuenta de ganancias v 
pérdidas, inventario o informe a al sín- 
dico, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de Julio de 1950. 

2o Elección do tres directores, síndico 
titular v síndico suplente por uri 'ifio. 

S° Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aire*. 31 de 
Octubre de 1950. Año del Libertador Ge- 
neral San Martín. — El Directorio. 

$ 135.— e.7lll-N? 29.865-v.27il ¡¡50 



' S. A. TAIXERES METALÚRGICOS 
SAN MARTIN 
"TAMET" 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria qne 
tendrá lugar el día de diciembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín, 
a las 18 horas, en la sala ele reuniones. 
Bartolomé Mitre 559. primer piso, Capi- 
tal Federal, para tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Aumento del capi'al dentro de la 
suma que autoriza el artículo 6' del es- 
tatuto. 

2» Emisión de acciones. 

3 9 Nombramiento de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de ia asamblea. 

Para tener representación en la alam- 
bica, los señores accionistas deberán de- 
positar" sus acciones o un certificado ban- 
cario equivalente en la secretaría cíe ia 
soeiolad, Chaeabueo N' 132, Capita Pe- 
doral, por lo menos tres días antes de ia 
fecha de la asamblea, donde se les entre- 
gará la tarjeta de entrada correspon- 
diente. — • El Directorio- i 

í 165.— e.lOlll-K'-' 177-v.30|llj50' 

S. A. "COMFIR" 
Compañía Financiera, Inmobiliaria y EuraJ 
CONVOCATORIA 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
8' de los estatutos ele la sociedad, se con- 
voca a los señores accionistas a la Asam- 
blea Genera Ordinaria que se llevará n 
eabo en c] domicilio de la sociedad, Ave- 



nida Ptc. Roque Sácuz Peña 507, el día 
30 de noviembre de 1950, a las 17 horas, 
para tratar e siguiente: 

Olí DEN DEL DÍA: 

T Consideración de la memoria, balan- 
ce general, cuenta de ganancias v pérdi- 
das, inventario e informe del síndico, co 
rrcspondiente al octavo ejercicio termi- 
nado el 31 de julio de 1950. 

2' Elección de un síndico v de nn sín- 
dico suplente, quienes terminan sn man- 
dato. 

3? Designación ele dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — Año 
dei Libertador General San Martín. — 
Buenos Aires, 31 de octubre de 1950. — 
C. Oarnpuzano, presidente. — II. A. Dris- 
coE, director. 

Nota: Se previene a los señores accionis- 
tas que para tomar parte en la asamblea 
deberán depositar sus acciones en la ca- 
ja de la sociedad, tres días antes do, fi- 
jado para la asamblea. 
$ 216.- 



Sociedad Anónima 

LUIS MAGNASCG & CÍA, ETDA. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 28 de los 
estatutos, se cita a los señores accionis- 
tas a la Asamblea .Extraordinaria que 
tendrá lugar el 20 de diciembre del co- 
rriente año, a las 10.30 horas, en el local 
social, calle San José No 1644, para tra- 
tar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lo Modificación parcial de los estatu- 
tos de la sociedad, artículos C, 6, 18, 
25 y 32, 

2o Autorización especial al señor pre- 
sielcnte, o a la persona que lo reemplace 
para que por sí o designando a otras 
personas, tramite la aprobación, o refor- 
ma sancionada y a la vez acepte las mo- 
dificaciones, ampliaciones o supresiones 
que el Poder Ejecutivo Nacional exigiere, 
como así también extender, firmar, au- 
torizar y formalizar todas las escrituras 
y documentos públicos que sean necesa- 
rios para el mejor desempeño de este 
mandato. 

3« Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de ia asamblea, de acuerdo 
con el artículo 30 de los estatutos. 

Para tener representación en la asam- 
blea, los señores accionistas deberán de- í! 
positar sus acciones en la Caja de la 
sociedad, por lo menos con tres días de 
anticipación al fijado para la asamblea 
según lo expresa el artículo 24 de los 
estatutos. — Buenos Aires. 20 de noviem- 
bre de 1050, "Año del Libertador Gene- 
ral San Martín". — El Directorio. 

$ 280. — e.21[ll-No L009-v.18¡l.2|50 



SIDEMA SOCIEDAD ANÓNIMA 
Sociedad Indtistrializactora 
de Maderas Argentinas Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamb.ea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el 30 de noviembre de 1950, a las 
10 y 30 horas, en el local social, calió 
Córdoba 969, Capital, con objeto de con- 
siderar la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la memoria, balan- 
ce general, inventario y cuadro de ganan- 
cias v pérdidas. 

2' Destino a darse a las utilidades so- 
ciales, distribución de dividendo, forma 
do nagar.o y remuneración a directores y 
síndicos. 

3' Elección de nuevos directores, sín- 
dico v síndico suplente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar c] acta de la asamblea. — Bue- 
nos Aires. 4 de noviembre del Año del Li- 
bertador General San Martín, 1950. — El 
Directorio. 

Nota: De acuerdo al art. 27 de io s es- 
tatutos sociales para asistir a la asamblea 
los accionistas deberán depositar tres 
días an.tes, en ía secretaría de la sociedad, 
los títu.os que posean o un certificado ex- 
tendido por un Banco o autoridad judicial 
$ 150 — e.lOll-N* 276-v30|lI¡50 

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI 

CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

El Directorio resuelve convocar a los 
señores accionistas a la Asamblea Genera! 
Extraordinaria, para el día 4 de diciem- 
bre, a las 21 horas, en el loen] del sana- 
torio, Azcuénaam 870. para tratar el si- 
guiente: ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la propuesta de! Di- 
rectorio para la modificación de i© 5 ar- 
tículos 3», 5', 6», 8'i*, 9?, 15% 16'í y 34? de 
los estatutos. 

2? Consideración de las modificacio- 
nes propuestas en ios contratos de los se- 
ñores directores técnicos. 

3'-' Autorizar al Sr. presidente para que 



acepte las modificaciones que el Pode? 
Ejecutivo llegare a exigir a eua reforma, 
firmar las escrituras y eser.tos necesarios 
y Ib-mar tóelos los requisito:- exigidos por 
• a ley. 

■ 4" Designación de dos señores accionis- 
tas para fírmai el acá de, a asamblea. — 
Por el Directorio, El Presidente. 

$ 150— e.10 11-N' 279-v30¡ll|50 

SOCANCOMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA 
Comercial y Financiera Argentina 
No 3960 
CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se cele- 
brará el día 6 de Diciembre, Año dei 
Libertador Genera! San Martín 1950. a 
las 11. horas, en el local calle 25 de Ma- 
yo No 489, 6? piso, para tratar la si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
lo Aprobar memoria, inventario, balan- 
ce, cuenta de ganancias y pérdidas y dic- 
tamen del síndico, correspondientes al 99 
ejercicio cerrado el 31 de Oetubn.de 1950. 
2o Distribuir utilidades. 
3o Elegir directores y síndicos y fijar 
remuneraciones. 

4o Designar dos accionistas para, fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

•$ 100.-- c-.13ril.-No 236.-v.loj 12150, 

Sociedad Anónima Industrial 
WELBEKS LIMITADA 
Buenos Aires 
N. 2.282 

De acuerdo con los Art. 26 y 27 de 
los estatutos de esta sociedad, se con- 
voca a los señores accionistas a la vi- 
gésimo-cuarta Asamblea Centra! Ordi- 
naria, que tendrá lugar el día 14 de Di- 
ciembre de 1950, a tas 15 horas, en el 
domicilio ele la Sociedad, calle San Már- 
tir N' 0S3, para tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, demostración de 
la cuenta de ganancias y pérdidas e in- 
forme del síndico correspondiente al 
ejercicio vencido el 30 de setiembre úl- 
timo. 

2? Distribución de utilidades. 

3? Elección de dos directores suplen- 
tes, de síndico y de síndico, suplente. 

4' Designación do dos accionistas a 
los efectos de aprobar y firmar el acta, 
ele acuerdo a lo dispuesto en el Art. 37 
de los estatutos. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que de conformidad con el Art. 30 de 
los estatutos, para poder asistir a ¡a 
asamblea deberán depositar sus acciones 
o certificarlos en la tesorer a de la so- 
ciedad, por lo menos tres días antes del 
que se haya fijado para la reunión. — 
Buenos Aires, noviembre ele 1950, Año 
del Libertador General San Martín. -— 
El Directorio 

$ 195.-— e.eO.'Ll-N? ^58-v.S!12i50 



TIRO FEDERAL MISIONES - (Posadas) 
Asamblea General Ordinaria 
CONVOCATORIA 
Es ti in a d o co asocio : 

En cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 30 y 39 de los estatutos, 
tengo el agrado de invitar a Ud., a la 
Asamblea General Ordinaria' que se lle- 
vará a eabo el día Domingo .17 de Di- 
ciembre de 1950, a las nueve horas, en 
el local del Polígono de Tiro, para tra- 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1" Lectura, consideración y aprobación 
del acta de la asamblea anterior. 

2' Consideración y aprobación de la 
memoria, balance anual, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, e informe de la Co- 
misión Eevisora de Cuentas. 

3' Reforma dei nrtíeub 10, incisos c) 
y d), de los estatutos, con objeto de 
aumentar la cuota mensual de asociados. 

4' Elección de un vicepresidente en: 
reemplazo del señor Douiing.) Baeigalup- 
pi; un secretario en reemplazo del señor 
José R. Jauregui; y tres vocales titula- 
res, en reemplazo de los señores Julio 
Susevieh, Juan R. Iferaícr y Jaime Es:- 
met, que terminaran sus mandatos; y un 
tesorero eu reemplazo ele! señor Juan Ra- 
món Solís, que renunció. Tres vocales 
suplentes, en reemplazo de los señores 
José Colomba, ítalo Leecü y José Beíliien- 
ey; y tres revisores de cuentas, en reem- 
plazo de los señores P. Walter Grobü, 
Diego Isasa y Julio Costa, por haber 
terminado sus mandatos, con excepción 
del último, que renunció. 

5* Consideración del presupuesto de 
cálculo y recursos para el próximo ejer- 
cicio 1950|51. 
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•6' Designación ¿le dos socios para que' 
firmen el acta de la asamblea» conjunta- 
mente con el soñar presidente y secreta- 
rio. 

Posadas (Misiones), Noviembre 11 ele 
1950, Año fiel Libertador General San 
Martín. — José Tí. Jauregui, Secretario. 

Nota: Art. 13 ine. d). _ De los esta- 
tuios: san derechos del socio, tomar par- 
te, con voz y voto en las deliberaciones 
de las asambleas, siempre que tuviera 
]S años de edad cumplidos y 6 meses 
de antigüedad, y no adeudare cuota hí- 
giina bajo ningún conct-pto, al momento 
de constituirse la asamblea. 

Art. 40. — La asamblea, aun en los 
casos de reforma de los estatutos o de 
disolución social, necesitará, para formar 
quorum, la presencia del 50 por ciento 
de los asociados que se hallen en Tas 
condiciones especificadas en el art. 15, 
ine. d). Además, el quorum debe ser la 
mitad más uno a la hora citada. Una 
hora después, si no hubiese obtenida 
quorum, la asamblea quedará legítima- 
mente constituida con el número de so- 
cios presentes. 

Art. 41. — L a asamblea será, presidida 
por el presidente o viee presidente y en 
ausencia de éstos, por un miembi'D de la 
comisión directiva elegido. 

Art. 42. — La asamblea "o podrá re- 
solver ni tratar ningún otro asunto que 
ios indicados en el Orden del T)¡a. 

$ 138.-- e.2-H 1.1 -N' 1.30 l-v.r-'il 2.50. 

TE1ÍMOGLAS, S. A. I. y C. 
S Ti G U.N'DA C O N V O C A T O I í I A 
, Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea Genera] Ordinaria, que 
tendrá lugar el 30 de noviembre de 
1950. a las 9 horas, cu el local social 
Avenida .R. S. Peña 720, Ser. piso, pa- 
ra tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura y consideración de la me- 
moria, balance general, inventario, 
cuenta de ganancias y pérdidas e infor- 
pleme, para el ejercicio 19-50-1951 y 
fijar la remuneración correspondiente, 
me del sindico, correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 30 de junio de 1950. 

20 Designación de dos directores bas- 
ta integrar períodos (dos años). 

39 Elección de sindico, titular y su 

40 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 

Nota: Para poder asistir a la as" Ti- 
bien, los accionistas, hasta tres días 
antes de la misma, deberán depositar 
;n la secretaria de la sociedad =-is ae- 
;iones o el recibo de depósito bancario, 
3 acuerdo ai artículo 109 de los -sfa 
lutos. — Buenos Aires, octubre 31 de 
1950. — El Directorio. 

$ 110.— e.14 11 No 493-V.27I1L50 



CEEMI S. A. C. é 1. TE-EMIN a DORA 
ARGENTINA DE TEJIDOS 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas 
jara la Asamlrea General Ordinaria '\'~ 
a Sociedad, a celebrarse el día martes 
o de Diciembre de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín, a las 10 
horas, en el ¡ocal calle Diagonal Roque 
Sáeiiz Peña 048. 1er. piro Capita; Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

lo — Consideración de la Memoria 
Balance General e Inventario, estado 
demo trativo de la cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, informe del señor sindico, 
correspondiente al cuarto ejercicio so- 
cial cerrado el 30 de Junio de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tin. 

29 Designación de dos Directores, 
por terminación de mandato de sus ti- 
tulares, para los ejercicios 1950 a 1952. 

30 Designación de un Sindico titular 
y un Sindico suplente. 

49 Rescate de Acciones Preferidas 
(Art. 11 de los Estatutos Sociales). 

50 Fijación de asignaciones a los Di- 
rectores (Art. 32 de los Estatutos So- 
cialesi. 

G9 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. — - .El 
Directorio. 
$ 225.— e.9/ll-No 29 972 - v. 29/11/50 



lOlSA 
Tierras, Urbanizaciones, Loteos, Sociedad 
Anónima, Comercial, industrial, Finan- 
ciera e Inmobiliaria 
Asamblea General Ordinaria 

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo noveno de los estatutos, convó- 
case a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de -No- 
viembre de 1950, Año del Libertador 
General San Martín, a las 10.30 horas. 



en el local de la sociedad calle Viamontc- 
lísü, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Lectura y consideración de la me- 
moria, inventario y balance general, cuen- 
ta de pérdidas y ganancias, asi como el 
informe del síndico. 

2' Fijación del número de directores y 
designación de ios mismos. 

3' Elección de síndico titular y síndi- 
co suplente. 

4' Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 
— El D rrctorio. 

$ 154 — e,13:i1-N?3JO-v.30:ll¡50. 



T. I. f. A. L. 

Telefónica Interurbana Finnat A. 

Laborde S. A. 

CONVOCATORIA 

para la 

1-PJ Asamblea General Ordinaria 

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
tículo 1.7*, inciso 14, de los estatutos, 
convócase a los señores accionistas a ¡a 
14" Asamblea Genera! Ordinaria, que ten- 
drá lugar el día 30 de Noviembre de 
1950, a las 18 y 30 lloras, en el local 
de la calle 25 de Mayo 330, 2'-' piso, para 
tratar el siguiente, 

O «DEN DEL DÍA: 

■l-' Consideración de la memoria, balan- 1 
ce general, cuenta de ganancias y pérdi- 
das, inventario e informe de! síndico, co- 
rrespondientes al 14' ejercicio financiero, 
córralo el 31 de julio ppdo. 

2'' Proyecto de distribución de utilida- 
des. 

3' Designación de dos accionistas para 
que practiquen el escrutinio de la elec- 
e.ón y firmen ei acta de la asamblea. 

4' Elteeirai de un director titular por 
un año. para completar el periodo del 
Sr. Juan Carlos :le la Fuente, que renun- 
ció, y de tres directores suplentes por 
u n a ñ c . 

5' Lleceión de síndico titular y síndico 
suplente por un año. 

6 o Fijación de los honorarios de la sin- 
dicatura por el 15* ejercicio social. 

Ruónos Anas « de Noviembre df> 1950. 
— Año de. Libertador Genera: San Mar- 
tín. — El Directorio. 

$ 109.— e.l3Tl-N?293-v.29 11*50, 

"U" 

UNION COMERCIANTES 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AJEES 

CONVOCATORIA 
Por disposición de la comisión directiva 
y de acuerdo al artículo 27 de los esta- 
tutos sociales, se convoca a los señores 
socios a asamblea General Ordinaria para 
el día 30 del corriente a las IH ñoras en 
el local de la asociación. Avenida de; 
Mayo 981, para tratar el siguiente 

ORDEN DLL DÍA: 

1* Lectura y consideración de la me- 
rnor a, balance e inventario del ejercicio 
[erminado el 31 de julio último. 

2* Elección de dos revisores de cuentas 
por un año. 

3* Designación de dos socios para apro- 
bar y firmar ei acia de la asamblea. 

Para poder concurrir a la asamblea, 
conforme al articulo 31» de los estatutos, 
ios socios deberán estar ai día con teso- 
rería. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín 
— La com sión directiva. 

$ 30.— e.24!l-N'U.240-v.23;ll;5l! 



UBSRTI, BBEZZA & CÍA. 
Sociedad Anónima Argentina de 

Productos Lácteos 
Corrientes 3527-45 — Buenos Aires 
1950 — Año del Libertador . 
General San Martin 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ex'ra- 
crd,naria de accionistas para el día 16 
de diciembre de 1950, Año del Liberta- 
dor General San Martín, a las 9C> horas 
'■■n el local de la sociedad. Avda Co- 
rrientes N? 3537 a fin de considerar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DTA: 
I o Modificación del estatuto social pro- 
puesto por el Directorio. 

2* Designación de dos accionistas pre- 
sentes para firmar el acta. — El Direc- 
torio. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
«Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accionistas para el día 10 de di- 
ciembre de 1950, Año del Libertador Ge- 
neral San Martín, a las 10 horas, en el 
local de la sociedad, Avda. Corrientes 



N" 3537 a fin de considerar .ei seguiente,! 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la memoria, balan- 
ce general ()'•' ejercicio, cuadro de ganan- 
cias y perdidas e inventario al 31 de agos- 
to de 1950 e informe del síndico. 

2o Elección de nueve directores titula- 
res por ei término de tres años. 

3» Elección de síndico titular y sindico 
suplente. 

4' Designación de dos accionistas pre- 
sentes para firmar el acta de la asamblea. 
— Et Directorio. 

Nota: De conformidad con el art. í)o 
del estatuto, hasta tres días antes de la 
asamblea, los accionistas depositarán en 
la tesorería de la sociedad sus acciones o 
recibos bancarios para poder asistir y ob- 
tener el boleto con el número de votos 
correspondientes, salvo la limitación del 
art. 350 del C. de C. 

$ 270. — e^lMT-N» 1.217-v.l 4:1250 



VÍCTOR YATTAH Y HERMANOS 
Sociedad Anónima Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el jueves 30 de noviembre de 
1950. Año del Libertador General San 
Martín, a las 17 horas, en el local de la 
calle Santa Fe N» 1080, para tratar la 
siguiente ' 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración de la memoria, balan- 
ce general e inventario, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, informe del síndico y 
proyecto de distribución de utilidades, 
correspondientes al ejercicio vencido el 
31 de julio de 1950. 

2» Elección de un síndico, por un año. 
_ 3* Designación de dos accionistas para 

firmar el acta en unión del presidente. 

El Directorio. 

$ 135.— e.O'Il.-N» 112-v.29;il|50 



"W" 

WENZ & Cía. (Snd América) 

Sociedad Comercial e Industria s A 

Insp de Justicia N? 5025 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo Vo de ios 
estatutos sociales se convoca a los «Tío- 
res accionistas a la Tercera Asamblea 
General Ordinaria que tendrá Ui-jar el 
día 2 de diciembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a -as 10 
horas en nuestro local, calle Cangallo 
N'.' 328. Ser. piso. Capital Federal, par* 
tratar él siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Designación de dos aceiouis'as pa 
ra firmar el acta de asamblea. 

2p Oonsiderncb'm de la memoria, in 
ventario. balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas y dictamen <.. j.1 
síndico correspondiente a! ejercicio ce- 
rrado el 30 9 50 y distribución de utili- 
dades. 

3' JíeiiHineración del directorio y sin 
dico. 

i° Elección de des directores por tres 



59 Elección de síndico titular y sindico 
suplente por un año. — - El Directorio. — 
Buenos Aires, "Año del Libertador Ge- 
neral San Martin", 6 de Noviembre ce 
1 950. 

$ 150,-- e.9|ll-N? 57-v.í.¡y;l 1:50 
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YERBALES ARGENTINOS 

Sociedad Anónima Comercial e Industria) 

Inspección General de Justicia 

Numero de Registro 3459 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 21 de los 
estatutos, se convoca a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá, lugar el 15 de diciembre 
de 1950 "Año del 'Libertador General. 
San Martin'''' a las once horas, en el do- 
micilio de la sociedad, calle 25 de Mayo 
305, edificio Bolsa de Comercio, subsuelo, 
escritorio "F", Capital, para -tratar la 
siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

l» Consideración, aprobación o modifi- 
cación de la memoria, inventario, balan- 
ce, cuenta de ganancias y pérdidas e in- 
forme del síndico sobre el ejercicio ven- 
cido el 30 de septiembre de 1950. 

2» Distribución de utilidades 

o" Elección de los directores, síndico 
y síndico suplente. 

4" Aprobación de la remuneración fi- 
jada para los directores y director geren- 
te, y remuneración del síndico. 

5* Designación de dos accionistas para, 
firmar el acta de ¡a asamblea 

Para concurrir a la asamblea los seño- 
res accionistas deberán deposrarsus ac- 
ciones o certificados en la ea;ta social de 
la sociedad, calle 25 de Mayo 's()5, edificio 
Bolsa de Comercio, subsuelo, escritorio 
"F", Capital, hasta tres días antes do 
ia misma. — El Directorio. 

$ 195.— e.20|ll-N» 8S5-v.8¡12 50 
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f í y í 5 

" Z G F R" A " S. A. 
"Zofra", Sociedad Anónima Argenti- 
na para la Producción de los Elementos ele 
Hormigón Elástico y Construcciones, con- 
voca a sus accionistas para la Asamblea 
General Ordinaria a celebrar el día 14 
de diciembre próximo, las 15 horas, en 
el loca] socal, callo Lavalle 1171, 8'-' piso, 
pirra considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA,: 

1" Lectura y consideración de la me- 
moria, balance y cuenta de ganancias y 
pérdidas, correspondientes al segundo ejer- 
cicio social, vencido el 30 d* junio ' de 
1950. 

2» Fijación del número de directores 
titulares y suplentes para e! próximo 
ejercicio y elección de ios mismos. 

3» Elección de un síndico titular y uri 
síndico suplente. 

4? Designación de dos accionistas para 
que suser ban el acta de la asamblea. 

So recuerda a ios señores accionistas 
que, para poder asistir a la asamblea, 
deberán depositar sus acciones antes del. 
S de diciembre en la sede de la sociedad 
i en un Banco de esta n ! aza < Art. 14 de 
¡os estatutos). — El Directorio. 

$ 150.— e.22i.U-N» 1.C8 4-'v.l2!12;50 
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-ANTERIORES— 



WOLF, URMAN Y COMPAÑLA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de ia Capital de ia República, 
Doctor Carlos J. Várangot y Secretaria 
del autorizante, se linee saber por cinco 
días, que por escritura de fecha 12 de 
setiembre de 1950, pasada por ante el 
escribano Moisés Vengerow, don Simón 
Urman, vende, cede y transfiere a favor 
de Don Guillermo Federico Emilio Juan 
Heiland y Don Juan Wolf, sus 100 cuo- 
tas capital valor ¡? 1.000 cada una que 
tiene y le corresponden en la sociedad 
"WOLP, URMAN Y COMPAÑÍA, SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA'''. Enmendado "Wolf" Vale. 

— Buenos ires, 17 de noviembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 

— Luis C, Bcnítez Cruz, secretario. 

? -10.— e.22;.ll.-N<) 1.0Gl.-v.2S;il|50 
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A C E, E 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
El señor Juez de Comercio de la Ca- 
pital de 'a República, Dr. Norberto Gow- 
land, S-cretaría del autorizante, hace 
saber por cinco días el siguiente edicto: 
En la ciudad de Buenos Aires, a ios vein- 
te días del mes de Octubre de mil nove- 
cientos cincuenta, Año de'; Libertador Ge 
norai San -Martín, entre los señores Don' 
Enrique Laspoumaderes, que firma Enri- 
que Laspoumaderes; Don Fernando Las- 
poumaderes. que firma F. Laspoumade- 
res; Don Esteban Ruperto Neirone. qua 
firma E. Neirone; Don Francisco Laspou- 
maderes, que firma F. Laspoumaderes: 
.Don Alarieo Valddtaro, que firma A. 
Valdcttaro; y Don Julio Laspoumaderes, 
que firma J. Laspoumaderes: todos argen- 
tinos, casados", mayores de edad y domici- 
liados en la cade Cliacabuco número tres- 
cientos setenta y cuatro, se ha convenido' 
constituir una Sociedad de responsabili- 
dad limitada con efecto retroactivo al pri- 
mero de julio del corriente año, ia que se 
regirá por la Ley once mi] seiscientos* 
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cuarenta y cinco y las cláusulas siguien- 
tes: Primera: La sociedad girará bajo 
oí rubro de ACRE, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá 
su domicilio legal en la Capital Federa': 
actualmente en la eai'e Chaeabuco núme- 
ro trescientos cincuenta y cuatro y tres- 
Cientos setenta y cuatro, podiendo estable- 
cer sucursales y agencias en cualquier 
punto de la República o del extranjero. 
« — .Segunda: La sociedad se constituye 
por ei térm:no de diez años a contar del 
primero de julio del corriente año. — 
Tercera: La sociedad que se eons'ituye, 
tendrá por objeto continuar con las acti- 
vidades de ¡a socedad colectiva, formada 
por los señores Enrique Laspoumadercs y 
Fernando Laspoumaderes v que gira 
en esta plaza bajo la razón social de 
Enrique v Fernando Laspoumaderes y eon 
la denominación de Aere, Sociedad In- 
dustrial y Comercial, y cuyo fin principal 
lo constituye la compra-renta de artículos 
do goma, caucho y sus derivados. — Po- 
drá además realizar la importación, ex- 
portación, compra-venta de otras merca- 
derías, materias primas v productos ela- 
borados o semi-manufaeturados en toda su 
amnlitud. tomar representaciones y rea- 
lizar cualquier otro negocio o industria 
relacionado directa o indirectamente con 
los ramos en que interviniere. — Cuarta: 
El capital social está constituido ñor la 
euma de Ciento Treinta y Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional, dividido en ciento 
treinta y cinco cuotas de un mil pesos 
moneda nacional cada una, las que sus- 
criben los socios en la siguiente propor- 
ción: Jo'' socios Enrioue Laspoumaderes 
y Fernando Laspoumaderes. cuarenta y 
Ocho cuotas cada uno: los socios Esteban 
Bunerto Neirone. Francisco Laspoumade- 
res y Alarico Vaidettaro, diez cuotas cada 
tino y Don Judo Laspoumaderes, nueve 
cuotas. — Loa socios Enrique y Fernando 
Laspoumaderes aportan para integrar el 
monto del capital respectivamente suscrip- 
to, los bienes que forman el activo v pa- 
sivo de la sociedad colectiva que gira en 
esta plaza bajo la denominación de Aere 
Sociedad Inluslrial y Comercial, los cua- 
les toman a su cargo la sociedad de res- 
ponsabilidad limitada que por este acto 
se constituyo y eme resu.tan del inventa- 
rio practicado de conformidad por los 
socios y en el cual se han adjudicado a 
los bienes detallados, sus valores reales. — 
Los deuiás socios integran su aporte, capi- 
talizando el monto de los respectivos cré- 
ditos que en cuenta corriente y a su fa- 
vor poseen en la mencionada sociedad 
Acre, Sociedad Industrial y Comercial y 
hasta el monto del capital suscripto. — 

Quinta: La administración, dirección y 
representación de la sociedad, estará a 
earg>o de los socios Enrique Laspoumaderes 
y Fernando Laspoumaderes, quienes asu- 
men el carácter de Gerentes. — Actuarán 
eonjuí lamente y eon ias más amplias fa- 
cultades, pudiendo efectuar sin excepción 
alguna, tedas las operaciones que se re- 
lacionen con o) objeto de la sociedad. En 
caso de fallecimiento de uno o ambos so- 
cios administradores, serán sustituidos en 
la administración por los socios Julio Las- 
poumaderes v Alarico Valdettaro, en el 
orden mencionado. — Sexta: Los socios ad- 
ministradores y ios que desarrollen una 
actividad personal en la sociedad, perci- 
birán una remuneración mensual con car- 
go a Gastos Generales que será fijad-i 
anualmente por la Asamblea de Socios. 
"Sin perjuicio de la remuneración aludida. 
los socios Gerentes tendrán derecho a per 
Cibir en concepto de gratificación, el cin- 
co por ciento de las utilidades netas. — 
Séptima: El día treinta y uno de .Diciem- 
bre de cada año, se practicará un inven- 
tario, ba'anee general y estado demostra 
tivo de pérdidas y ganancias, de acuerdo 
a las disposiciones legales y técnicas. — 
Octava: Las utilidades líquidas y realiza- 
das que resulten del balance anua! a que 
Be refiere ia cláusula anterior, previa de- 
ducción del cinco por ciento para consti- 
tuir el Fondo de Re-erva Legal, serán 
distribuidas en proporción a las euo-as 
sociales. Las pérdidas serán soportadas 
por el capital integrado en la misma pro- 
porción. — Novena: Cuando se lo estime 
siecesario y conveniente, se celebrará con 
aviso previo, reunión de socios. — Las 
resoluciones serán tomadas con la asis- 
tencia de socios que representen por lo 
tríenos la mitad del capital y por simple 
mayoría do votos, eon excepción de las 
que s» refieren a modificaciones del reto 
constitutivo, para las cuales se requerirá 
la unanimidad de votos presentes. Déci- 
ma: Regirá para el caso de cesión de cuo- 
tas, lo establecido en el primer apartado 
Sel artículo doce de la Ley once mil seis- 
gientos cuarenta y cinco, teniendo opción 
los demás socios, en e! caso de que la 
sesión a terceros extraños fuera autoriza- 
da judicialmente, para adquirir las cuo- 



tas a su valor nominal. — - En este caso, 
5as cuotas adquiridas serán prorrateadas 
en proporción a las que posean los demás 
socios que se expidan en favor de dicha 
opción. • — Undécima: En caso de falleci- 
miento o incapacidad lega i de cualquiera 
de ios socios; sus herederos, podrán optar 
dentro del término de sesenta días por 
continuar en la sociedad o retirarse de 
la misma, entendiéndose que deciden con- 
tinuar en la sociedad si no hicieren ma- 
nifestación alguna en el- término espe- 
cificado. — Optando los herederos por 
retirarse de la sociedad, quedarán obl ga- 
dos a ceder a los demás socios su parte 
de capital, al valor nominal con más la 
proporción de reservas que correspondiere 
y con más las utilidades o con menos las 
pérdidas que resulten del baiance anual 
que se practicará dentro del mismo pla- 
zo. En dicho balance se mantendrán las 
normas contables corrientes de la socie- 
dad, no pud endo efectuarse revaluacio- 
nes de bienes por concepto alguno. El 
capital y reservas del socio fallecido o 
declarado incapaz, determinado en la for- 
ma expuesta precedentemente; quedará 
adjudicado entre los demás socios adqui- 
rentes, en la proporción de las cuotas que 
estos últimos tuvieren. A los fines de es- 
ta cláusula y demás efectos de este con- 
trato, los herederos deberán nombrar un 
representante único. — - Décima Segunda: 
En caso de liquidación social ésta será 
realizada por los soc.Í03 administradores 
con juntamente eon otros dos socios elegi- 
dos por la respectiva asamblea. — Déci- 
ma Tercera: Toda cuestión, duda o diver- 
gencia, que se suscite entre ios socios o 
sus sucesores, durante la sociedad o al 
tiempo de la disolución o liquidación de 
la misma, será resuelta por arbitradores. 
amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte discordante y cuyos arbi- 
tradores, antes de entrar a desempeñar 
sus funciones designarán el tercero para 
el caso de discord a. La resolución en 
eualquie caso, será inapelable y tendrá 
el carácter y la fuerza de cosa juzgada, 
quedando los socios sometidos a ella y 
renunciando recurrir a las vías judiciales. 

— Bajo las trece cláusulas que preceden, 
¡os firmantes dejan constituida esta socie- 
dad de responsabilidad limitada, a cuyo 
fiel cumplimiento se obligan con arreglo 
a derecho, firmando de conformidad eirel 
lugar y fecha el principio enunciados, el 
presente contrato original, extend do e:i 
los sellos do un peso eon cincuenta centa- 
vos moneda nacional números cuatrocien- 
tos catorce mil setecientos trece, cuatro- 
cientos catorce mil setecientos catorce y 
cuatrocientos catorce mil sett-cientos aie- 
eisé s, Serie J., el que se habilitará con el 
impuesto de ley. — Sobrerraspado: acto 

— judicialmente — adquirir — fines — 
Toda — arbitradores. — Todo Vale. — 
Fdo.: Enrique Laspoumaderes. - — E. Nei- 
rone. — J. Laspoumaderes. — F. Laspou- 
maderes. — F. Laspoumaderes. — A. Val- 
dettaro. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1950, 
Año del Libertador Gral. San Martín. — 
Mario Lassaga, secretario. 

$ 375.— e.2-l¡ll-N* L2S7-v.30j.lP50 

AGENCIA TÉCNICA DE SEGUKOs" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Hugo D. Maciel, secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por 
cinco días, que, "AGENCIA TÉCNI- 
CA DE SEGUROS" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por 
escritura de fecha 20 de Octubre pasado, 
del Registro 172 a cargo del Escribano 
Guillermo Peña, ha modificado el artícu- 
lo tercero de su contrato, el. que queda 
redactado así. — Tercero: Objeto. La 
Soon dad tendrá por objeto: a) El co- 
rretaje de seguros en genera! ya sean 
íerr- stres o marítimos, (u-cideates, etcé- 
tera, efectuando toda clase de negocios 
inherentes, pudiendo practicar dichos ac- 
tos por cuenta propia o de terceros; b) 
El asesoramiento y representación de 
terceros en todos los asuntos referentes 
a seguros ante las Compañías asegura 
doras, pudiendo cobrar y percibir pri- 
mas v liquidaciones en caso de sinies- 
tro en nombre de terceros; e) Compra" 
y vender, títulos, acciones, créditos, pa- 
tentes o privilegios; d) Arrendar activa 
y pasivamente bienes rurales o urba 
nos por más de seis años; c) Dedicarse 
a negocios y asuntos marítimos o oe 
agentes marítimos o de navegación o al 
transporte o remoción de cargas en ge- 
neral por medio de vapores, . lanchas 
o chatas, o por otros medios admitidos 
por las prácticas portuarias dentro de 
los puertos de la República o de! exte- 
rior, en que la Sociedad resuelva operar 
y efectuar todas las operaciones inheren- 
tes al negocio de cargadores marítimos 



o de remolque, movimiento, remoción, 
alije, lanchaje, gabarraje, recibo y entre- 
ga por cuenta propia o de terceros, de 
toda clase de mercaderías o cargas; f) 
Desempeñar las funciones de ajustado- 
res a liquidadores, inspectores o reviso- 
res, despachantes de aduana o comisarios 
de averías, peritajes o cualquier otro 
relacionado eon estos negocios o que di- 
recta o indirectamente contribuya a »r. 
realización; g) Efectuar trabajos d e con- 
trol y Superintendencia de carga de to- 
das clases y emitir certificados de peso, 
calidad, cantidad, etcétera; h) Comprar 
y vender bienes rurales o urbanos, me- 
jorarlos con regadío u otros adelantos, 
o edificarles o subdividirlos: i) ¥ prac- 
ticar todo acto o celebrar otro contrate, 
o emprender cualquier otra negociación 
lícita relacionada directa o indirectamen- 
te con los objetos principales que que- 
dan enunciados. — Buenos Aires, No- 
viembre 20 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — Federico Gon- 
zález del Solar, secretario. 

$ «5. _ t>.24llt-N» L293-v.30jll¡50 



CASA BLACHMAN 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital Federal, Doctor 
Hugo Darío Maciel y Secretaría del au- 
torizante, se hace saber por el término 
de 5 días el siguiente edicto: 

"Renovación de Contrato de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada: En Ja Ciu- 
dad de Buenos Aires, a los (14) catorce 
días del mes de Octubre. Año del Liber- 
tador General San Marvín, 1050. reuni- 
dos los señores: don Simcha José Blaeh- 
man, que firma "S. José Blaciunnn", po- 
laco, casado, mayor de edad, domiciliado 
en la calle Martínez Rosas .1075; don 
Samuel Coronel, argentino, casado, ma- 
yor de edad, con domicilio en la calle 
Nicasio Oroño 2322; y doña Rebeca I'rzy- 
goda de Blachman, polaca, casada, ma- 
yor de edad, que se domicilia en la calle 
Martínez Rosas 1075, lian convenido lo 
siguiente: Primero: Que habiendo venci- 
do el 30 de Septiembre próximo pasado 
el contrato social de "Casa Blachman 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
de la cual eran únicos componentes los 
señores Simcha José Blaclunan y Samuel 
Coronel, resuelven renovar el contrato 
vencido, ingresando a formar parte en 
la sociedad la señora Rebeca Przygoda 
de Blachman. — Segundo: La sociedad 
que por este acto se renueva seguirá con 
la denominación "CASA BLACHMAN, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", tendrá su sede social en 
la calle Martínez Rosas 1077, Capital 
Federal. — Tercero: La duración de la 
sociedad se fija por un término de cinco 
años a contar desde el primero de Octu- 
bre de 1950. — Cuarto: La sociedad se 
dedicará a explotar un taller de Ligas, 
Tiradores, Cinturones y Fabricación de 
Elásticos de Goma. — Quinto: No obs- 
tante quedar especificado el objeto prin- 
cipal de los negocios sociales, éstos, -te 
común acuerdo entre los socios, podrán j 
ser ampliados, para desarrollar y efec- 
tuar cualquier actividad lícita, que a jui- 
cio de ios socios sea conveniente a los 
intereses sociales. — Sexto: E! Capital 
Social lo constituye la suma de Trescien- 
tos Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal ($ 300.000.— m¡n. de c|l.), dividido 
en trescientas cuotas de un mil pesos 
cada una, integradas en su totalidad por 
todos los socios, y se compone de dinero 
en efectivo, muebles y útiles, maquina- 
rias, mercaderías y materias primas y 
otros valores que resultan de acuerdo al 
Balance practicado el 30 de septiembre 
de 1950, el que se halla asentado en los 
libros comerciales de la razón social y 
cuyo Inventario, en prueba de conformi- 
dad ha sido firmado por los interesados. 
El Capital mencionado corresponde a ios 
socios en la siguiente ' proporción: dos- 
cientas cuotas por la cantidad de Dos- 
cientos mil pesos al señor Simcha José 
Blaehn.an; a don Samuel Coronel co- 
rresnonden sesenta cuotas por la suma de 
sesenta mil pesos; la cantidad de cua- 
renta cuotas equivalentes a Cuarenta mil 
pesos aporta la señora Rebeca Przygoda 
de Blachman. — Séptimo: La administra- 
ción y dirección de la sociedad estará a 
cargo' de todos los socios, indistintamen- 
te, "los que quedan investidos eon el ca- 
rácter de "socios gerentes", con las más 
amplias facultades, sin otras limitacio- 
nes, que las que impongan los intereses 
sociales. -- Octavo: El uso de la firma 
social estará a cargo de los tres socios 
eferentes, indistintamente, siendo «us fir 
mas manuscritas, precedidas por un sello 
que imprima el nombre de la razón so- 
cial v seguido por otro sello "Socio Ge- 



rente"; el socio señor Simcha J*osé Blach- 
man firmará. "S. José Blachman"; et so- 
cio señor Samuel Coronel firmará "Sa- 
muel Coronel", y la socia señora Rebeca 
Przygoda de Blachman firmará "R. P. 
de Blachman". Queda prohibido a los so* 
cios invertir la firma,, social en garan» 
tías o fianzas por terceros, como asimis- 
mo en cualquier acto o asunto, ajenos a 
los fines de esta sociedad. — Noveno: 
La sociedad tendrá capacidad jurídica 
para realizar todos los negocios, actos y 
contratos que se requieren para su mejor 
desenvolvimiento comercial e industnal; 
los socios gerentes a cavo cargo se halla 
la dirección y administración de la socie- 
dad, tendrán todas las facultades nece- 
sarias para obrar en nombre de la mis- 
ma, como ser: a) resolver los negocios 
en que la sociedad esté interesada; b) 
firmar en nombre de la sociedad contra- 
tos, documentos y escrituras: c! solicitar 
créditos, descuentos préstamos, librar che- 
ques, operar en cuenta corriente, librar- 
letras de cambio, giros, endosarlos, co- 
brarlos y negociarlos; d) adquirir, re- 
presentando la sociedad bienes muebles 
e inmuebles, al contado o a plazos; e) 
representar la sociedad ante las institu- 
ciones oficiales y privadas, po ieres pú- 
blicos nacionales y pro-inciaies. operar 
con bancos e instituciones de crédito na- 
cionales y ..privadas; f) representar :a 
sociedad en todas las acciones judiciales 
entabladas a la misma, o en carácter do 
actor, pudiendo demandar, recusar, a rie- 
lar, transar, cobrar, percibir, desistir, 
.poner y absolver posiciones, pedir en." 
bargas preventivos y definitivos y sus 
levantamientos, t.lchar y presentar testi- 
gos, diga de nulidad, pida inhibiciones y 
sus levantamientos, proponga v nombro 
arbitros arbitradores, amigables compo- 
nedores, preste caución juiaforia. inter- 
venga en las tercerías y sus incidentes 
v haca uso de todos los derecho que lo 
acuerda Ja ley. Todo lo arriba mencio- 
na. 'o no es de carácter limitativo, sino 
simplemente enunciativo. — Décimo: 131 
socio señor Samuel Corone!, percibirá 
un sueldo mensual de On mil cien pesos, 
importe que se cargará al rubro de Suel- 
dos Generales, lo? demás socios ao per- 
cibirán sueldo alguno, siendo su única 
remuneración el porcentaje de utilidades 
que para cada uno de los mismos se fija 
en el presente contrato. — Décimo Pri- 
mero: Sin perjuicio de los Balances do 
Observación bimestrales y de liquidación 
semestral exigidos por ¡as disposiciones 
vigentes, anualmente cada 30 de Setiem- 
bre se practicará un Balance General, a 
efectos de establecer el resultado del 
ejercicio económico, y si hubieran utili- 
dades, se deducirá de las mismas e! cin- 
co por ciento para el Fondo de Reserva 
Le<'-'a!, conforme a lo dispuesto mor el 
artículo 20 de la ley 11.0-15, v hasta el 
límite que la misma disposición le- 
legal prescribe, distribuyéndose el rema- 
nente entre los socios en la siguiente 
proporción: Cincuenta por ciento para ei 
señor Simcha José Blachman; veinlici; co 
por ciento para el señor Samuel Coronel, 
y veinticinco por ciento para la señora 
Rebeca Przygoda de Blachman. En la 
misma proporción serán soportadas las 
pérdidas, si las hubiere. — Décimo Se- 
cundo: Los balances se aprobarán por los 
socios en término de treinta días desde 
la fecha en que se practique*, transcu- 
rrido este plazo se considerarán aprobado» 
automáticamente, si no mediara oposición 
por parte de alguno do los socios. — 
Décimo Tercero: La sociedad pagaiá ira 
alquiler mensual al señor S. José Blach- 
man de Ochocientos pesos por el uso del 
taller, instalaciones y algunas máquinas 
de propiedad exclusiva del mismo. -• 
Décimo Cuarto: De acuerdo a lo pres- 
cripto en ei artículo 2-1 de la Ley 11.645, 
en todo cuanto no se hubiese previsto y 
estipulado expresamente en el presente 
contrato, se aplicarán las disposiciones 
del Código de Comercio y las del Código 
Civil que se conformen con la naturnlc/.i. 
jurídica de esta sociedad. Rajo tales con- 
ceptos y con arreglo a derecho, damos 
por renovada la sociedad, obligándonos ai 
fiel y estricto cumplimiento de todas ias 
cláusulas precedentes. En prueba de con- 
formidad firmamos en el lugar y fecha 
consignados al comienzo. Sobre raspado: 
componentes — vencido — trescientas — 
la firma — misma — Blachman. Vate. 
Sobre raspado: de — "socios gerentes". 
También vale. Firmado: ¡3. José Blach- 
man- — Samuel Coronel. — R. P. de 
Blachman. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1950, 
Año de! Libertador General San Martín. 
— Bautista 8. Laurencna, secretario. 
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CONFITERÍA LA HELVÉTICA 

GULLI Y PUENTE 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

T,I señor Juez de Comercio de ¡a Capi- 
tal de la líopúbliea, J)r. Norberto Gnw- 
iand, secretaría del autorizante, hace 
saber por cinto días qn?, "COÑFIT.K- 
KMA LA HLLVL'HCA'', GLLLI Y 
PULXrB. SOCIEDAD DE íí riSPUXSA- 
BII.IDAD LIMITADA, lia aumentado su 
capital social de $ LiO.OOO a •? ¿00.000 
ni nao. , niodi locándose en consecuencia la 
cláusula oniera, que quedará redactada 
asi: Quinto: El cafóla] social lo constitu- 
ye la suma d.: doscientos mi! pesos mo- 
neda nacional tic curso lega), dividido en 
dos mil cuotas de pisos cien cada una. 
que los socios aportan en partes iguales. 
Quedan ('nares y en vigor las listantes 
cláusulas del eoutra'o constitutivo que 
no se modifican por el presente. Todo se- 
gún documento privado de fecha 6 de 
.Noviembre de 1DÓ0. 

Buenos Aires, Noviembre ¿0 de 1;)ñO, 
Año del Libertador Goal. San Manir,. — 
alario Lnssaga, secretaiio, 

•■? 40.— e.2-1 ll.-N? L2sá.-v.30:i LOO 



CARTONERÍA VERSA3XLES 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición riel señor Juez de C .;■ 
mereio tic la Capital do la República, 
doctor .Norberfo Gowland y secreta ñn 
del autorizante, se lince saber por cinco 
días, el siguiente edicto: 

Lefio 2.91o. — Primer Testimonio. — 
Escritura Número Alil Novecientos Vein- 
te y Nueve. — En la Ciudad de Rueños 
Aires, Capital de la República Argen- 
tina, a veinte (le Octubre de mil no- 
vecientos cincuenta, Año de! Libertad .¡r 
(¡enera! San Martín, ante mí Escriban] 
Público y testigos que suscriben com- 
parecieron don José Domínguez., de na- 
cionalidad argentino, de treinta y tres 
años de edad, casado, comerciante; (Luí 
Alberto Aíusio, argentino, casado, de 
treinta y nueve años de edad, eoiticr- 
ehiníe; don José Nieotra, argentino, ci- 
scólo, de treinta años de edad, comer- 
ciante, domiciliado en la calle Terrero 
número ochocientos odíenla y cuatro, 
por una parte, y por la otra, don Julio 
Léiix Dassoy. argentino, de veinte y 
seis años de edad, comerciante, soltero, 
domiciliado en la calle Diez y Siste de 
Octubre número dos mil doscientos se- 
senta, de mi conociniiento doy fe, y 
dicen lis tres primeros: Que venden, 
ceden y transfieren a favor del señor 
Dassoy, las cintas capital (pie tienen y 
les corresponden en la firma: "CARTO- 
NERÍA VLTíSAILLLS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", cu- 
yo contrato social fué inscripto en e! 
Registro Público de Comercio, con fe 
ella veintitrés de Junio del corriente 
año bajo el número mi! setenta, al folio 
cuati oeient os setenta y uno, del Libro 
diez y siete de Contratos de Respon- 
sabilidad Limitada. — Que efectúan 
la presento cesión de cuotas por el piando 
tota! y convenido de Veinte y Cuatro AL! 
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal, 
o sea la suma de ceno mil pesos de igual 
moneda para cada uno, de los cedentes, 
suma que .reciben en este acto de ma- 
nos del cesionario, en dinero efectivo 
y a entera satisfacción, ante mí y tes- 
tigos, doy fe, por cuyas cantidades k 
otorgan los inás suficientes recibos y 
carras de pago en forma, colocándolo 
on consecuencia en sus mismos luga- 
res, grado y prelaeión y renunciando a 
favor del señor Dassoy, todos los bene- 
ficios que pudieran eorresponderles del 
balance que se practique opo; Juramento, 
por cnanto los cedentes quedan total y 
absolutanien te desvinculados de la cita- 
da Sociedad. — Asimismo los cedentes 
dejan expresamente renunciados sus eai- 
gos de Gerentes y de Liquidadores fu- 
turos de la Sociedad que tenían asig- 
nados por el contrato social declarando 
que no tiene suma alguna que reclamar 
a la Sociedad por ningún concepto. 
Presentes también a este acto los seño- 
res Luis Marcial Dassoy, argentino, de 
veintiocho años do edad, soltero, comer- 
ciando; Antonio Tomás, español, de cua- 
renta, y d.rs años de edad, casado, co- 
merciante; y don Israel Toer, argenti 
no, de treinta y cuatro años de edad, 
casado, comerciante, domiciliado en la 
calle Gallardo número -novecientos cin- 
cuenta y ocho, de mi conocimiento, doy 
fe, dijeron: Que en su carácter de so- 
eios tío !a Saciedad Cartonería Versát- 
iles Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada, dan sn conformidad con la cesión 
de eootas precedente y de común acuer- 



do <-.-■:■. el cesionario din Jubo l-'ébx 
Uassoy, ' convienen en modificar el con- 
trato social, en sus ciáiisiilns sé|iii:r.i. 
octava y dói-ima quintil, que qnedaiáu 
redactadas en la -ieu'onle furnia . 
Séptima: 'Anualmente al treinta y un) 
de Alarzo, se practicará un balance e 
inventario general, el que deberá se' 
aprobado por los socios dentro de los 
treinta días (le. practicado, y si vencido 
dicho término, no fuera observado, el 
misino quedará aprobado de Hecho. — 
De las utilidades se dedueiiá el cinco 
por cierto, para formar el fondo de re- 
serva legal, hasta que el niLiuo alcan- 
ce al dhz por ciento del capital, y el 
remanente será repartido entre Jos so- 
cios en proporción a los capitales apor- 
tados, así como las pérdidas en el caso 
de que hubiere. -- Octava: Los cua- 
tro socios quedan designados Directo- 
res Gerentes de la Sociedad, con todas 
las atribuciones del cargo y uso (le la 
firma social tai forma conjunta dos 
cualesquiera de ellos, con la sola excep- 
ción de las relaciones y operaciones bilo- 
carías. i¡n cuyo caso la firma estará a 
cargo del señor Judio Félix Dassoy, con 
la de cualquiera de los otros socios. • — 
Décima Quinta: Si se resolviera la liqui- 
dación de la Sociedad, serán liquidado- 
res (le la misma los señores Julio Félix 
Dassov, v don Israel Toer, con todas las 
atribuciones inherentes al cargo. — Leí- 
da 'pie les fué ratificaron su contenido 
v firmaron junto con los testigos don 
(Lvaldo Juan Marcone. y don Rafael 
Héctor Aquilio, vecinos, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fe. — J. Domínguez. 
— A. Muslo. — José Nieotra. — - .T. 
L. Dassoy. — L. AL Dassoy. — A. 
Tomás. --'i. Toer. — Tgo. : Osvaldo J. 
Maréeme. -- Igo.: R- H. Aquilio. — 
Hay un sello. — Ante mí: Alejandro 
í.ar.iis. — Colímenla con su matriz que 
pasó ante mí y queda al folio dos mil 
novecientos en aren t a y cinco, del I'egis- 
ti-o número doscientos cincuenta y uno 
al que me remito doy fe. — Dará el 
Cesionario expido este primer testimo- 
nio en dos sellos de Ley, números: L'n 
millón setecientos cuarenta y un mil qui- 
nientos nueve, y el presente, que sello 
y firmo en Buenos Aires, a veinte-^ y 
seis de Octubre de mil novecientos cin- 
cuenta. Año del Libertador General San 
Martín. — Buenos Aires, 21 de No- 
viembre de 1050, Año del Libertador Ge- 
neial San Martín. — Mario Lassagn, se- 
cretario. 
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C. I. c. o. 

COMPAÑÍA inmobiliaria 

Y DE CONSTRUCCIONES 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
El señor Juez de Comercio de la Capi- 
tal de Ja República, Dr. Norberto Goiv- 
land, secretaría del autorizante, hace sa- 
ber por cinco (lías el siguiente edicto: 

Que por documento privado de fecha 
fres de julio de mil novecientos eineueo- 
la la sociedad "C.I.C.O., COMPAÑÍA 
INMOBILIARIA Y DE COXSTRCCCÍO- 
XES. SOCIEDAD DR RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA'', con domicilio en 
esta Capital, integrada por los señores 
Juan Pablo Maitínez Ibáñez, Pablo Ni- 
colás Labombarda y Bubón Martínez, 
aumentó su capital social de Ciento Quin- 
ce Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal a Doscientos Cincuenta Mil Pesos 
de la misma moneda, mediante la incor- 
pora ción como socios de los señores In- 
geniero don Enrdpie Jorge Balestrini, 
casado, argentino; don Manuel A rellano, 
casado, argentino, y don Ubaldo Adolfo 
Zurbrigk, casado, argentino, quienes sus- 
cribieron ciento tiemta y cinco cuotas de 
un mil pesos cada una, que importan la 
fuma de ciento treinta y cinco mil pesos 
moneda nacional, tolalmente integradas 
en máquinas, equipos para construcción, 
herramientas y materiales en la siguiente 
proporción: sesenta y seis cuotas, o sean 
sesenta y seis mil pesos nacionales, el 
ingeniero don Enrique Jorge Balestriin, 
sesenta y seis cuotas, o sean sesenta y 
seis mil p-sos de la misma moneda, el 
señor Manuel Arellano, y tres cuotas, o 
sean tres mil pesos, el señor Lbaldo 
Adolfo Zurbrigk. Por el misino documento 
mencionarlo, y con. la conformidad de to- 
dos los consocios, el socio don Juan Pablo 
.Martínez Ibáñez, cede y transfiere por 
su valor nominal, al socio entrante don 
Lbaldo Adolfo Zurbrigk, la totalidad de 
las cuarenta cuotas de un mil pesos cada 
una, que importan la suma (le cuarenta 
mil pesos nacionales, que tenía suscriptas 
e integradas en la sociedad, renunciando 
el cociente a' todos los derechos que le 
acordaba el contrato originario, -al cargo 



de Córente y al reclamo de las utilidades 
devengadas o futuras contra ¡a sociedad 
o algunos de sus ciouponent es, y el soeuv 
dnii Pablo Nicnlás Labombaula, f^i]^ y-' 
transfiere p'ir mi valor iieminal también 
al señor tibaldo Adolfo Zurbrigk, veinti- 
trés de tas treinta y cinco cuotas de un 
mil [íesos cada una que tenía suscripta!- 
e integradas en la sociedad, manteniendo 
el grado y situación que le correspondía 
en la mismo, modificando solamente su 
participación en las utilidades proporcio- 
nalmente al monto de sus cuotas que se 
reducen a cloc\ ( o sea a la suma de doce 
mil pesos nacionales. Cerno consecuencia 
(le la incorporación de socios y de las ce- 
siones efectuadas, la sociedad "C.I.C.O., 
Compañía Inmobiliaria y de Construccio- 
nes, Sociedad de Responsabilidad Limita- 
da '•' está actualmente integrada por los 
señores: Pablo Nicolás Labombarda, Ru- 
bén Martínez, Enrique Jorge Baleslrini, 
Manuel Arellano y Ubaldo Adolfo Zur- 
brigk, quienes por el misino documento 
precitado, resolvieron ratificar y confir- 
mar el contrato social de fecha dos de 
ahri) de mil novecientos cuarenta y nueve 
e inscripto bajo el número novecientos 
treinta y cuatro, folio cuatrocientos ca- 
torce del libro diez y seis de Contratos- 
de Sociedades (le Responsabilidad Limi- 
tada todas sus- cláusulas, con excepción 
de la cuarta y sexta que quedan modifi- 
cadas en la siguiente forma: "Cuarta: El 
capital social lo constituye la suma de 
$ 250.000.00 non. (Doseieide? cincuenta 
mil pesos moneda nacional), dividido en 
cuotas de l'n mil pesos moneda nacional 
y distribuida en la siguiente proporción: 
Ingeniero Enrique Jorge Balesírini, se- 
senta y seis cuotas; Arquitecto Rubén 
Martínez, cuarenta cuotas; Alalino! Are- 
llano, sesenta y seis cuotas; Pbaldo Adol- 
fo Zurbrigk, sesenta y seis cuotas y Pabilo 
Nicolás Labombarda, doce cuotas". -•• 

"Sexta: La administración y dirección 
de la Sociedad será ejercida por todos los 
socios en forma indistinta, pero qued<t 
debidamente establecido que en todos los 
actos que comprometan los intereses so 
cíales" o que obligan a la sociedad, como 
ser: la firma de obligaciones, contratos, 
cheques, pagarés, letras ti otros documen- 
tos semejantes para que puedan ser opues- 
tas a la Sociedad y como emanadas de 
ella, deberán ser firmadas indefectible- 
mente por dos de los socios en forma 
conjunta. Sin perjuicio de ello, las parte* 
convienen en este acto por considerarlo 
necesario a los fines de una más ágil ad- 
ministración, designar en la primera opor- 
tunidad un Administrador Genera] de los 
intereses sociales, designación que deberá 
ser resuelta por la totalidad de los socio 1 , 
recaer en tercero ajeno a la sociedad y a 
quien se otorgará a ese efecto todas las 
facultades necesarias para el mejor cum- 
plimiento de su cometido y asumir en 
forma individual la más amplia repre- 
nenlación de la Empresa, sin más limita- 
ción que la do 710 comprometer a la' so- 
ciedad en negociaciones ajenas al giro 
social, ni afianzar obligaciones de terce- 
ros''. El documento mencionado de fecha 
tres de julio de) año en curso, fué proto- 
colizado según escrilura número mil vein- 
tidós de fecha veintitrés (le octubre de 
mil novecientos cincuenta, autorizada por 
el escribano de ' esta Capital don Eloy 
Miguel Ángel Prefumo, al folio tres mil 
ciento quince, del Registio número dos- 
cientos setenta, interinamente a su cargo, 
y por esta escritura los socios señores: 
Enrique Jorge Balestriui, Manuel Are- 
llano, tibaldo Adolfo Zurbrigk, Rubén 
Martínez y Pablo Nicolás Laborábanla, 
todos casados, argentinos, mayores de 
edad, vecinos ele esta Capital, en sus en 
rae teres de únicos socios y (le Gerente» 
de la sociedad que constituyen, cumpli- 
mentando lo esíablecido en la eíáusula 
sexta del contrato que rige a la sociedad, 
otorgan: "Que nombran y designan ad- 
ministrador g'eneral de la sociedad " C. 1. 
C. O., Compañía Inmobiliaria y de Coas 
iruecio.i-.es. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", con las más amplias faculta 
des y sin más limitación (pie la de no 
comprometer ; t la sociedad en negociacio- 
nes ajerias al giro social yjo afianzar 
obligaciones de terceros, al señor don 
Juan Pedro Thornes. nacido ei diez y ocho 
de diciembre de mil novecientos cinco, 
en el Gran Ducado de Luxemburgo. para 
que. en forma individual y haciendo uso 
de la firma social, asuma la representa- 
ción de la sociedad que los- otorgantes 
integran, a cuyo efecto lo facultan para 
que, en nombre de la misma, ejecute 
los siguientes aeíos: Para que realice 
toda clase de operaciones comercia- 
les, comprar y vender mercaderías, 
pr odiados y -artículos de comercio de 



cualquier clase, género, cantidad 3' na- 
turaleza, ya sea 'al contarlo a plazoSj . 
percibiendo y firmando según los casos, 
los precios, garantías, pagarés, letras, va- 
les, gires, cuentas, conformes, conoennieiL' 
tos, guías y demás que deba dar o recibir 
con motivo de dichas .operaciones. — - Pa- 
ra que celebre cualquier contrato recia-- 
tu a do por las operaciones que verifique,, 
interviniendo en todos los ya celebrados 
o que se celebren en lo sucesivo, los' 
prorrogue, modifique, amplié y exija su, 

eurapiimiento o su nulidad o rescisión. , 

Para que realice toda clase de contratos ' 
de seguro, estableciendo las condiciones 
que estimare convenientes. — Para qoo 
hasta depósitos do dinero a plazo fijo, a la' 
vista, en cuenta corriente. Oaja de AluL .' 
rros o en custodia, tanto en el Banco de' " 
la Nación Argentina y de sus Sucursales ,' 
Cuino en cualquier otro establecimiento' 
bancario, asociaciones o compañías. las 
retire garando cheques, órdenes' de pago 
11 otras libranzas contra esos mismo:! fon-" 
dos o los que existan ya depositados. — 
Para que solicite descuentos de vales. íe-- 
tras, pagarés, cheques y todo otro (loeu- .'■ 
mentó de crédito en el Banco de la Na- 
ción Argentina, Banco de Crédito Indus- 
trial, Banco de la Provincia de Buenos, , 
Aires y sus Sucursales y en cualquier , 
01ro establecimiento bancario. asociación 
nes o Compañías establecidas en esta C&-> : 
piia! o en el resto de la República o de 
particulares, ya sea de documentos con 
su sola firma o con o sin endosos ele 
otras personas, estipulando la tasa de' 
descuento o amortización, interés o ga- 
rantió real o personal y así nocirá firmar 
letras, vales, pagarés y todo otro docu- 
mento. — Para que en los mismos Baíl- 
eos, Asociaciones o Compañías, solicita 
créditos en cuenta corriente, con o sin 
garantías rea 'os o personales y gire sobre 
esos fondos los cheques, órdenes de pago 
o giros que sean menester — Para que to- , 
me y de giros y cartas de crédito sobrft 
cualquier plazo de esta República o del . 
extranjero en pape! moneda lega] o me- 
tálico, ya sea pape] u oro sellado de 
cualquier plaza cíe! exterior. — Para qué 
cobre y perciba de quien o quienes eo-,, 
rresponda todas las sumas de dinero,' 
mercaderías, títulos, créditos, derechos tí 
otros valores que ai presente o en lo su- 
cesivo ce le adeudare a la Sociedad, otor- 
gando en lo que percibiere recibo», cartas 
de pago, cancelaciones, finiquitos v do- 
mas resguardos, podiendo aceptar de los 
deudores de su administrada, fianzas, gai . 
líintías hipotecarias, prendarias o de otrf? 
género, con toda clase (le bienes mué-, 
bles, inmuebles, en pago de lo que se le 
deba a Xa misma. — Para que reciba y 
pueda ictirar de las- oficinas de Correo^- 
y Telecomunicaciones Las encomiendas 
postaos, giros, valeres declarados, así' 
como ¡a correspondencia epistolar y tele- 
gráfica dirig'ida a nombre de la Sociedad.' 
— Para que intervenga en todo cuanto 
se relnclnnn con Impuestos internos y 
Aduanas, suscribiendo los conocimientos/ 
facturas, manifiestos, solicitar valores de- 
clarados y firmar las planillas de prnoti- ' 
ca y certificados, despachos y solicitudes 
que corresponda. — Para que la repre* ' 
senté ante el Superior Gobierno (le la 'Na 1 ' 
ción, sus Alinisterios, Secretarías v deniáiá 
líeparticiones y dependencias ante 'el" 
Congreso Nacional, Municipalidades, Pie* 
feet uras. 'Resanar dos y toda otra ofici-tttt 
clepem'lieire del Poder Ljecutivo Nacional' 
y especialmente ante las Obras Sanitarias 
de ¡a Nación, Dirección General Imposi- 
tiva, Seo veta ría de Trabajo y Previsión^ 
Secretaria, de Industria y Comercio, Adf 
ministración de Coníri'oución Territorial} ' 
Impuestos Internos, Correos y Teleeorntii 
menciones y toda otra similar, ante cual" ; 
quier Gobierno de los Territorios Nae-io- ' 
nales o de las Provincias. Legislaturas y 
demás dependencias donde harán oos' pe- 
didos de] caso por asuntos de marcas ele 
fábrica, patentes de invención, pirivile- 
gios. guías de campaña, y certificados de 
compra-venta de semovientes, concesio- 
nes u otros, podiendo solicitar modifica- 
ciones y reconsideraciones. — Para que 
examine los luiros de casas de comercio 
y operaciones de contabilidad a que SU 
represen ¡ada tenga derecho, solicite la 
exhibición y rúbrica de ios libros, así 
como las inscripciones en el .Registro Pú- 
blico de Comercio y Matrícula de Co-i 
mcrciante. — Queda facultado igualmente 
para otorgar, aceptar y firmar todas 
las escrituras, documentos, contratos pú- 
"büeos o privados que sean necesarios a 
las operaciones que realice en su carád 
lev de administrador general, abonando' 
o percibiendo el precio de todas las ope-i 
raciones que efectúe. — Lo autorizan tam- ' 
bien para 'pie represente y defienda a 
la Sociedad por él administrada. ' én- 
tralos los asnillos administrativos y cues- 
tiones judiciales que al presente tenga 
pendiente o en adeluuie Je- ocurra c-omo- 
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actora o demandada, ya sean chiles, co- 
merciales, cíe Tribunales del Trabajo, de 
cualquier otro fuero o jurisdicción. • — 
Al efecto lo facultan para que se presente 
ante los Jueces, Cámaras y demás autori- 
dades competentes, con escritos y toda 
cla3e de justificativos, pudiendo iniciar 
y contestar demandas, conírademandus 
y reconvenciones, prorrogar y declinar 
de jurisdicción, poner y absolver posicio- 
nes, prestar y deferir juramentos, caucio- 
nes juratorias y fianzas, tachar, recusar, 
transigir, celebrar arreglos, cobrar y per- 
cibir, apelar, desistir, .decir do nulidad, 
nombrar teda clase de peritos y funcio- 
narios, comprometer en arbitros, produ- 
cir todo género de pruebas y tachar las 
contrarias, interponer todos ios recursos 
legales y desistir de ellos, pedir embar- 
gos, desalojos, lanzamientos, inhibiciones 
y sus levantamientos, asistir a juicios 
verbales, pedir -a venta, remate o adjudi- 
cación de bienes de sus deudores y la 
quiebra o ei concurso civil de los mis- 
mos, solicitar compulsas, inventarios, ava- 
lúos y tasaciones, asistir a las reuniones 
de créditos y a las juntas de verificación 
y graduación de créditos, nombrar síndi- 
cos e interventores, conceder quitas y es- 
peras, aceptar o rechazar concordatos u 
otras propuestas, observar o rechazar cré- 
ditos, y para que practique cuantos más 
actos, gestiones y diligencias sean ne- 
cesarias ai mejor desempeño de la mi- 
sión encomendada, podiendo sustituir 
las facultades que le lian sido confe- 
ridas, total o parcialmente. Y tos compa- 
recientes agregan: Que la enumeración 
de facultades que antecede no es limita- 
tiva, sino meramente enunciativa, por lo 
que el administrador designado en este 
acto, podrá realizar todos los actos y 
contratos que, directa o indirectamente, 
tengan relación con el objeto de la So- 
ciedad y sean necesarios para el cumpli- 
miento de los fines de la misiva. Final- 
mente, los otorgantes hacen constar: Que 
siendo, actualmente, el Señor tibaldo 
Adolfo Zurbrigk, socio - gerente de la so- 
eiedad "C, I. C. O.", Compañía Inmobi- 
liaria y de Construcciones, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", como resulta 
do los instrumentos precedentemente 
transcriptos en esta escritura, ha queda- 
do sin efecto ni valor legal alguno, el 
mandato que la sociedad le tenía con- 
ferido por escritura de fecha veintitrés 
de Junio de mil novecientos cuarenta y 

nueve, pasada ante el escribano de esta 
capital, don Antonio Martínez, a] folio 
cuatrocientos cincuenta y siete, vuelto 
del Registro número ciento cincuenta y 
dos de su adscripción, y cuyo testimonio 
fué inscripto en el Registro Público de 
Comercio con fecha once de Julio do n.il 
novecientos cuarenta y nueve, bajo ei 
número ciento setenta y siete, folio tres- 
cientos ochenta del libro sesenta y siete 
de Poderos, y en el de Mandatos con fe- 
cha quince de Julio de mil novecientos 
cuarenta y nueve, bajo el número cinco 
mil trescientos diez y siete, folio vem : 
tiún mil trescientos diez y siete del Re- 
gistro número cincuenta y tres. En este 
estado, los comparecientes, señores .Enri- 
que Jorge Balestrini, Manuel Arellano, 
tibaldo Adolfo Zurbrigk, líubén Martínez 

y Pablo Nicolás Labombarda, manifies- 
tan: que a los efectos de las inscripcio- 
nes en el Registro Público de Comercio, 
de la modificación del contrato do la 
sociedad que integran, constante en el 
documento privado de fecha tres de Ju- 
lio del corriente año mil novecientos cin- 
cuenta, transcripto en el punto tercero 
y cuyo original dejan protocolizado por 
la presente, como así también de la de- 
signación da administrador general, 
que realizan por esta escritura, solicitan 
copia de la misma y autorizan al socio 
don Pablo Nicolás Labombarda y al doc- 
tor don Jorge A. Aja Espil, para que 
conjunta, separada o alternativamente 
realicen todos los trámites conducentes 
Sil registro de ambos documentos". El 
administrador designado señor Juan Pe- 
dro Thomes, casado en primeras nupcias 
eon doña Anita Arens, nacido el diez y 
ocho de diciembre de mil novecientos 
einco, en el Gran Ducado de Luxernbur- 
go, domiciliado en esta capital, en la ca- 
lle Venezuela número cuatrocientos vein- 
tidós, concurre al otorgamiento de la es- 
critura y expresamente acepta la desig- 
nación de Administrador General de la 
Sociedad "C. I. C. O.", Compañía Inmobi- 
liaria y de Construcciones, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", comprome- 
tiéndose al fiel cumplimiento del cargo 
eon arreglo a derecho. — Buenos Aires. 
17 de noviembre del Año del Libertador 
Gral. San Martín, 1950. — Carlos Castro 
Walker, secretario. 

$ 645. — e.21jli-Ní> L26l-v.30illl.50 



CKOHAKI3 & COMPAÑÍA 

Sociedad de Kesponsabilidad Umifnda 

El Juez; de Comercio de la Capital 
Federal de la .República Argentina, doc- 
tor Norberto Gowiand, hace saber por 
el término de cinco días el siguiente 
edicto: 

Contrato de Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada. — ■ Entre los señores 
Alberto Osear Crohare, casado, argen- 
tino, comerciante; Raúl Israel Benen- 
zon, casado, argentino, comerciante e 
Isaac Malea, casado, argentino, comer- 
ciante, domiciliados en Lavalle 2218; 
todos mayores y hábiles, resuelven 
constituir una sociedad bajo las si- 
guientes cláusulas: Primera: Los fir- 
mantes constituyen una sociedad que 
girará bajo la denominación de: "CUO- 
HARE & COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
domicilio legal en Lavalle 2218, de es- 
ta Capital, pudiendo establecer agen- 
cias y;o sucursales en esta Capital o 
en el interior del País. Se establece 
como plazo de este contrato el de 
tres anos, a contar del primero de no- 
viembre de mil novecientos cincuenta, 
pudiendo los socios, de común acuerdo, 
a su vencimiento, prorrogarlo por otro 
periodo igual. — Segunda: La sociedad 
tendrá por objeto dedicarse a la ex- 
plotación de todo lo relativo a termo- 
dinámica, en especial, calefacción, re 
frigeración, aire acondicionado y ane- 
xos, así como a la venta poi mayor y 
menor, importación y exportación de 
los artefactos correspondientes, y a to- 
dos los negocios lícitos que tuvieran 
atingencia con su objeto principal. — 
Tercera: El capital social lo constitu- 
ye la suma de Ciento Treinta Mil Pe- 
sos Moneda Nacional de Curso Legal 
(ra$n. 130.000.00), dividido en ciento 
treinta, cuotas de un mil pesos cada 
una (m$n. 1.000.00), totalmente in- 
tegrado en especio y aportado por los 
socios en la forma y proporción si- 
guientes: el socio señor Alberto Osear 
Crohare, aporta cincuenta cuotas de un 
mil pesos cada una. o sea la suma de 
cincuenta mil pesos ni|n. do c|l. 
(m$n. 50.000.00); el socio señor Raúl 
Israel Benenzon, aporta cincuenta cuo- 
tas de un mil pesos cada una, o sea 
cincuenta mil pesos mjn. de cjl. 
(m$n. 50.000.00) y el socio señor 
Isaac Malea, aporta treinta cuotas de 
un mil pesos cada una, o sea treinta 
mil pesos m|n. de cjl. (m?n. 30.000.00), 
todo ello de acuerdo al Balance quo 
debidamente conformado por las par- 
tes se acompaña. — Cuarta; Anual- 
mente, al treinta y uno de diciembre 
se practicará Inventario y Balance Ge- 
neral, y de las utilidades líquidas que 
hubiere, deducido el cinco por cieino 
para fondo de reserva .'«gal y de las 
reservas amortizables quo los socios 
estimaren prudente efectuar, se distri- 
buirá entre los mismos en proporción 
a sus respectivos aportes de capital y 
en la misma forma soportarán las pér- 
didas, si las hubiere. Para la forma- 
ción de los Balances se seguirán las- 
normas contables aconsejadas por las 
leyes en vigor y la Dirección General 
Impositiva de la Nación. Una vez con- 
feccionado el Balance so pondrá en vis- 
ta por un mes, en cuyo transcurso los 
socios podrán observarlo. Si no lo hi- 
cieren, se considerará aprobado. Den- 
tro de los primeros treinta días de fi- 
nalizado cada ejercicio, los socios s>a 
reunirán en Asamblea General Ordina 
ría, sin perjuicio de las extraordina- 
rias, que podrán ser convocadas poi 
cualquiera de los socios. Las resolucio- 
nes que ss adoptaren s»)rán asentadas 
en el Libro de Actas que la sociedad 
llevará a tal efecto, debiéndose com- 
putar los votos de acuerdo a las cuotas 
de capital, salvo para aquellas resolu- 
ciones para las que la Ley 11.645 exi- 
ge unanimidad. — Quinta: La Geren- 
cia y Administración de la sociedad es- 
tará a cargo de los tres socios, debien- 
do los socios Crohare y Malea, dedicar 
todo si. tiempo y actividades a la so- 
ciedad, no pudiendo dedicarse a nin- 
gún otro trabajo, ni formar parte de 
otras sociedades, ya sean similares o 
no a la constituida. El uso de la firma 
social se hará en forma conjunta, de- 
biendo firmar dos cualquiera de los 
socios con sus firmas personales y el 
rubro social. En la forma expresada, 
los socios podrán firmar cheques, pa- 
garés; letras de cambio, vales, pede- 
res, generales yjo especiales; pudiendo 
endosar, avalar, aceptar o rechazar to- 



da clase de documentos civiles .vio co- 
merciales. Cualquiera de los socios po- 
drá representar válidamente a la so- 
ciedad ante todas las Reparticiones 
Públicas Nacionales, Provinciales, Mu- 
nicipales, Tribunales de cualquier fue- 
ro o jurisdicción; Cajas de Jubilacio- 
nes, atender licitaciones, presentando 
propuestas y representar a la sociedad 
en los actos pertinentes. El socio señor 
Benenzon podrá dedicarse a otras acti- 
vidades, formar parte de otras socie- 
dades y realizar actos comerciales que 
no fueren similares a los que tienen 
por objeto esta sociedad. — Sexta: 
En cumplimiento de sus fines sociales, 
la sociedad podrá comprar, vender, 
permutar, prendar, hipotecar, arrendar, 
subarrendar, bienes inmuebles, mue- 
bles o semovientes, constituir sobro 
ellos derechos reales o personales; to- 
mar dinero prestado, en cuenta corrien- 
te, girar en descubierto, con los Ban- 
cos de la Nación Argentina, Provincia 
de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, 
de Crédito Industrial y con todas las 
instituciones bancarias oficiales o par- 
ticulares, conformándose a sus regla- 
mentos o a las condiciones que se pac- 
taren, pudiendo depositar, descontar, 
aceptar choques, pagarés, letras de 
cambio, y toda clase de documentos. 
Queda prohibido a los socios compro- 
meter la firma social en garantías o fian- 
zas a favor de terceros. — Séptima: Si an- 
tes del vencimiento del plazo de tres 
años, o de las prórrogas convenidas, 
cualquiera de los socios deseare reti- 
rarse de la sociedad, deberá prea visar a 
sus consocios con seis meses de antici- 
pación, por telegrama colacionado o 
nota conformada, no pudiendo abando- 
nar sus obligaciones antes de los seis 
meses cumplidos, bajo apercibimiento 
de hacerse cargo de los daños que el 
abandono de las tareas técnicas oca- 
sionare a la sociedad. El socio que de- 
seare retirarse de la sociedad, deberá 
ofrecer en venta sus* cuotas de capital a 
sus consocios, y en caso de no desear o 
no poder éstos adquirirlas, podrá ven- 
derlas a tei ceras personas, comunican- 
do sus datos personales a sus socios. 
Si durante la vigencia de. la sociedad o 
sus prórrogas, alguno de los socios fa- 
lleciere, sus herederos deberán unifi- 
car su representación ante la sociedad, 
para percibir las utilidades y parto de 
capital que le correspondiese al socio 
prefallecido, a cuyo efecto se practi- 
cará Inventario y Balance General. — 
Octava: En caso de disolución o liqui- 
dación anticipada de la sociedad, o a 
su término, los socios designarán, de 
común acuerdo, un liquidador, que po- 
drá ser uno de los socios o uu extra- 
ño, y se procederá de acuerdo a de- 
recho. — Novena: Si durante la vi- 
gencia del contrato o sus prórrogas, 
surgieren desavenencia-; con motivo de 
la aplicación o interpretación del con- 
trato, los socios designarán dos arbi- 
tros arbitradores amigables compone- 
dores, uno por cada grupo de socios 
disidentes, y un tercer arbitro para el 
caso de discordia, cuyo fallo será in- 
apelable. — Décima: En conformidad 
de partes y comprometiéndose a su más 
fiel y estricto cumplimiento, firman el 
presente, en Buenos Aires, a los un días 
del mes de noviembre del Año del Li- 
bertador General San Martín, mil nove- 
cientos cincuenta. — S!r. : "treinta — 
cincuenta", vale. — Firmado: Alberto 
Osear Crohare — Raúl Israel Benen- 
zon — Isaac Malea. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1950, 
Año del Libertador Genera! San Mar- 
tín. — Carlos Castro Walker, secre- 
tario. 

$ 275.--- e.2-l!ll-Nc 1.253-V.30Í11J50 



"CAFETOR" 

Sociedad de Responsabilidad limitada 

Por orden del Señor Juez de Comercio 
de la Capital de la República, Doctor 
Hugo D. Maciel y Secretaria de! autori- 
zante, se hace saber por el íérmmo de 
cinco días, el siguiente edicto: 

Folio S55. — Primer Testimonio. — Es- 
critura Número Trescientos Sesenta y 
Nueve. — En la Ciudad de Buenos Aires. 
Capilai de la República Argentina, a los 
veintiséis días de Octubre de mil nove- 
cientos cincuenta, "Año del Libertado! 
General San Martín", ante mí, Escriba- 
no Público y testigos ai final firmados, 
comparecen los cónyuges en primeras nup- 
cias don J'orge Federico Scasso. que fir- 
ma "J. F. Scasso", y doña Celia Apctche 
Thorne de Scasso, ambos domiciliados en 
la calle Montevideo mil doscientos no- 



venta y seis, quinto piso y doña Pora 
A petchiA Thorne de Adano, viuda en pri- 
meras níipcias de don Pedro Adano, do- 
miciliado en la calle Frenen número dos 
mil doscientos sesenta y uno, todos los 
comparecientes son vecinos de esta Ciu- 
dad, hábiles, mayores „,de edad y de mi 
conocimiento, doy fe y dicen: Que por 
escritura de fecha veintitrés de Junio deí 
corriente año, pasada ante mí, en esto 
mismo Registro y protocolo, constituye- 
ron la Sociedad Comercial, denominada 
•"CAPETOE". SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA -•-•, la cual fué 
inscripta en' el Registro Público de Co- 
mercio, con fecha ocho de Agosto' del co- 
rriente año, bajo el número mil cuatro- 
cientos ochenta, folio cuatrocientos cita- 
rema y cuatro, del Libro d ez y ocho de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
— Que vienen por este acto a modificar 
las cláusulas cuarta y quinta del referi- 
do contrato, en cuanto se refiere al capital 
que se aumenta en la cantidad de tres- 
cientos mil pesos moneda nacional, ele- 
vándose en consecuencia a la cantidad 
total de Cuatrocientos Cincuenta Mil Pe- 
sos Moneda Nacional de Curso Legal y la 
administración de la misma sustituyendo 
en consecuencia las cláusulas indicadas 
por las siguientes: Cuarta. Capital. — . 
El capital de la Sociedad lo constituirá 
la cantidad de Cuatrocientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional di; curso le- 
gal, dividido en cuatrocientos cincuenta 
cuotas de mil pesos cada una, correspon- 
diendo a doña Celia Apetche Thorne do 
Scasso, doscientos veintitrés cuotas o sea 
¡a cantidad de doscientos veintitrés mil 
pesos moneda nacional; a Doña Dora Apet- 
che Thorne de Adano, cuatro cuotas o sea 
la suma de cuatro mil pesos moneda na- 
cional y a don Jorge Federico Scasso, 
doscientos veintitrés cuotas, o sea la suma 
de doscientos veintitrés mil pesos moneda 
nacional. — En este acto queda integra- 
do por todos los socios el cincuenta por 
ciento del capital estipulado, debiendo in- 
tegrarse el cincuenta por ciento restante 
a medida que lo requieran las operacio- 
nes sociales. — Cualquiera de los socios 
podrá ceder a otro de ellos parte o la 
totalidad de sus cuotas aportadas en con- 
cepto de capital, pero para cederlas a ter- 
ceros extraños, necesitará el consenti- 
miento de Jos otros socios. — Quinta: 
Administración: La Gerencia y adminis- 
tración de la Sociedad estará conjunta 
alternativa o indistintamente a carao de 
cualesquiera de los tres socios quedando 
ampliamente autorizados a realizar cuan- 
tos actos convengan al desenvolvimiento 
e interés de la Sociedad, con las más am- 
plias atribuciones. — En cuanto a las 
cláusulas uno. dos, tres, seis, siete, ocho 
y nueve, quedan subsistente e» todas sus 
partes. — Leída y Ratificada firman los 
comparecientes junto eon los testigos don 
Rosendo Muñoz Lyiir-ii y don Julián Per- 
úes, veri nos, hábiles, mayores de edad 
y de mi conocimiento, doy fe. — J. F, 
Seasso. — Ce! 'a a., T. de Scasso. — Do- 
ra A. De Adano. — Tgo.: .fu lian For- 
mes. — Tgo.: a. Muñoz Lynch. — - Hay un 
sello. — Ante mi: Fernando Vidal. — 
Concuerda con su matriz que pasó ante 
mí y queda en el Registro número Tres- 
cientos cinco a mi caigo, doy fe. Pa- 
ra los interesados expido este primer tes- 
limonio en dos "sellos de ley número un 
millón quinientos Sesenta y tres mil cua- 
trocientos treinta y cinco* y el presenta 
que sello y firmo en el lugar y fecha do 
su otorgamiento. "Año del Libertador 
Genera! Sari Martín ". 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1950, 
Año del Libertador Gral. San Martín. -.'-, 
Bautista S. Laurencena. secretario. 

$ 180.-- e.24¡li-N» 1.2-i3-v.30:ll,50 



CULAC 

Sociedad de Responsabilidad " limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital, doctor Hugo 
Darío Maciel, secretaría del autorizan- 
te, se hace saber por cinco días, quo 
según escritura pasada ante el Escribano 
Carlos J. del Carril, con fecha veinti- 
cinco de septiembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, el señor 
Juan Jorge Víctor Desiré Dubuquoy ven- 
dió a sus consocios Niehokis (Nicolás) 
Lawrie y al doctor Enrique Estanislao 
Mackiiday Zapiola las diez cuotas da 
quinientos pesos cada una que tenía y 
le correspondían en la Sociedad " DU- 
LA C SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA" por la suma do 
2.500 pesos y en la proporción de nuevo 
cuotas a don Nieholas (Nicolás) Lawrio 
y una cuota al doctor Enrique. Estanis- 
lao Mackiniay Zapiíla. — Buenos Aires, 
Noviembre 14. del Año del Libertador 
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General San Martín, 1950. — Bautista 
S. Laurencena, sceretaro. 

$ 50. — 0.24111-Ní 1.25i-v.30;]l,50 



"EL CERCO" 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del Señor Juez de 
Comercio de la Capital de la República, 
Doctor Hugo Darlo Maciel y Secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

Testimonio. — Contrato de Socie- 
dad. — Entre los señores Juan Pfan- 
ner, austríaco, casado, domiciliado en 
la calle Vicente López 143, Villa Ba- 
liester, F. C. N. G. B. M.. Provincia, 
de Buenos Aires; el señor Ricardo Mi- 
raval. argentino, casado, domiciliado 
en la calle Corrientes 1072, San An- 
drea, F. C. N. C. B. M., Provincia de 
Buenos Aires y el señor Juan lian, ale- 
mán, casado, domiciliado en la calle. 
Vicente López 133, Villa Ballester, F. 
C. N. G. B. M., Provincia de Buenos 
Aires; todos mayores de edad, queda 
resuelta la formación de una sociedad 
de responsabilidad limitada, que se re- 
girá por las siguientes cláusulas: Ar- 
tículo le — La sociedad se denominará 
"EL CERCO", SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA y su do- 
micilio será la calle Reconquista 336, 
Capital Federa!, o donde los socios lo 
convengan para el futuro. — Artículo 
29 — La sociedad tendrá por objeto la 
fabricación de tejidos de alambre, puer- 
tas, poitoues y tranqueras comunes y 
ai\istkas, como también la confección 
de varillas y variilor.es, efectuando asi- 
mismo '.abajos del ramo a medida. La 
sociedad podrá dedicarse además a lu- 
bricación, importación, exportación, 
consignación y comisiones en general y 
efectuar toaft clase de negocios lícitos: 
que se relacionen directa o indirecta- 
mente con los fines enunciados. — Ar- 
; titulo 3 9 — Ei capital social será de 
: $ c,il. SO. 000. — , que serán aportados 
por • los so. ios en la siguiente propor- 
ción: el s-ñor Juan Pfanner 5 5 cuotas 
de ? c|l. 1.000. — , o sean pesos cur- 
so legal 55.000. — , el señor Kicaruo 
Mil-aval 15 cuotas de $ c|l. 1.000. — 
caua una, o sean $ c¡i. 15.000. — y el 
señor Juan Otto Rau 10 cuotas no 
$ cjl. 1,000. — cada una, o sean 
.? c|l. 10.000. — , ios que se encuen- 
tran totalmente integrados de acuerdo 
a» uaiauee que » firman ios socios, do 
común acuerdo y que forma pane in- 
tegrante de este contrato. — Artículo 
40 — f.a miración ue la sociedad sera 
de 10 anos, a contar desde el 1 de julio 
de 195u. A partir del 31 de diciembre 
de 1955, cualquiera de ios socios podrá 
denunciar el contrato con seis meses de 
anticipación a la íecba del cierre del 
ejercicio anuai, mediante ei envío de un 
telegrama colacionado a ios otros socios. 
— Articulo 5 1 ? — L.a auniHiistrac.ion de 
la sociedad será ejercida por los socios 
señOiOs Ricaulo Ivliraval, juan l'faniier 
o Juan Otto Rau, quienes tienen in- 
disti.itaineiiLe el uso de "a firma social 
y las más amplias facultades para ei 
desempeño de sus cargos, aun aquellas 
para las cuales la ley exige poder es- 
pecial. Los gerentes podran en conse- 
cuencia efectuar individualmente en 
nombre de la sociedad, toda clase ue 
operaciones, incluso la de comprar, 
vender y gravar bienes muebles a >u 
muebles y operar con el Banco Central 
de la República Argentina, Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, Banco 
de la Nadón Argentina, Raneo de Cré- 
dito Industrial Argentino y sus sucur- 
sales o cualquier otra institución de 
crédito oficia:, particular o mixta, del 
país o del extranjero, creado o a eveat- 
se, ptuliendo hacer toda (dase de de- 
pósitos, girar cheques contra depósi- 
tos o en descubierto, firmar, eudosai, 
descontar, avalar, aceptar y;0 girar -e- 
tras de cambio, pagarés u otros docu- 
mentos enjosables, suscribir toda cla- 
se de documentos privados o eseritn 
ras públicas que convengan a ios fi- 
nes sociales, con la única prohibición 
de comprometer a la firma social en 
garantía de obligaciones de terceros o 
de- favor. — Artículo 6 o — Anualmen- 
te se practicará ai 3'> de junio un in- 
ventario y un balance general. De las 
utilidades realizadas y líquidas kp des- 
tinará un 5 % al Fondo de Reserva Le- 
gal hasta llegar al monto establecido 
por la ley y el resto será distribuido 
a los socios en»la siguiente proporción: 
señor Ricardo Miraval 45 %, señor 
Juan Pfanner 30 % y señor Juan Otto 
Rau 25 % ; las pérdidas serán sopor- 



tadas en la' misma proporción. — Ar- 
tículo 7o — El nombramiento y desti- 
tución de los gerentes, la aprobación 
de los balances y demás resoluciones 
de interés fundamental para la mai- 
cha de la sociedad, se expresaran por 
mayoría de votos. — Artículo 80 — 
Las cuotas no pueden ser cedidas a 
terceros extraños a la sociedad, sino 
con el voto favorable de la totalidad 
del capital. — Artículo !K> — Con la 
conformidad de todos los socios la wo 
ciedad podrá disolverse aún antes de! 
vencimiento del contrato, siendo los li- 
quidadores los gerentes designados. — 
Articulo 10? — La sociedad no se di- 
solverá por muerte, incapacidad o in- 
terdicción de uno de los socios. — En 
caso de fallecimiento de uno de los 
socios, sus herederos se incorporarán 
a la sociedad; si los herederos resol- 
vieran no continuar en la sociedad, fc¿ 
o los so£Íos sobrevivientes quedaran 
con el Activo y Pasivo Social, abonan- 
do ¡o que por capital, utilidades y de 
más haberes de cualquier índole les 
pudiera come ponder a ios herédelos, 
de acuerdo a un balance especial a prac- 
ticarse dentro de los quince días de 
producido el fallecimiento. 13 n este ca- 
so, el pago que corresponda efectuar 
se hará en cuatro cuotas semestrales 
iguaies del 2 5 % cada una, con un in 
teres del 6 % anual, capitalizado se- 
mesiralmente. — Artículo 11? — To- 
das las divergencias que se susciten por 
el cumplimiento de este contrato o de 
su liquidación, se resolverán definitiva- 
mente por el juicio de arbitros arbi- 
tradores, designados uno por cada par- 
te y un tercero para el caso de discor- 
dia. Filmado en Buenos Aires, a los 
7 días del mes de noviembre de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Juan Pfanner. — J. Rau. — 
R. Miraval. 

Buenos Aires. 21 de noviembre de 

1950. Año del Libertador General San 

Martín. — Mario Lassaga, secretario. 
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ESCARPINTIL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la Hspúbl ca, doc- 
tor Baúi Podríguez Qaesada. escrutaría 
del autorizante, se hace saber por cincu I rentes 



nes, mandatos, agencias o representacio- 
nes, concurrir a licitaciones públicas ion 
particulares y organismos del Estado, 
abrir cuentas corrientes con fondis o en 
descubierto, obtener créditos o conceder- 
los, otorgar, ceder, avalar, endosar y des- 
contar cheques, vales, giros pag¡né« y 
letras do cambio operando en cualquier 
sociedad particular o nanearía ya sea 
con bancos particulares u oficiales, lista 
enumeración no es taxativa, pudiendo rea- 
lizar la sociedad toda ciase de netos ju- 
rídicos que directa o. indireela¡n>'nte se 
vincule con el objeto social — Cuarta: 
El capital social se fija en la íiima de 
noventa y cinco mil pesos moneda na 
cional, dividido en cuotas de un mil pe- 
sos moneda nacional cada una. de bis 
cuales pertenecen treinta al señor Fría- 
cisco Marinelli, once al señor .Vníonio 
Marinelh, one e al señor Pedro Gavilán, 
diez y seis al señor León-da? Pava! 4.1- 
súa, diez al señor Arturo Morí y d'ez y 
siete a) señor Pascua! Humberto Evaristo 
B'igarani. Este capital se encuei.tra to- 
talmente suscripto y hecho el respectivo 
aporte por cada uno de los socios eu 
mercaderías, máquinas y demás efectos 
que se describen en el ba'aiu-o que sé- 
firma por separado con fecha de hc-v y 
que forma parte integrante de este con- 
trato. Los socios gerentes, a cuyo cargo 
queda la sociedad, otorgarán individual 
mente a cada socio un certificado .turans- 
forible en e' que conste el aporte efec- 
tuado. — Quinta: La representación legal 
de esta sociedad para todos los actos per- 
mitidos por la ley o establecidos t .u esto 
contrato, será ejercida poi los socios se- 
ñores Pascual Humberto Evaristo Biga- 
rani. Arturo Morí y Francisco Marmelli, 
designados gerente industrial, térmeo y 
administrador, respectivamente, quienes 
quedan suficientemente facilitados para 
actuar en nombre de la sociedad y con 
la mayor amplitud, de acuerdo con 'o que 
dispone la Ley 11.6-15, en forma conun.ta. 
alternativa o indistinta, con la firma del 
gerente administrador unida ;\ una cual- 
quiera de ¡as firmas de los otros dos go 
rentes- Los gerentes tienen todas las fa- 
cultades para las cuales los Códigos Ci- 
vil y do Comercio requieren podares es- 
peciales, pudiendo sustituir toda? estas 
facultades todos, ano o varios de to« ge- 
en una o más personas, mediante 



tre' los socios, venta ¿n'bloek, o subasta 
pública, estando obligados a hacerlo en 
la forma que resulte más ventajosa para 
el interés de todos los socios. — Déci- 
ma Primera: Los socios podrán por ma- 
yoría de votos decidir la ampliación del 
capital social. — Décima Segunda: En 
caso de fallecimiento de alguno de lo3 
socios, si los herederos desearen Conti- 
nuar en la sociedad, podrán hacerlo, <.oii 
el consentimiento de los demás socios ex- 
presado por mayoría, obligándose en' este 
caso los' herederos a unificar la repre- 
sentación en una persona para -jne actúe 
en su nombre. En ningún caso los here- 
deros del socio fallecido podrán jbiigar 
a la sociedad a reintegrarles el capital del 
causante antes de transcurrido ni año 
de ocurrido el fallecimiento. — Décima 
Tercera: Para la cesión de la» cuotas 
de capital por cualquiera de los socios, 
será requisito indispensable el consenti- 
miento de los demás socios exnresalo por 
unanimidad. — Décima Cuarta- Fíjase en' 
tres años el término de duración de este 
contrato, contados a partir de su fecha. 
En fe de lo cual firman todos 'os socios 
el presente original que deberá; ser ins- 
cripto en el Registro Público do Comer- 
cio, en el lugar v fecha indicados vi t su- 
pra. — P. Gavilán. — L t». Alzúa. — - 
Francisco Marmolli. — Antonio Marine-- 
lli. — P. ir. Bigarani. — Morí Arturo''*. 

— Buenos Aires, (i de Noviembre de 10-50, 
Año del Libertador Genera! Pan Martín, 

— Domingo López Saavedra. secretario. 
$ 3Üü.~- c.24 : ll-N° 1.229-v.:-Ui 11Í50 



días, el siguiente edicto: 

Testimonio- — "En ¡a Ciudad de Bue- 
nos Aires, a los veinte 'días del n.es de 
septiembre del Año del Libertador Ge- 
nera: San Martín, mil novecientos cin- 
cuenta, entre los señores Pascual Hum- 
berto Evaristo Bigarani. a'-gentin.^ casa- 
do, mayor de edad domiciliado en -a ca- 
lle Salcedo 2720; Podro Gavilán. ,spsñol, 



el otorgamiento de poderes generales o 
especiales. — Sexta: Anualmente ' al 31 
de Diciembre, se realizará un baia»ee e 
inventario general que se eonsí ¡erarán 
aprobados si no fueren objetados por los 
socios dentro del término de sesenta días, 
sin peritucio de los balances de com- 
probación que se realizarán cada vez que 
alguno de los socios lo solicite.- — Sép- 



casado, mayor de edad, domiciliado en la ' tima: En cada oportunidad que tusuno 
calle 24 de Octubre 1191, Ituzaingó Pro j de los gerentes lo solicite y por ¡o ine- 
vincia de Buenos Aires; .Arturo Mori, na- nos una vez p01 . mes , se reunirán ios 
(¡ano. soltero, mayor de edad, domicilia- | soc ; os paia tomar las medidas que crean 
do en Mirada 350; Leónidas Payal 4 niña, [ couvell ,ente para la buena marcha de .a 



dcmi- 



De- 



soeicdad, debiendo ser tomadas todas las 



casado, argentino, mayor de edad 

ciliado en la calle Paraguay 3.Tt.:>, ue- : rcsoluclo , les por i a mavoría de votos que 
partamento 31: Francisco Marme'lb ar- |a 1(jy ¡¡¡.tablee,, y consignadas en un li- 
gentino, soltero, mayor de edad, dom'ci- , ¡)r0 '¿ c aetas que " s0 nevará al efecto ■— 

Octava: Las utilidades sociales serán 



liado en la calle Moreno 400. Bella Vista. 
Provincia de Buenos Aires y \nt.onio 
Mariueili, argentino, soltero, mayor de 
edad, con igual domicilio que el anterior, 
se conviene ceich-ar un contrato de so- 
ciedad de responsabilidad limitada so- 
ciedad que girará en esta pla-'a naio el 
rubro de ' < ESCARPINTIL SOCIEBídD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITAD».", 
estando sujeto su funcionamiento fi las 
siguientes cláusulas: Primera: 131 domi- 
e i ' i o social estará en la calle Ros-:ti 113 
de esta Capital, pudiendo en cualquier 
momento cambiar de sede por resolución 
de sus socios, instalar casas de venta y 
depósitos en cualquier otro luga 1 ' .-Je< p--tís 
v establecer agencias y representaciones 
tanto en el interior como en el ex'enor 
del país. — Segunda: El objeto de .a so- 
ciedad' es la explotación de la fábrica de 
calzado que posee en la calle Ro«et:i 113. 
de está Capital y que podrá funcional en 
cualquier otro 'ugar de la misma o de sus 
alrededores. — Tercera: La sociedad podrá, 
nara cumplir con su objeto, realiza'- ven 
tas por mayor o por menor, permtnar. re- 
cibir en pago, dar o tomar en ar-enoa- 
miento toda clase de bienes muebles " in- 
muebles, constituyendo o aceptando pren- 
da con registro sobre cualquier especie 
de bienes muebles, maquinarias, automoto- 
res, etc.; comprar o vender estableci- 
mientos coiuercia'es o industriales, s<" li- 
citar de los poderes públicos marca? da 
fábrica, de comercio o de propiedad in 
renovarlas, transferirlas. 



repartidas entre los socios, previa deduc- 
ción del cinco por ciento hasta . alegrar 
ei fondo de reserva legal, proporciota.- 
mente al capital aportado. — Novena: 
Se establecen tas siguientes obligaciones 
de los socios: De los señores Pascual 
Humberto Evaristo Bigarani y Arturo 
Mori, además de las que íes impone sus 
cargos de gerentes, la de prestar .servi- 
cios profesionales y personales en ¡a |! ú- 
briea de calzado de la soeieda 1 y ta di- 
rección industrial y técnica de ia misma 
en todo lo relativo a su organización y 
procesos di? fanrmaeión del cabildo en 
todas sus etapas: del señor Francisco Ma- 
riueili, la de contribuir con sus servicios 
en la dirección administrativa, cae! abe 
v en la tesorería: del señor Gavilán, a de 
llevar la contabilidad de la soemdnd y 
atender toda ia tramitación que '.:eu<ra 
relación con la existencia legal de la so- 
ciedad, ciiesCones obreras, administrati- 
vas o de cualquier índole vinculados con 
el desarrollo de las actividades sociales; 
por último el señor Alzúa. deberá con- 
tribuir con sus servicios en la dirección 
y ejecución de las ventas. — - Décima: Si 
la sociedad debiera disolverse por ;ual- 
qnier causa que fuere, su liquidación se- 
rá hecha por la persona que por unani- 
midad designen los socios, y en el caso 
de que no se pusieran de acuerdo, la o- 
ciedad será liquidada por -os socios ge- 



tclecttial, renovarlas, transferirlas, ceder \ reales señores Bigarani y Francisco Ma- 
o adquirir el derecho a su explotación, | rinelli, conjuntamente, en el t/<rmino le- 
aeeptar, otorgar, transferir consigr.acio- ; gal, quienes optarán por la licitación eu- 



FINANCIERA IMPQRTABGKA DEL 
PLATA 

Sociedad do Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor .Juez de Co-" 
mercio de la Capital de la República, Dr. 
Mugo Darío Maciel, secretaria del auto- 
rizante, se hace saber por cinco oías el 
présenle edicto: 

Pe 749. Primer Testimonio. Número Dos- 
cientos Sesenta y Ocho: En la Ciudad de 
Buenos Aires, a seis días del mes de No- 
viembre de mil novecientos cincuenta, 
Año del Libertador General San Martín, 
comparecieron ante mí, Escribano Pú- 
blico y los testigos al final firmados, 
don Natalio Faverio, argentino, de cin- 
cuenta años de edad, casado en terceras 
nupcias con doña María Potito, domici- 
liado en ia calle Larrea número mil 
treinta y cinco, Sexto B; don José Sola, 
argentino, de sesenta y cinco años de 
edad, casado en primeras nupcias con do- 
ña Vidornia Araneibia. domiciliado en la 
calle Carlos Peilegrini número cuatrocien- 
tos ochenta y cinco: don Luis Gil Garro, 
argentino, de cuarenta y. tres años de 
edad, casado en primeras nupcias con 
doña Margarita Lucía Baudilio, domici- 
liado en la calle Hipólito Yrigoyen nútñe- 
ro mil trescientos ochenta y ocho. Quin- 
to B; doña Alicia Victoria Sola de Gil 
Garro, argentina, de treinta y ocho años 
de edad, casada en primeras nupcias eoil 
don Manuel Gil Garro, domiciliada ett 
la calle Coronel Díaz, mimero.mil ocho- 
cientos cuarenta y dos. Tercero A, y doña 
María Luisa Castrillón de Martín, ar- 
gentina, de cuarenta años de edad, ca.- 
sada en primeras nupcias con don Al- 
fredo Isidoro Antonio Martín, domicilia- 
da en la Avenida Francisco Beiró núme- 
ro cuatro mil seiscientos noventa y ocho, 
todos en esta Capital Federal, hábiles 
para este acto y de mi conocin.ienf o, de 
que doy fe.' así como tambiéa que todos 
concurren por su propio derecho, hacién- 
dolo las señoras Sola de Gil Garro y 
Castrillón de Martín, en uso de las fa- 
cultades que les acuerda la Ley número 
once mil trescientos cincuenta y siete, 
incisos a y b del Artículo tercero, y di- 
cen: Que han convenido en asociarse y 
con tal fin Otorgan y Declaran: Primero:' 
Desde la fecha, los comparecientes seña- 
res don Natalio Faverio, don José Sola, 
don Luis Gil Garro, doña Alicia Victoria- 
Sola de Gil Garro y doña María Luisa 
Castrillón de Martín, constituyen una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que girará en esta .República Argentina, 
bajo la denominación de "FINANCIERA 
IMPORTADORA DEL PLATA", SOCIE- 
DAD DE PESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA", con domicilio legal en la Ciu- 
dad de Buenos Aires, Avenida Corrien- 
tes número eiento veinte y siete, Ofi- 
cina quinientos cinco, sin perjuicio de 
modificarlo, pudiendo establecer sucur- 
sales, Agencias o -Representantes en cm.l- 
qnier punto del país o del extranjero. — 
Segundo: Esta Sociedad se constituye 
por el término de cinco años, contados a 
partir desde el día de su inscripción en 
el Registro Público do Comercio, reiiov.-t- 



70 



BOLETÍN OFICIAL 



'Limes "7 de noviembre, do 



3950 



Año do] Libertador General Pac Martín 



ble por otro período igual. Si no media- 
re oposición de alguno de los socios, ma- 
nifcs'ada con tres meses de anticipación 
al vencimiento. — Tercero: El objeto 
primordial de la Sociedad será: Finan- 
ciar, constituir o participar en toda clase 
de Sociedades comerciales o industriales 
en formación o ya existentes en calidad 
de socio activo, comanditario, en parti- 
cipación o como simple prestataria y a 
la •importación, exportación y comerciali- 
zación de materias primas y manufactu- 
radas y materiales críticos ferrosos o no 
ferrosos u otros. Puede también dedicar- 
se a Jos ramos de consignaciones y re- 
presentaciones en general y o a cual- 
quier otro negocio o actividad at'in al oo- 
jeto de la misma. — Cuarto: 151 capital 
social se fija en la suma de Cuatrocien- 
tos Mil Pesos Moneda Nacional, dividí lo 
en cuatrocientas cuotas de pesos Mil 
cada una, que los socios suscriben en la 
Siguiente forma: Doscientas cuotas el 
Bocio señor .Natalio Faverio, o sean Dos- 
Cientos mil pesos; Veinte cuotas el socio 
señor Luis Gil Garro, o sean Veinte mil 
pesos; Veinte cuotas el socio señor José 
Sola o sean Veinte mil pesos; Ochenta 
cuotas la socia señora Alicia Victoria 
Bola de Gil Garro, o sean Ochenta mil 
pesos, y Ochenta cuotas la socia señora 
María Luisa Castrillón de Martín, o sean 
Ochenta mil pesos, todo en moneda na- 
cional ele curso legal. Del capital suscrip- 
to, los socios integran el cincuenta por 
ciento en este acto, en dinero efectivo, 
© sea la suma de Doscientos mil pesos 
nacionales, y el otro cincuenta por ciento 
ge comprometen a integrarlo dentro de 
los ciento ochenta días de la fecha Je 
esta escritura. — Quinto: La Sociedad 
será administrada por uno o más Ge- 
rentes, socios o no socios, con las más am- 
plias facultades, sin más limitaciones 
que las establecidas por la Ley y ¡as 
que expresamente se fijan en este con- 
trato, y en especial podrán: a) Admi- 
nistrar' los bienes sociales libremente y 
hacer uso de la firma social, b) .Represen- 
tar a la Sociedad ante l.as Autoridades 
Nacionales, Provinciales o Municipales, 
Instituciones Autárquieas, Reparticiones 
y Oficinas .Públicas y privadas, c) Efec- 
tuar depósitos de dinero y valores; li- 
brar cheques, descontar documentos, so- 
licitar créditos en descubierto, y toda 
Otra operación bancaria con los Bancos: 
Central de la República Argentina, de la 
Nación Argentina, Hipotecario Nacional, 
de Crédito Industrial Argentino, de la 
Provincia de Buenos Aires, como así 
también de toda otra Institución ban- 
earra Oficial, mixta o particular, creada 
O a crearse y de sus sucursales; d) Con- 
ferir poderes generales o especiales, e) 
Tomar, librar, aceptar o endosar letras, 
giros o pagarés y cualquier otro docu- 
mento comercial. í) Recurrir ante la Jus- 
ticia Federal u ordinaria de cualquier 
fuero o jurisdicción en defensa de ios in- 
tereses sociales, g) Comprar, vender, per- 
mutar, ceder, gravar, bienes muebles, in- 
muebles, semovientes, derechos y acciones 
fL título oneroso o gratuito, h) Tomar o 
acordar créditos con o sin fianzas o ga- 
rantías reales o personales, i) Solicitar 
patentes de invención y registrar marcas 
' de Comercio; j) Nombrar y remover em- 
' pleados y en general todo acto de amplia 
administración, siendo esta enunciación 
' aleramente enunciativa y no limitativa. 
o_ Sexto: El Gerente o Gerentes no po- 
drán actuar particularmente ni como Ge- 
rentes Administradores o Directores de 
Otra empresa con finalidades y objeto 
Similares a los de esta Sociedad, sin 
previa autorización dada por "escrito pol- 
los demás socios. Tampoco podrán com- 
prometer la firma social en operacio- 
nes ajenas a su giro, ni en fianzas 
O garantías a favor de terceres. — Sép- 
timo:, Nómbrase por este acto Gerentes a 
los socios señores don Natalio Faverio y 
don José Sola, debiendo para obligar a 
la Sociedad firmar conjuntamente ambos 
Gerentes, o un Gerente con cualquiera de 
los otros socios. — La firma social se 
usará, anteponiendo a lo denommae ón so- 
cial "Financiera Importadora del """Plata 
S. E. L. ; ', la particular de los Gerentes 
intervinientes. — Octavo: Los Gerentes no 
gozarán de sueldo, porque la remunera- 
ción a sus tareas está compre'.dida en el 
porcentaje de las utilidades determinado 
en el artículo Décimo de este contrato. 
i — Noveno: Los ejerc cios sociales se ce- 
rrarán el día treinta y uno de Octubre de 
cada año, debiendo practicarse a esa fe- 
cha los inventarios y balances generales 
.y confeccionarse los Es'ados demostrati- 
íyos ele ganancias y pérdidas. Todos estos 
; estados deberán ser aprobados por los 
Bocios en Asamblea Convocada al efecto: 
necesitándose para su aprobación como 
mínimum, el voto favorable que repre- 



sente las tres cuartas partes del capital 
suscripto. Décimo: Las utilidades líquidas 
y realizadas, previa deducción del porcenta- 
je lega] para constituir el Fondo de Reser- 
va Legal y de las demás reservas faculta- 
tivas que la Asamblea de socios resuelva 
constituir, se distribuirán entre los socios 
en la siguiente proporción: a don Nata- 
lio Faverio el treinta por ciento; a don 
José Sola, el siete por ciento; a don Luis 
Gil Garro, el siete por ciento: a doña 
Alicia Victoria Sola de Gd Garro, el 
veinte y ocho por ciento y a doña Marra 
Luisa Castrillón de Martín, el veinte y 
ocho por ciento. — Las pérdidas serán 
soportadas en la misma proporción. — 
Undécimo: iii socio que deseare retirar- 
se de la Sociedad con anticipación al ven- 
cimiento del presente contrato o de sus 
posibles prórrogas, deberá comunicar a 
ios demás socios su deseo por telegrama 
colacionado y en sus respectivos doiniei- 
I os reales. — El retiro poorá hacerse 
únicamente al cierre de cualquiera de los 
ejercicios sociales posteriores al treinta 
y uno de Octubre de mil novecientos cin- 
cuenta y tres, y con una anticipación no 
menor de noventa días a la fecha del cie- 
rre del ejerc ció. — Duodécimo: El valor 
de las cuotas del renunciante se determi- 
nará en base al precitado balance y se 
hará efectivo a opción de la sociedad, 
en una sola cuota pagadera dentro de los 
sesenta días de cerrado el ejercicio o en 
cuatro cuotas semestrales iguales de-vén- 
cimientos escalonados; el vencimiento de 
la primera cuota tendrá efecto a los 
sesenta días de cerrado el ejercicio; las 
tres cuoiras restantes que deberán docu- 
mentarse no devengarán interés. — La 
Asamblea de socios podrá resolver la 
aplicación de un descuento de hasta el 
diez por ciento del haber que corespon- 
da al socio renunciante y que quedará 
a beneficio de la Sociedad. — Décimo 
Tercero: En caso de fallecimiento o in- 
capacidad legal de cualquiera de los so- 
cios judicialmente declarada, sus herede- 
ros o representantes legales, con repre- 
sentación unificada, ingresarán a la so- 
ciedad, teniendo todos ios derechos y obli- 
gaciones que correspondan al socio" falle- 
cido o incapacitado, con exclusión de los 
inherentes al cargo de Gerente o Direc- 
tor Técnico de la Sociedad, en su caso. 

— _A la fecha del balance inmediato 'si- 
guiente a la incorporación de los here- 
deros o representante legal, los demás 
socios resolverán su incorporación defi- 
nitiva o su exclusión de la Sociedad. 

En el primer caso, la incorporación que- 
dará firme y no podrá hacerse uso de la 
otra alternativa. En caso dp que los 
socios restantes resuelvan la separación 
de los herederos o representante legal, se 
les abonará a ios m sinos el haber que les 
correspondiere en la Sociedad, conforme 
al último balance, con más una prima del 
diez por ciento de dicho haber. El pago 
podrá hacerse a opción de la Sociedad, 
en una sola cuota, dentro de los sesenta 
días de cerrado el ejercicio, o en cuatro 
cuotas iguales de vencimiento semestra- 
les escalonados; el venciimento de la pri- 
mera cuota será a los sesenta días de ce- 
rrado el ejercicio; las tres curtas restan- 
tes, que deberán documentarse, devenga- 
rán el_ siete por ciento de interés anjal. 

— Décimo Cuarto: Los socios deberán 
reunirse en Asamaldea por ios menos una 
vez al año o cuando lo convoque alguno do 
los Gerentes por su inie'ativa o a pedido 
de alguno de los socios para considerar 

la marcha de los negocios sociales. La 

Asamblea se realizará válidamente en 
primera citación con la presencia de so- 
cios que representen el ochenta por cien- 
to del capital, y en segunda citación con 
cualquier número, — Cada cuota dá de- 
recho a un voto y las resoluciones se to- 
marán por simple mayoría de votos pre- 
sentes, salvo los casos del artículo tres- 
cientos sesenta y cuatro del Código de 
Comercio y del diez y ocho de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta v cinco. La'= 
resoluciones se asentarán en 'un libro de 
actas que se llevará a tal efecto. — Dé- 
cimo Qu'nto: La Sociedad podrá disol- 
verse: a) Por la" expiración del término 
de duración o de sus posibles prórrogas- 
b) A pedido de cualquiera de los socios 
cuando un ejercicio cualquiera demues- 
tro una pérdida del cuarenta por ciento 
del capital, y e ) Por resolución de una 
Asamblea de socros con arreglo a lo dis- 
puesto en el artículo trescientos cincuen- 
ta y cuatro del Código de Comercio. — 
En cualquiera de estos casos los Gerentes 
tendrán las funciones de liquidadores — 
Décimo Sexto: Toda divergencia que se 
suscitare entre los soc ! os será dirimida 
por arbitros amigables componedores; de- 
signados uno por cada parte con intere- 
ses en contra, quienes designarán un ter- 
cero para e] caso de empate. — Los ar- 
bitros deberán aceptar el cargo dentro de 



las cuarenta y ocho horas de tío! ificados 
y el laudo deberá dictarse dentro de los 
treinta días de sometido a su juicio la 
divergencia; el laudo 'que ■ se pronuncie 
será inapelable. — 'Bajo los diez y 
seis artículos que anteceder! dejan por 
concluido y perfeccionado este contra- 
to que se obl gan a su Le! cumpli- 
miento de acuerdo a derecho. En 

pago del impuesto se agrega el "co- 
rresponde - ' con estampilns de valor de Mii 
seiscientos pesos moneda nacional. En 
su testimonio leída que les fué. se ra- 
tificaron en su contenido y firmaron jun- 
to con ios testigos a don Robustiano ríev- 
na Almandos y ooña María Estela de 
Angelis, vecinos y mayores de edad de 
lo qu e doy fe — José Sola. — Natalio 
Faverio. — Luis Gil Gano. — A:>eia V. 
de Gil Garro. — María Luisa C. de Mar- 
tín. — R. Reyna Almandos — María Es- 
tela de Angelis. Hay un sello. Ante mí: 
Alberto Hoeffner, — Concuerda con su 
matriz que pasó ante mí al folio s 'te- 
cientos cuarenta y nueve del Reg'stro 
número cincuenta a mi cargo. — Para la 
Sociedad "Financiera Importadla del 
Plata, Sociedad de Responsabilidad Li- 
milada", expido el présenle t es '. " ni '. n i o 
en cinco sellos de dos pesos cala uno, 
numerado? correlativamente, del un mi- 
llón setecientos setenta y tres mil seis- 
cientos sesenta y dos, al presente, que se- 
llo y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. — Alberto Hoeffrier. — . 
Buenos Aires. 16 Noviembre del Año del 
Libertador General San Martin. — Fe- 
derico González del Solar, secretaria. 
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F. A. M, E. X 

FABRICA ARGENTINA MODELOS 

EXCLUSIVOS 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Hugo Dar:o Mace!, se- 
cretaría del autorizante, se hace saber 
por cinco días, el siguiente edieoo: 

Acta do Aclaración, de Contrato de 
Transferencia de Cuotas y Mod¡: ic:.ie ; ón 
d B Contrato Social. — Entre los señores 
Jaeobo Symeha Dawidzon, polaco, domi- 
ciliado en Carlos Pellegrini 7ul, Capital 
Federal; Wenceslao Rozenberg, argenti- 
no, domiciliado en Carlos Pellegrini 1516, 
Capital Federal y Néstor Máximo Juan 
de Sautú Riestra, argentino, domiciliado 
en Catamarca 478, Capital Federa, todos 
mayores de edad y hábiles para contratar. 
se ha convenido otorgar la siguiente de- 
claración: Primero: Los tres oto-gantes 
celebraron con fecha -1 de Jubo ie UH9 
un contrato privado de transferencia ríe 
cuotas sociales y modificación de contra 
to de la sociedad " F. A. M. E. X '•' Fá- 
brica Argentina Modelos Exelus-vos So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada", 
inscripto en el Registro Público d e Oo 
mercio de esta ciudad el 22 de Agoste de 
1949, bajo el- número 1459. ai folio 104, 
libro 17 de Sociedades de R> spon--»Oií dad 
Limitada, en el que el tercera de .os nom- 
brados otorgantes, Néstor Máximo Joan 
de Sautú Riestra, figura con emisión del 
pronombre Juan, siendo que sus n-mMes 
y apellidos completos son ios que quedan 
anteriormente expresados. — Segundo- En 
consecuencia, los tres otorgantes aclaran 
por el presente acto el aludido :-,on.:ntc 
de transferencia de cuotas sociales v mo- 
dificación de contrato social de 'F A 
M. E. X. FABRICA ARGENTINA MÚ- 
DELOS EXCLFSIVOS SGCIKDAD DB 
RESPONSABILIDAD LIMITADA •"", ríe 
fecha 4 de Julio de 1949, en el sentido 
que el tercero de los otorgantes s¿ Pama 
Néstor Máximo Juan de Sautú líie-tra. 
debiendo considerarse que bajo tai-s nom- 
bres y apellidos ha intervenido en el men- 
cionado contrato, a todos los efee'os del 
mismo. Así lo otorgan, declaran y rati- 
fican, firmándose en prueba de confor- 
midad un ejemplar original en la dudad 
de Buenos Aires, a los das días de No- 
viembre de 1950. Año del Libertador Ga 
neral San Martín. — J S. Da>vid'on — 
W. Rozenberg. — Santo Riostra. — Bue- 
nos Aires, noviembre 20 de 1950, .Año del 
Libertador General San Martin. — Bau- 
tista S. Laureneena, secrelario. 
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nupcias; Aveün.i López Moreno, espa- 
ñol, de 32 años de edad, casado; Da- 
niel López Moreno, español, casado, io 
30 años de edad y Ovidio Fernández, 
español, de 46 años de edad, casado, to- 
dos hábiles y dicen: Que por instru- 
mento privado y con fecha ÜO de Agosto 
de 1947, constituyeron la Sociedad Co- 
mercial denominada "GLLNMORE'' 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", con domicilio en esta Ca- 
pila!, calle Corrientes N? C'i2. — Que 
de acuerdo a lo establecido en la clau- 
sula séptima, el señor Várela al ven- 
cimiento oe los tres años, se retiraría 
de la indicada sociedad, mediante el rein- 
tegro de su capital y utilidades corres- 
pondientes. — Que procediendo de acuer- 
do a la cláusula indicada en este acta 
se le hace efectivo al señor Várela, la 
cantidad de Noventa y Siete Mil Dos- 
cientos Diecinueve Pesos con Cinco Cen- 
tavos Moneda Nacional de curso lega!, 
correspondiendo setenta mil pesos al ca- 
pital aperlado y veintisiete mil doscien- 
tos diecinueve pesos con cinco centavos 
de igual moneda a las utilidades habidas 
de acuerdo al balance practicado. — lín 
consecuencia el señor Várela, queda des- 
ligado de la Sociedad ' ' Glenmore ", So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, 
otorgando a los socios restantes recibo 
j y carta de pago suficiente por todo lo 
percibido. — Las partes contratantes lia- 
! cen constar que han cumplido con los 
! requisitos establecidos en la Ley .11.867, 
: aabiénd :>se publicado los edictos corres- 
pondientes en el "Boletín Oficial", 
desde el 31 de Julio al 4 do Agosto co- 
rriente y el diario "Poder y Justicia", 
entre eí 27 de Julio y 1? de Agosto 
corriente. — De conformidad en lo ex- 
puesto las partes suscriben el présenle 
en Buenos Aires, a 31 de Agosto del 
■año 1950. — "Año del Libertador Ge- 
! aera! San Martín". — B. Várela. — 

¡ A. López Moreno. — D. López Mo- 
I veno, — Ovidio Fernández. — Bue- 
| nos Aires, fi de Noviembre de 1950, Año 
| del Libertador General San Martín. — 
Alberto Zambrano, secretario. 
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GLENMORE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por orden del señor Juez en lo Co- 
mercial de esta Capital, doctor Carlos 
A. Varangot, secretaría del autorizan- 
te, se hace saber por cinco días, el si- 
guiente edicto: 

Entre los señores Bernardo Várela, de 
74. años do edad, casado en segundas 



HILANA 
HILANDERÍA DE LANA PEINADA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El Sr. Juez de Comercio de la Capital 
de la República, Dr. Norberto Gow'and, 
! hace saber por cinco • días el siguiente 
' edicto: 

¡ F9 793. — Primer Testimonio. — Nú- 
i mero Trescientos Seis. — Contrato de So- 
ciedad "Ililana", Hilandería de La:. a 
Peinada, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. — En Ja Ciudad de Buenrs 
Aires, Capital de la República Argenti- 
, na, Año del Libertador General San Mnr- 
! tín, a dos de Noviembre de mil novecien- 
I tos cincuenta, ante mí Miguel T. Berto- 
! raen, Escribano autorizante y testigos que 
[ ai final firmarán, comparecen Don Fran- 
! cisco Kessel, que firma "Francisco 
Kessel"'. de sesenta y siete años, casado, 
belga, domiciliado en la calle Maipú nú- 
mero setecientos cuarenta y seis; Don 
Roberto Ofto Brenner. que firma "Ro- 
berto O. Brenner", de sesenta y dos años, 
casado, argentino, domiciliado en la calle 
Brandsen número mil ochocientos setenta; 
Doña Martha Renée Caillot de Breuil, que 
firma "M. Breuil". de cuarenta y nueve 
años, viuda, francesa, domiciliada en ia 
calle Castro número novecientos veinte y 
ocho y Don Adolfo Cerrone, de cincuenta 
y siete años, casado, argentino, domicilia- 
do en la calle Las lleras dos mil seis- 
cientos nóvenla y uno, todos vecinos de 
esta Capital, hábiles y de mi conornren- 
i to, doy fe, y exponen: Que vienen, a 
I formalizar un contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada el que se re- 
girá por las disposiciones de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco v con 
arreglo a las estipulaciones siguientes; 
Primera: Entre los comparoc : e:ites c e 
declara constituida la Sociedad Comercial 
«pie girará bajo el rubro de "TI f ,,-VN A, 
HTLANDI'IRIA DE LANA PEINADA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" y tendía su domicilio ifgai 
en esta Capital en la calle Maipú número 
setecientos cuarenta y seis, asiento de sus 
negocios, pudiendo establecer sucursales 
o agencias en cualquier punto de "ia Re- 
pública. — Segunda: El objeto principa! 
de la sociedad es la industrialización, co- 
mercialización, importación y exportación 
de la lana elaborada, semiedaborada, peí- 
nada, trabajada o en bruto y bajo todos 
sus aspectos, sin perjuicio de extender 
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sus actividades a cualquier otro objeto 
afín o conexo que creyeran conveniente. 
— Tercera: El eapiíal social lo eonstttu- 
vc la suma de Trescientos cincuenta mil 



mientes, pagar créditos de legítimo abone,- 1 llespoiwaliilidad Limitada", a cuyo fiel i cimientos bancal-ios o comerciales o dei 
Verificar créditos v su graduación, so- | cumplimiento se obligan conforme a dere- 'pan ¡calares, especialmente de) Banco da 

ho. — Terminada así esta eser-tuia la ; la Nación Argentina,: Banco de CreditOi 



licitar compulsas ele libros 
asistir a juntas de acreedora: 



papeles, 
■ esf ionar 



pesos moneda nacional, dividido en tres- ante las autoridades administrativas de 
tientas cincuenta cuotas de un mil pesos | ¡a dación, de las Provincia» y de las 
moneda nacional cada una y de las eua- j Municipalidades y. su? repar: icone- aa- 
o sean cien ni.il túrquica? en toda clase de asuntos de su 

de 



Íes suscriben cien cuota., _ . . . 

i, , „,;„„„¡ „i ,,,r im . k'c^el- 1 incumbencia, nacer julios Or imano 
Tiesos moneda nacional el oeitoi i\e:-sti, > , . , , , ' ■-, 

. , „ .<„,,.. ,-.-,„„ -mi ,,»>™ administración o cíe carácter exlraoriina 

cien cuotas, o sean oi.po» cien iiiu pesos , , .... 

inorr ef.la nacional e¡ señor Bionner; cien 

cuotas igual a cien mil pesos la señora 

Caillol de ¡tremí y las cincuenta cuotas 

restantes que importan cincuenta mil pe- ¡ ^ 

sos las suscribe el señor Ceriono. Todos j * 

estos aportes son helios en dinero ciceri- ° 

v0 . — Cuarta: La sociedad se eons'itny" 

por el término de ¿lie 



rio o que tengan por objeto ext i njiu: '• 
créditos, contratar locaciones v seguros 
y pairar las primas, solo-iruv el registre 
demarcas Je comercio y sus renovaciones 
predios de Aduana, aerificar arre- 
rivndos v retirar la correspondencia 
apiste ar y telegráfica y carpas, conferir 
poderes espeeia.es y recuera les y revo- 
carlos, otorgar y firmar instrumentos pu- 



lió' a los comparecientes quienes la rati- 
fican y firman junto con los testigos dei 
acto que lo fueron los señores María li. 
tiai-ralda y Armando üetlino, ambos veci- 
nos, hábiles, mayores de edad y de mi 
conocimiento, dov fe. — francisco Inci- 
so). — Roberto O. Drenner. — Al. Breui!. 
— Adolfo Corrore. — - Tgo.: Mafia F. Ga- 
rrulda. — Tgo. : A. Detíino. — Está mi 
sello. -— Ante mi: Miguel "f. Bertomen. — 
Concuerda con su escritura matriz que 
pasó ante mi y queda al folio setecientos 
novena y tres ci el .Registro número dos- 
cientos diez v oeiio a mi cargo, dov fe. — 



. ,,„„.,.., „„ t ^. ........ , _. , , Para ¡a Sociedad lli.ana, Hilandería ele 

ios, a coaiar del i i , ar¡(ií) oi;or g- ar y firmar instrumentos pú- j baña Peinada, Sociedad de llesponsabi- 
primero del corriente mes de Noviembre, • u¡ ( , oíl v privados. — Séptima: Los Ge- i iiriad Limitada, expido esle primer tes- 
no pudiendo ser dlsuelta antes del ironía I r ,, nles rozarán de una remuuerae ón men I ¡imonic, en cinco sellos de dos pesos mo- 
y uno de Octubre de mil novecientos : K1|;l ¡ ( . (Ue Q p ,q- Un!lm ,>uie se fijarán por tuda nacional, numerados: del un millón 
cinrnonia y cinco. A partir de esa lecha - ar , t .. i j a n!1( , podrá ;er aumentada o -lis- setecientos noventa y cinco mil qninivnto 



,, i diáii denunciarla en 

fpriei época con un preaviso de seis i 
de anticipación, notificando a los 
socios ñor telegrama colacionado 



al- 



inínuírla conforme con la marcha de los 
negocios sociales y las funciones que cada 
uno de (dios desempeñe. — listas cantida- 
I des se debitarán a "gastos generales''. 
Oniata: La representación y dirección de | Para asentar estas resoluciones v eiialünie- 
la Sociedad estará a cargo del socio señor I ra otra que los socios creyeran convenien- 



df 



Kessel en su carácter de Director Ge- 
rente y por su ausencia o impedimento 
será ejercida en forma conjunta por dos 
de los otros tres socios señores Bronner, 
Ccrrone y señora (.'aillot de Brciiil, quie- 
nes para el caso quedan designados rié- 
ronles. Ka la forma especificada repre- 
sentarán a la sociedad de acuerdo a lo 
establecido rn este contrato y con la ma- 
yor amplitud rio facultades para ejecutar 
torios los actos permitidos por la ley ; 
establecidos en este contrato, aun aque- j 
líos para los que los ártica' 
cientos échente y ano, con 
sus incisos quinto y sextr 
ochenta v dos, ochocientos treinta y seis 
y ociiocicnlos treinta y nueve del Código 
Civil y seiscientos ocho del de Comercie, 
requieren poder especial. — Sexta: Los 
gerentes en uso de «us facultades podían: 
firmar,- autorizar y llevar a término todos 
los artos y contratos conducentes al 
desarrollo y* mayor éxito del objeto social 
enumerados en el artículo seguí 
este contiato y en consecuencia p 
comprar y vender bienes muebles, 
bles y semovientes, al contarlo o a pl 
firmando los compromisos, conforme 
cuentas y facturas, libra 
de cambio y pagaré?; cobrar y pagar den 
das activas o pasivas, rentas, dividendos 
cupones, pólizas de seguro y nrreiidamien 
tos, percibir sumas de dinero, valores < 
especies y otorgar y exigir recibos, carta; 
de pago u otros documentos de cargo ( 
descargo; nombrar y remover emv 
y fijar sus remuneraciones, constituir 
los establecimientos baucarios depós 
de dinero, valores, títulos y extra 
"o parcialmente ruchos depósitos, 
toda clr 



ibro de actas 



Octava: 



la», se ¡levará un 

anualmente al día treinta y uno de Octu- 
bre se practicará un balance e inventa- 
rio general que se pondrá de manifiesto 
a los socios poi el término de diez día; 
y transcurrido dicho plazo sin que el mis- 
mo fuera observado se considerará da 
hecho aprobado. — Sin perjuicio de efo 
so po Irán practicar balances parciales 
a les efectos de establecer el estado de 
la marcha de los negocios sociales en 
iiiii aque- I cualquier momento que cualquiera de los 
mil ocho- | socios lo solicite. De las utilidades lí- 
eneión de ! quilas v realizado.? que resultaren des- 
eteeiontos j pues de cancelar toctos los gas'os v que- 
brantos y efectuadas la- amortizaciones 
técnicas necesarias se destinará un cin- 
co par (denlo para ¡a formación del Fondo 
de 'Reserva Legal hasta que el mismo lle- 
gue al d'-ez, por ciento de! capital de la 
sociedad. — - Ti! saldo resultante de las 
utilidades hechas las deducciones anterior- 
mente establecidas se distribuirá entre los 
socios en proporción a sus ' capitales y 
en la misma forma serán soportadas las 
pérdidas que hubiere. — Novena: Por re- 
solución unánime de los sordos el eapi-.al 
podrá ser aumentado en la forma que 
oonveng'an dejándose desde ya estableci- 
do que el socio señor Ccrrone tendrá en 

' r sns 



■tiatro al un millón setecientos noventa 
v cinco mil quinientos ocho, que sello y 
firmo en el lugar y fecha de su otorga 
miento. — Hay un sello. — Miguel T. 
Bertomeu. — Honorarios - Ley 12.997: 
$ 2.2o-.. — Buenos Aires, Noviembre 2b 
de limó, Año (DI Libertador General San 
Martín. — .Carlos Castro Walker, se- 
creta i'i o. 
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i ti niñe- 



en 
letra' 



alende 



total 
raudo 



rn c 



ctr. 



na Ion i 



ese caso prclerencia para aunier 
cuotas hasta igualar el capital ele ios otros 
socios — Décima: Lo? socios polrán ce- 
der sus cuotas siempre con la conformi- 
dad previa de los restantes, en case 
de oposición a ello los socios restantes 
deberán tomar a su cargo la parte del 
socio que. desee retirarse siempre que 
éric avise cu forma fehaciente a la So- 
ciedad con no menos de ciento ochenta 
día? de anticipación su voluntad de re- 
lé libranzas, librar, aceptar, tirarse y eso luego de transcurrido 

injenar. adquirir o negociar d 

modo en los Bancos Oficíale 



previsto en la cláusula cuarta, 
ouléciimi: En caso de faíleeimienri 



de 



o privados de la República, Íctico 
cambio, pagirés, giros, vales, cheques o 
documentos de crédilo u otros papeles de 
negocio, girar en cuenta corriente, fir- 
mando los cheques o recibos correspon- 
dientes; dar en caución, acciones o otros 
documentos o efectos, percibir sumas de 
diucro o valores, otorgar recibos y cartas 
ele pago y renovar, amortizar o cancelar 
letras de cambio u otros papeles de co- 
mercio, toma; dinero prestado de los 
Bancos Oficiales o particulares, especial- 
mente de la Nación Argmitiua, Banco 
Hipotecario Nacional, de Crédito Indus- 
trial y de la Provincia de Buenos Aires, 
en las condiciones que convengan, aceptar 
daciones en pago, hipotecas, prendas u 
otras garantías en seguridad de crédito, 
verificar, observar, impugnar o aceptar 
pagos por consignación, oblaciones y de- 
pósitos en dinero o efectos, intervenir en 
defensa de sus intereses en toda clase 
de juicios que deban sustanciarse ante los 
tribunales de la Nación o de las provin- 
;ias de cualquier fuero o jurisdicción, ejer- 
rilando las acciones pertinentes como ac- 
tor o demandado o en cualquier otro ca- 
ráetei, pudiendo presentar escritos, títulos 
f, toda clase de documentos, recusar, enta- 
blar y contesta]- demandas, asistir a jui- 



ca e 



i-erl 



v al 



afgano de los «oídos la sociedad seguirá su 
giro con los socios sobrevivientes v con 
ios herederos o representantes del socio 
desaparecido quienes deberán unificar su 
representación, debiendo practicarse un 
balance general de los negocios dentro de 
los sesenta dias de producido e: falleci- 
miento. — No conviniendo a los herederos 
la continuación de los negocios sociales 
so les reintegrará el haber que les hu- 
biese correspondido según el balance 
practicado. — Para este caso o el pre- 
visto en la cláusula anterior el pago al 
socio saliente o a sus herederos se hará 
en esta forma: un veinte y cinco por cien- 
to dentro de los (dentó aelienta días y 
ei saldo dentro de] plazo de un año con 
opción a otro año más teniendo en ese 
caso la sociedad que abonar un interés 
del cinco por ciento anual sobre los sal- 
dos deudores. — Décima Segunda: En 
caso de disolución *ffb liquidación de la 
sociedad los socios nombrarán por ma- 
yoría de personas y de entre ellos el en- 
cargado de esas funciones. — Décima 
Tercera: Las cuestiones: que se pacieran 
.suscitar con motivo de este contrato o 
de la. interpretación de alguna de sus 
cláusulas serán dirimidas por arbitros 
arbitra dores, amigables componedores, 
nombrados uno por cada -parte y si no lle- 
o de letras y fir- gafan a ponerse de acuerdo someterán sus 



Industrial Argentino, Banco Central da 
la República Aigentina, Banco H-iinteeai 
no Nacuma.; y Banco de In Provincia de- 
Buenos Aires, con suj#eióu a -ns leyes 
y reglamentes; estableciendo en uno y_ 
olio caso la forma de pago y el m reres; 
librar, aceptar, entiesar, descontar. ao« 
brar, enajenar, ceder toda clase de dere- 
chos y negociar de cualquier moda ielras 
de cambio, pagarés, vales, giros. 'dieque-Sj, 
y otras obligaciones o documentos , de 
crédito pñblicos o privados, con /o. ¿\n 
garantía hipotecaria, prendaria o perso- 
nal, hacer, aceptar, o impugnar; consig- 
naciones en pago; novaciones; remisio» 
nes; o quitas de deudas; constituir y^ 
aceptar derechos reales y dividirlos, sub-» 
rogarlos, transferirlos y eaneelarros total 
o parcialmente; comparecer en juicio anta, 
los Tribunales de -cualquier fuero o ju- 
risdicción por sí o por medio de apode- 
rados, con facultad para promover o con- 
testar demandas de cualquier naíu'aiezaf 
declinar o prorrogar jurisdicciones, ccns« 
tituir domicilios especiales; poner y ab«: 
solver posiciones, y producir todo otro, 
género de pruebas e informaciones, com- 
prometer en arbitros o arbitradores. tran-- 
sigir, desistir, renunciar al derecho de 
apelar, o a prescripciones adquiridas, per-, 
eibir y otorgar recibios yo cartas ríe 
pago, conferir poderes generales o espe- 



HALCON 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

t'or disposición del Señor Juez de Co- í cíales y revocarlos, formular protestos y 



prot estas, hacer novaciones; rescindir,; 
prorrogar, rectificar, o modificar toda 
clase de contratos: comprometer ,.ei ar- 
bitros, juris. amigables componedores,, 
suscribiendo ios correspondientes compro-, 
balites; hacer quitas, celebrar contrato» 
de locación ele toda clase; dej-tnde. ex>. 
presa constancia de que esta enunciación, 
no es limitativa y que los Gerentes ten- 
drán las más amplias facultado;? para. 

realizar todo acto jurídico lícito cine di-, 
recta o indirectamente tenga viaculaeióa' 
coa el objeto de la sociedad, suscrióien-' 
.lo todo documento público o privado que 



iSpi 

inercio de la Capital de la .República Ar- 
gentina, Doctor Kugo ,D. Maciel Secre- 
taria del Doctor F. González dei Solar, 
se hace saber por cinco días en en Botu- 
tín Oficial el siguiente edicto: 

Primer Testimonio. — Número Sete- 
cientos Sescnl ieuatro. — fin la Ciudid 
ele Dueños Aires, a dieciséis de :.elu'ore 
de rail novecientos cincuenta,. Año del 
Libertador Genera! San Martin, ante mi, 
Escribano autorizante y testigos a! final 
firmados, comparecen,: don bombo Lu- 
ciano Tamboril)!, de cuarenta años de 
edad, argentino, casado, que firmo •■£. ¡ 

L. Tamborim", domiciliado Espinosa dos j fuere menester. — Queda proh.oido 
mil trentiséis, Departamento B.; y don ios socios comprometer la firma social' 
Camilo Sarasola Urruti, argent'uo, ca en asuntos extraños al giro de la So- 
sado, de cuareutisóis años de edad, con ciedad o en fianzas a terceros. — Sexta; 
domici'io en Yerbal dos mil trecientos Ambos socios gerentes tendrán derecho 
sesentieineo departamento C. primer pi- a retirar mensualmente, cada uno, la 
so que firma ••Camilo Saráso'a ', am- suma de cuatrocientos pesos, moneda na- 
bos de este vecindario, hábiles, de mi cional con cargo a Gastos Gener 
conocimiento, dov fe v' dicen: Que for- ejercicio anua _ 

malizan por este acto un confíalo de | agosto de cada año. - Después (te prae- 
Sociedad ele Responsabilidad Limitada 

"I 
cientos 

guiente 

ciedad que se coustotuye tiene 

principal ia fabricación de c; 

batas y calzoncillos. — Se 



El- 

cerrará el treinliuno dé 

-ae- 

is amortizaciones legales <os be- 

„n(lad'r.o'n"ia' lev <mee'' md 'seü- I neficios se distribuirán lo mismo que lar 

narenticiaco v sujeto a las su | pérdidas en proporcióu a .os respecto» 

.-i ' r> ■ i ■-<.. I co'dfoles de cada socio. — beptiroa : íin 

clausulas. — Primera: La so- rapnae... m. c<iua -eo«^ i 

bj,, t0 caso de fallecimiento n incapacidad coat 

V-.j- ¡ de uno de los socios, será f ara!» a ti va 

! del o los socios restantes, alionar a los 



La 



Sociedad giran 



,0 i.i razón 



te | 



de re 



mas y a exámenes piel ic.iales, interpelar, 
declinar o ororrogar de jurisdicción, po- 
ner y absolver posiciones y producir toda 
naciones, tachar 



clase do prueoas e inlormaeíoncs, 
el interponer toda clase de recursos leeales 
y renunciarlos, transigir o rescindir tran- 
sacciones, pedir embargos preventivos v 
definitivos y la venta de los bienes de 



los c 
perita 



ule 



.un 



'ar 



funcionarios de 
exhortes, ci'ar 



Imiaist radares, 
oda índole, di- 
uca y inanda- 



-crgencias a la decisión de un arbitro 
tercero cuyo -juicio será inapelable renun- 
ciando desde ya ios socios a recurrir a 
cualquier otro tribunal. — Para lodo aque- 
llo qno no se haya previsto en este 
contrato será de aplicación la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y Códi- 
gos respectivos. — Bajo las trece cláu- 
sulas, preinsertas dejan consl Huida los 
comparecientes la sociedad "iíilana, Hi- 
landería de Lana Peinada, Sociedad de 



"HALCÓN, SOCI LIJAD DE RLSPON- 
SABLLLDAD LIMITADA" y tendrá su 
asiento en esta Capital, con domicilio 
actualmente en la calle Kspinosa dos mil 
(veintiséis, pudiendo establecer sucursa- 
les en cualquier parte de esta República. 

Tercera: Su plazo de duración se fija 

eu diez años a contar desde el primero 
de septiembre de mi! novecientos cincuen- 
ta. — Cuarta: 101 capital social se fija 
en ia suma de Setenta Alil Pe*o? Mo- 
neda Nacional a'e curso legal, re; reserita- 
tlo por muebles, útiles, mercaderías, con- 
fecciones, y dinero efectivo de la easa 
(¡ue en el mismo ramo venían explotan- 
do ambos socios en el expresado domi- 
cilio y cuyo activo lo transfieren a la 
presento sociedad de acuerdo al Bataneo 
que aprobado por contador público y sus- 
cripto pior las partes se agrega a la 
presente. 1:1! capital social queda dividi- 
do en cuotas de mil pesos cada una. y es 
aportado- por partes iguales por les tíos 
socios, — Quinta: La representación, di- 
rección y administración de los ticgocios 
sociales, será ejercida separada e inois- 
tiiitamente por ambos socios quienes re- 
vestirán el carácter de Gwontcs. con 'as 
más amplias facultades y entre ellas, las 
siguientes: Adquirir por cualquier titulo 
oneroso o gratuito toda clase de bienes 
muebles, inmuebles, y mercaderías y ena- 
jenarlos a título oneros) o grava-Ios con 
derecho real ele prenda comercial, indus- 
trial, civil o liipoteci, o con cualquier 
otro derecho real pactando en cala caso 
de adquisición o 'de enajenación, precio 



representantes de aquél contra 
' ites. su Dar- 



la cesión de sus cuotas 
te de capital y utilidades, de conformi- 
dad al balance anual últimamenta prae-» 
tiendo, o proseguir el giro de la Sociedad, 
cOii los herederos o representantes del 
fallecido e incapaz, en cuyo caso debe- 
rán éstos unificar su personería. — Oe< 
rava: Los socios deberán dedicar todo su 
tiempo v actividad el buen desarrollo da 
los negocios y operaciones sociales. — • 
Novena: Si ía Sociedad experimentara 
pérdidas que llegaran al cincuenta pOI 
ciento de! capital social aportado, cual- 
quiera de los socios podrió pedir su 1U 
quietación. — Bajo las cláusulas que pre< 
ceden dejan .formalizado el contrato de, 
la Sociedad "Halcón, Sociedad de líesy 
ponsaliiüdad Limitada", a cuyo fiel cum- 
plimiento se obligan, conforme a derecho, 

Leída (rae les fué, se ratificaron en 

su contenido, firmando con ¡os testigos 
don Gabriel Bombar y don Camilo Bea- 
deiro, vecinos, mayores de edad, hábiles, 
v de tí i i conocimiento, doy fe. — KjD.. 
Tamborini. — Camilo Sarasola. — Tgo.: 
Gabriel Bombar. — Tgo.: Oumilo Ben- 
dojro. — Hay un sello. — Ante mi: S, 
Darío Laineucena. — Concuerda con su 
matriz que pasó ante mí y queda en el 
Reg'stro doscientos noventa y uno, de nñ 
adscripción, doy fe. — Para la Sociedad 
expido el presente lesíimonio en tres se-, 
líos nacionales de dos pesos, números; 
un millón setecientos ochenta mil cuat.ro-, 
cientos ireialioclio; un millón setecientos- 
ochenta mil quinientos cuarenridós; y el 
presente, todos de la Serie J. que selle y 
firmo en el lugar y fecha de oforgainien^ 
Hav un sello. Firmado: S. Darío 



y forma de pago de la operación, tomar j p.;, lv0| 
o dar posesión de los bienes materia del j 

de di'ero Buenos Aires, 15 de Noviembre, Ano 
"el Libertador General San iPií-tín. 1950. 
- Federico González del Solar, secreta- 



ontrafo. constituir depósi 
o valores en los Bancos y extraer total 
o parcialmeifte los depósito? constituidos 
a nombro de la Sociedad, tomar o dar, 1 " 10 
dinero prestado a ¡títeres, de los Estable- . 
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BOLETÍN OFICIAL — Lunes i.» 7 de noviembre de lí>ÓO '-- Ano del Ubi- rindo* General San Martin 



"X.A. On.YVJA. I>K .MANSO, 

GEJO & CÍA." 

Sociedad de Responsabilidad Limitad» 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio de la Capital, Dr, Hugo D. Ha- 
ciel. se hace saber por el término de 
cinco días el siguiente edicto: 

Testimonio. — Contrato de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. — En la 
Ciudad de Buenos Aires, a los dos días 
del mes de noviembre del año del Li- 
bertador General San "Martin, mil no- 
vecientos cincuenta, entre los señores 
Julián Manso, español, casado, domici- 
liado en Cipolletti, Territorio de Río 
Negro; Medardo Ramón Gómez, argen- 
tino, casado, domiciliado en Colonia 
Confluencia, Territorio de Neuquén; 
Amor Gejo, argentino, soltero; Abel 
Garrote, argentino, soltero y Rafael 
Manso, español, soltero, estos tres úl- 
timos domiciliados en la ciudad de Paso 
de los Libres, Provincia de Corrientes; 
Aníbal Gejo, argentino, casado y Ma- 
nuel Celado, español, soltero, estos dos 
últimos domiciliados en esta Capital, 
calle Dorrego 1599; todos mayores de 
edad y hábiles para contratar y do- 
miciliados para este acto en esta Capi- 
tal, calle Dorrego 1599; todos pro- 
ductores, comerciantes y auxiliares de 
comercio, resiy Ivon constituir una so- 
ciedad de responsabilidad limitada, la 
que se regirá por las siguientes cláu- 
sulas. — - Primera: La sociedad de re- 
ferencia girará bajo la razón social de 
"LA GRANJA, LE MANSO, GEJO 
& CÍA.", SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA, y tendrá su do- 
micilio y asiento principal de sus ne- 
gocios, en esta Capital, calle Dorrego 
1599, y sus sucursales y depósitos en 
Cipolletti, Territorio do Río Negro y 
en la Ciudad de Paso de los Libres, 
Provincia de Corrientes, sin perjuicio 
de cambiarlo o de trasladarlo poste- 
riormente, como establecer sucursales o 
agencias en cualquier punto del País o 
del Extranjero. — Segunda: La socie- 
dad se contrata por un período de. diez 
años, a partir del día primero de oc- 
tubre, del año del Libertador General 
San Martin, mil novecientos cincuenta, 
cuyo término no podrá nunca ser infe- 
rior a un año. Cualquiera de los socios, 
cumplido el primer año, podrá reti- 
rarse de la sociedad, mediante telegra- 
ma colacionado, con tiempo no menor 
a noventa día?, dirigidos a la sede so- 
cial. — Tercera: El objeto principal 
de los negocios de la sociedad será la 
producción y empaque de frutas, ver- 
duras y hortalizas en general, compra 
y venta de las mismas; su distribución 
al interior, despacho por encomiendas, 
importación y exportación, pudiendo 
desarrollar actividades afines comple- 
mentarias sin limitación alguna. — 
Cuarta: El capital social lo forman, la 
suma de Doscientos Mil pesos moneda 
nacional, divididos en doscientas cuo- 
tas de un mil pesos moneda nacional 
Cada una, totalmente suscriptas en este 
aeto o integradas en la siguiente fer- 
ina: en un todo de acuerdo al inven- 
tario y balance general de los nego- 
cios, firmados por los socios con fe- 
cha treinta de setiembre del Año del 
Libertador General San Martín, mil no- 
vecientos eincuenia, debidamente certi- 
ficado por el Contador P. Nacional 
don Pascual Zaffaroni, inscripto en la 
Matricula bajo el No 175 al tomo cuar- 
to, así: Aníbal Gejo suscribe setenta 
y cinco cuotas de un mil pesos mone- 
da nacional cada una, o sean setenta y 
cinco mil pesos moneda nacional, Inte- 
grándolas totalmente en este acto; Ju- 
lián Manso suscribe setenta y cinco 
cuotas de un mil pesos moneda nacio- 
nal, o sean setenta y cinco mil pesos 
moneda nacional, integrándolas total- 
mente en este acto; y los cinco socios 
restantes suscriben las cincuenta cuo- 
tas restantes en proporción de diez 
cuotas ea^n uno. o sean diez mil tie- 
sos moneda nacional cada uno, inte- 
grando en este acto cinco cuotas cada 
lino, o sean cinco mil pesos moneda 
nacional cada uno, o sean veinticinco 
mil pesos moneda nacional entre los 
cinco .socios restantes. Todos los socios 
realizan la integración de sus capita- 
les, en base al inventario mencionado 
precedentemente, consistente en merca- 
derías, muebles y útiles, rodados, etc.. 
cuyos bienes pertenecían a la sociedad 
de hecho que existía entre los nombra- 
dos, ai día treinta de setiembre de este 
año y que giraba en la Plaza lucio el 
rubro de Manso, Gejo & Cía., retro- 



trayendo todos sus derechos y obliga- 
ciones a esa fecha. — Quinta: Los so- 
cios, que no han integrado totalmente 
sus cuotas, manifiestan lo harán tan 
pronto los negocios sociales lo requie- 
ran o bien con el cincuenta por ciento 
de las utilidades que les corresponda 
en los ejercicios comerciales. — Sexta: 
La administración, dirección y uso de 
la firma social para los negocios socia- 
les estará a cargo de los siguientes so- 
cios, que actuarán como gerentes: Aní- 
bal Gejo, Julián Manso y Amor Gejo, 
quienes podrán usarlas en forma in- 
distinta o conjunta, ton la mayor am- 
plitud de facultades, como asimismo, 
las que ie confiere el artículo 1G de 
la Ley 11.(3 4 5, con la sola restricción 
de no emplearla en asuntos ajenos al 
giro social, en garantía de terceros ni 
en prestaciones gratuitas. Iodos los so- 
cios se obligan a prestar toda su acti- 
vidad y tiempo a las operaciones, in- 
hibiéndose de intervenir en otros nego- 
cios u operaciones, aun cuando no en- 
tren eu competencia con los negocios 
sociales. Sin perjuicio de lo manifes- 
tado, los socios se asignan las siguien- 
tes funciones: Aníbal Gejo, atenderá 
la zona de la Capital, colaborando en 
dicha función el señor socio Manuel 
Celado; el señor Julián Manso, atende- 
rá la sucursal de Cipolletti, Territorio 
de Río Negro, colaborando el señor Me- 
dardo Gómez y el señor Amor Gejo, 
atenderá la sucursal de la Ciuda'd de 
Paso de los Libres, Provincia de Co- 
rrientes, c: laborando en sus funciones 
los «ocios Abel Garrote y Rafael Manso. 

— Séptima: Los socios gozarán de las 
siguientes remuneraciones mensuales: 
Aníbal Gejo y Julián Manso, ochocien- 
tos pesos moneda nacional cada uno; 
Amor Gejo, setecientos pesos moneda 
nacional y los demás socios la suma 
de seiscientos pesos moneda nacional 
cada uno; todos estos retiros serán im- 
putados a Gastos Generales y no serán 
considerados como un anticipo a los 
beneficios. A los socios señores Aníbal 
Gejo y Julián Manso, la sociedad les 
reconocerá la suma de cuatrocientos 
pesos mensuales para cada uno de ellos, 
en concepto de alquiler para su casa 
habitación, siendo imputada- esta salida 
a gastos generales. --- Octava: Anual- 
mente se efectuará un balance gene- 
ral de los negocios al día treinta de 
setiembre de cada año, a partir del año 
1951, siendo de rigor antes de fijar las 
cifras definitivas de las utilidades o las 
pérdidas, computar las previsiones de 
amortización y reservas sobre los ru- 
bros del activo que lo requieran téc- 
nicamente, así como separar el cinco 
por ciento para fondo de reserva legal. 

— Las utilidades o pérdidas que resul- 
ten, serán distribuidas cu proporción 
al capital aportado. — Novena: En el 
caso de fallecimiento de uno de los so- 
cios, los sobrevivientes continuarán con 
la gestión social, dentro de los térmi- 
nos del contrato, con los herederos del 
socio fallecido, quienes deberán unifi- 
car personería en substitución del so- 
cio muerto, procediéndose en igual for- 
ma, eii los casos de enfermedad de 
larga duración, impedimento o inhabi- 
lidad temporaria, cuando sean mayor a 
seis meses. - En el caso que los sobre- 
vivientes no quisieran continuar con la 
gestión social con los herederos, pro- 
cederán a la liquidación del haber del 
socio desaparecido. — Décima: Produ- 
cido el retiro de un socio de acuerdo a 
lo establecido en la cláusula segunda o 
novena, se formulará un balance ge- 
neral de los negocios a la fecha de pro- 
ducirse la separación del socio con la 
sociedad, precediéndose a determinar 
el haber del socio saliente o fallecido, 
cuyo capital será pagado en doce cuotas 
mensuales, iguales, consecutivas, sin 
interés. — Undécima: De común acuer- 
do, dejan establecido los socios que en 
cualquier circunstancia que se produ- 
jera el retiro» de un socio, las cuotas 
de capital y utilidades del socio sa- 
liente serán adquiridas siempre por los 
restantes miembros de la sociedad, a 
igual cotización. — Duodécima: Se re- 
querirá siempre cinco socios que re- 
presenten la mayoría de capital, para 
resolver cualquier modificación al con- 
trato social, como también para la 
aprobación de balances, distribución de 
utilidades o cualquier otro acto rela- 
cionado con las cláusulas segunda, no- 
vena, décima y undécima. — Décima- 
tercera: Cualquier duda, cuestión o di- 
vergencia entre los socios, producida 
durante la vigcivia de p ste contrato, 
será solucionado por arbitradores, nom- 



brados uno por cada parte, quienes an- 
tes de entrar a conocer en el asunto, 
nombrarán un tercero para el caso de 
discordia. — El fallo de natos o el ter- 
cero, en su caso, será Inapelable, de- 
biendo pronunciarse dentro de ¡os trein- 
ta días de la aceptación del cargo. — 
Décimacuarta: Para todo ¡o no previs- 
to en este contrato, regirán las dispo- 
siciones del Código de Comercio y la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, que, legisla sobre sociedades de 
responsabilidad limitada. — Décima- 
quinta: La suma de Cuatrocientos pe- 
sos moneda nacional mensuales cu con- 
cepto de alquiler de que habla la cláu- 
sula séptima, sólo serán percibidos 
cuando los socios respectivos abando- 
nen la casa habitación actual. — Bajo 
las quince cláusulas que preceden los 
socios, dejan constituida la sociedad 
"La Granja, de Manso, Gejo & Cía., 
Sociedad de Responsabilidad Limita- 
da", las que &e obligan a respetar en 
todas sus partes, en siete ejemplares 
firmados de un solo tenor y a un mis- 
mo efecto en el lugar y fecha ut supra. 
— Sobre raspado: argentino, español, 
Julián, seisicentos, sobre, vale. — En- 
tre líneas: lo harán, pronto, todo va- 
le. — Firmado: Julián Manso. — Aní- 
bal Gejo. — Amor Gejo. — Manuel 
Celado. ----- Medardo R. Gómez. — Abel 
Garrote. — Julián Manso. — "Térmi- 
no", vale. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1950, 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Bautista S. Laureneena, secre- 
tario. 
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MENDEL WEITZMAN 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital lfedmaf doctor Hu- 
go Darío Maciel y secretaría del autori- 
zante, se hace saber 'por 5 días. u l si- 
guiente edicto: ''•'.Renovación de Con- 
trato de Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada: En la ciudad de Buenos Aires, a 
los (25) veinte y cinco días del mes do 
Octubre, Año del Libertador Ceneial .'San 
Martín, 1050, reunidos los señores: don 
Mendel Weitzman,' argentino naturaliza- 
do, casado, domiciliado en la cabe Es- 
paña 225", San Martín; doña Biva Sehmu- 
lovich de Woitzman, argentina naturali- 
zada, casada, con domicilio eu ¡a c;iile 
España 225, San Martín y don Isaac 
Waizman, de nacionalidad rusa, casado, 
que so domicilia en la' calle Valentín Gó- 
mez 2875, Capital Federal, todo.? mayo 
res de edad, hábiles para contratar, han 
convenido lo siguiente: Primero: Que ha- 
biendo vencido el 30 de Septiembre pró- 
ximo pasado, el contrato social d e " Mee- 
del Weitzman, Sociedad de Resoons-ibi- 
lidad Limitada''', los arriba mencionados, 
en su carácter de únicos componente? de 
la misma, resuelven renovar fc! contrato 
vencido por un miévo término Ce trs 
iiíios, a contar desde e! primero de Octu- 
bre de 1950. — Segundo: La sociedad que 
so renueva seguirá con ln misma denomi- 
nación "MÉXDKL WKTTZMAN. SO- 
CIEDAD DE .RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA", continuará dedicándose a !« 
explotación de la lúbrica de tejidos de 
seda artificial, ubicada en la cale Lspa- 
ña N' 1 ? 225, San Martín, Provincia de Bue- 
nos aires, con sede social momentánea 
de su administración y escritorios en la 
Capital Federal, callo Francisco Beiró 
número o428. pudiendo cuando lo conside- 
re oportuno, establecer otras sedes en 
cualquier punto de la Capital e interior 
del país. — Tercero: L'l Capital Social 
lo Constituye la suma de trescientos vein- 
te mil pesos moneda nacional de curso le- 
gal ($ 320.000.— mjífrdé c!l.) dividido en 
trescientas veinte cuotas de un mil pe 
sos cada una, oportunamente suscriptas e 
integradas en su totalidad por los socios 
en la siguiente proporción: el señeu Men- 
del Weitzman, aportó doscientas cuaren- 
ta cuotas por la suma de doscientos cua- 
renta mil pesos: la señora R ; va Sehmu- 
lovich de Weitzman, aportó cuarenta cuo- 
tas equivalentes a cuarenta mil pesos; el 
señor Isaac Waizman, aportó la cantidad 
lie diez cuotas por ur, valor de diez mil 
pesos, las que en conjunto representan el 
Capital Social arriba mencionado, y se 
compone de maquinarias, mercaderil? y 
materias primas y otros diversos valeres 
que resultan de acuerdo a! Bal-mee Ge- 
neral practicado el 30 de septiembre de 
1950, debidamente asentado en ios libros 
comerciales de la razón social. — Cuar- 
to: La Dirección y Administración de la 



sociedad estará a cargo de los socio» Mea- 
del Weitzman y Biva Schmulovicl; de 
Weitzman, indistintamente, quienes que» 
dan investidos con el cargo de Socos Ge- 
rentes, El socio señor Isaac Wnizman, 
tendrá a su cargo la vigilancia técnica 
de la preparación de Hilados y Urdidura- 
bres necesarios para el trabajo do la fá» 
(nica. — Quinto: El uso de la Lrma so- 
cial estará a cargo de los dos socios ere- 
rentes, indistintamente, siendo sus Lr« 
mas manuscritas, precedidas por un se- 
llo que imprima el nombre de tu raz-óa 
social y seguido por otro sello ''Socio O a» 
rente.'''; el socio señor Mendel Wcbumm, 
firmará "Mendel Weitzman": 'a sopea 
señora lüvn Sclimnlovieh de Weitzman, 
firmará "Riva S de Weitzman'-' -- S.- K - 
lo: No obstante quedar especificado el 
objeto principal de los negocios socia- 
les, éstos de común acuerdo entre los so- 
cios gerentes, podrá,, ser ampliad--? pura 
desarrollar y efectuar cualquier activi- 
dad lícita, que a juicio de los mismo? se», 
conveniente a los intereses sociales, -— 
Séptimo: La sociedad tendrá eapímidacl 
jurídica para realizar todos ios negocios, 
neto? y contratos que se requieren para 
su mejor desenvolvimiento comercial a 
industria!; los socios gerentes a envo car- 
go se halla la dirección y administración 
de la sociedad, tendrán todas las facul- 
tades necesarias para obiar en .jombre 
de la misma, como ser: a) resolver loa 
negocios en que la sociedad esté intere- 
sada; b) firmar en nombre de la sociedad! 
contratos, documentos y escritii>-i«; c) 
felicitar créditos, descuentos, préstamos, 
librar cheques, operar en cuenta corrien- 
te, librar letras de cambio, giros, endo- 
sarlos, cobrarlos y negociarles: di ad- 
quirir, represe nía? do la sociedad bien .'-a 
muebles o inmuebles, al contado o a pla- 
zos: e) representar le sociedad ante- las 
instituciones oficiales y privadas poderes 
públicos nacionales y provinciales, ope- 
rar con bancos e iusMiueiones de crédito 
nacionales y privadas; f) represcr.í'u la 
sociedad en todas las acciones judiciales 
entabladas a la misma, o en carácter de 
actor, pudiendo demandar, recusjr ape- 
lar, transar, cobrar, rercibir. pedir em- 
bargos preventivos y definitivos' v sm>. 
levantamientos, taoiiar y presentar t-sfi- 
gos, diga de nulidad, pida inhibiciones y 
sus levantamientos, proponga v nombra 
arbitros arbitradores. amigables eomoo- 
nedores, preste caución jaratoria. inter- 
venga en las tercerías y sus incidentea 
v baga uso de todos los derechos que le 
o cnerda la ley. Todo lo arriba menciona- 
do no es de carácter limitativo, sin;, sim- 
plemente enunciativo. — Séptimo: Por 
su dedicación personal, los socios perci- 
birán un sueldo mensual de dos mil po- 
sos el señor 'Mentid Weitzman: un mil 
pesos ia señora Riva Sclr-flülo-.'u'h de 
vveifzman y novecientos pesos el señor 
Isaac Waizman; los importes de ios suel- 
dos mencionados se cargarán al rubre de 
Sueldos Genérale». -— Octavo: V seño! 
Mendel Weitzman. alquila a la sociedad 
ia pane industria! de su edificio, los es- 
critorios y dependencias para el '-en no 
situados en la callo Kspaña 225, San Mar- 
tín, provincia de Buenos Aires, cuvo al- 
quiler se conviene en la suma de un mil 
quinientos pesos mensuales. — Noveno; 
Sin perjuicio d e los Balances de Observa- 
ción Bimestrales y de liquidación semes- 
tral exigidos por las disposiciones vigen- 
tes, anualmente cada ,10 de Sep'íe,mí>eo 
s e practica'-.', un Balance Genera! n efec- 
tos de establecer los resultados del eier- 
cicio económico, -y si hubieran utilidades, 
se deducirá de las, mismas el 5 % pava 
el Pondo d c lleserva Legal, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 
.11.61-5, y basla el límite que la misma dis- 
posición legal prescribe, el remam-nfe se 
distribuirá entre los socios en proooreíón 
ni capital aportado por cada uno de toa 
mismos; en la misma proporción teraa 
soportadas las pérdidas si las hubiere. ■— 

Décimo: Los Balances serán aprobados 
por los socios en el término de 30 días 
después de practicados, pasaii.'o es-'e ola- 
zo se considerarán aprobados automática- 
mente. — Décimo "Primero: La disolución 
de la sociedad se producirá: a) por ter- 
minación de! plazo estipulado en el pre- 
sente contrato, sin que se resolviera la 
renovación de la sociedad; b) por volun- 
tad de dos socios, on cualquier época- c) 
por la pérdida del cuarenta por cíente 
del capital social, comprobado medmnto 
Balance General de cualquier ejeicicio y 
siempre que así lo requiera alguno de los 
socios y lo notifique a los otros nenian- 
te telegrama colacionado con noveióa días 
dc anticipación. — Décimo Segundo: Ka 
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«aso do disolución o liquidación tía la so- 
ciedad, el señor Mendel Weitzraan, ten- 
$rá la opción y prioridad de quedar con 
el activo fijo por el precio con que el 
¡mismo figurara en los libros de eontabi- 
flad en aquella fecha. — Décimo Terco- 
ío: La incapacidad o fallecimiento de al- 
'guno de los socios no implica necesaria- 
mente la disolución o liquidación <l e la 
Sociedad, y si los socios capaces o sobre- 
vivientes así lo resolvieran, podrán "cn- 
tinu'ar sus negocios con los derecho habien- 
tes o representantes del socio fallecido o 
Incapacitado, quienes a tal efecto unifica- 
yíin su personería para actuar en la so- 
ciedad. — Décimo Cuarto: En caso de 
producirse divergencias entr los socios 
durante !a vigencia del presente contrato 
'i> con motivo de la disolución o liquida- 
eiún de la sociedad, éstos se resolverán 
por intermedio de arbitros arbit-radores, 
amigables componedores, nombrados uno 
'por cada parte en divergencia, cuyo fallo 
será inapelable, obligándose desde va los 
socios, aceptar y respetar las decisiones 
cíe los mismos. — Décimo Quinto: En ca- 
so do disolución o liquidación de la so- 
ciedad, éste deberá efectuarse dentro do 
íin plazo de seis meses desde la fecha 
en que fué resucita por los socios. Ac- 
tuará como liquidador de la misma eí 
socio de mayor capital, teniendo tos de- 
snás socios las facultades de controlar su 
actuación ai respecto. — Décimo Sexto: 
Considerando que el presente contrato es 
continuación del vencido el 30 de sep- 
tiembre próximo pasado y en eo».seft'.te'A- 
cía de ello la renovada razón social s- 
hace cargo del Activo y Pasivo de la ra- 
zón social vencida, en todo- de acuerdo a 
los diez v seis artículos precedentes, co- 
mo también al décimo séptimo que a con- 
tinuación se expresa. — Décimo Sépti- 
mo: D e acuerdo a lo proscripto en el ar- 
tículo veinte v cuatro de la Lev once ;ml 
seiscientos cuarenta y cinco, en todo cnan- 
to no se hubiese previsto y estipulado er.- 
©Tesamente en el presente contato, se 
aplicarán las disposiciones del Código de 
Comercio v las de! Código Civil, oue se 
conformen" con ia naturaleza jurídmn de 
e«ta sociedad. Bajo tales concepto- y con 
arre«lo a derecho damos por renovna la 
sociedad dejando constancia de edo fir- 
mamos en el lugar v fecha consignadas al 
comienzo. - Sobre raspado: resuelven ~ 



solución - 
flrái Vale 
— Riva "S- de We.itzman. 



csnibio'— de — Décimo Segundo 

acntar. — Entre líneas: Iten- 
- Firmado: Mendel Weitzman. 
Isaac Wniz- 
ffiail '-_ Buenos' Aires, 17 de noviembre 
de l'ir.O Año del Libertador General San 
Martíri , _. Bautista S- Laurencena, se- 
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"MADERERA DEL PLATA" 
Sociedad de Eesponsaoü dad Limitada 

Por disposición del señor ,")ucz_ de Co- 
mercio de la Capital de la República, doc- 
tor Hup-o Darío Maciel, secretaria del 
autorizante, se hace saber por cinco días, 
el siguiente edicto: 

F.i la Ciudad de Buenos Aires, a los 
tres días del mes de Noviembre del Ano 
del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta, entre los señores: 
Adolfo Abraham Smud, argentino natura- 
lizado, casado, domiciliado en la calle 
Vera 745; Jacobo Srnud, argentino, casa- 
do domiciliado en la calle Vera 745; Gre- 
gorio Smud, argentino, casado, domicilía- 
lo en Avenida Ángel Gallardo 299; Ber- 
nardo Goldenstein, argentino, casado, do- 
miciliado en la calle Vera 745 y Jaime 
Krenice, polaco, casado, domiciliado en 
ia calle Rawson 54-0, todos mayores de 
edad, se ha resuelto la constitución de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que se regirá en general por la ley once 
Snil seiscientos cuarenta y cinco y en par- 
ticular por las cláusulas siguientes: Pri- 
inero: La Sociedad se denominará "MA- 
DERERA DEL PLATA", SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y 
tendrá su domicilio en la Ciudad de Bue- 
Sos Aires, actualmente en la calle Gurru- 
cliaga trescientos cincuenta y nueve, o 
donde los socios lo convengan para el fu- 
turo, pudiendo establecer sucursales, agen- 
cias y representaciones, con o sin capital 
en cualquier punto del país a del extran- 
jero. -— Segundo: La duración de la So- 
ciedad es por tiempo indeterminado a 
'contar del día Primero de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta. — Pasados dos 
años de su constitución, cualquiera de los 
socios podrá solicitar su retiro de la So- 
ciedad, preavisando a sus consocios con 
Seis meses de anticipación, por telegrama 
colacionado. — Tercero: La Sociedad ten- 
drá por objeto dedicarse a la compra y 
venta de maderas de todas clases, pudien- 



do desarrollar actividades complementa- 
rias de dielia finalidad, sin limitación al- 
guna. — Igualmente y con la conformidad 
de todos los socios podrá dedicarse a ejer- 
cer cualquier otra actividad comercial 
o industrial, permanente . o transitoria, 
do beneficio para la Sociedad, todo lo que 
podrán hacer por cuenta propia o de ter- 
ceros o en concurrencia con ellos, siendo 
las precedentes especificaciones simple- 
mente enunciativas y no limitativas. — 
Cuarto: El capital social se fija en la 
suma de Pesos seiscientos mil moneda na- 
cional, dividido en seis mil cuoías de Pesos 
Cien moneda nacional cada una, negra- 
mente suscripto en efectivo por ios so- 
cios en la siguiente forma: Don -Adolfo 
Abraham Smud, tres mil doscientas cuo- 
tas equivalentes a Pesos Trescientos vein- 
te mil moneda nacional: Don Jacobo Smud, 
Mil cuotas equivalentes a Pesos Cíen mil 
moneda nacional; Don Gregorio Smud, 
Mil cuotas equivalentes a Pesos Cien mil 
moneda nacional: Don Bernardo Goldens- 
tein, Cuatrocientas cuotas equivalentes a 
pesos Cuarenta mil Moneda Nacional y 
Don .Taime Krenice Cuatrocientas cuo- 
tas equivalentes a Pesos Cuarenta mil 
moneda nacional. — Quinto: La Sociedad 
para cumplir con el objeto establecido en 
la cláusula tercera, podrá, sin limitación 
alguna: adquirir y transferir bienes in- 
muebles, muebles y demás derechos rea- 
les por cualquier título; aceptar bienes 
cu pago; aceptar y constituir hipotecas, 
prendas civiles, comerciales o agrarias y 
cualquier otra clase de garantías; dar o 
tomar dinero en préstamo, pudiendo gi- 
rar en descubierto y celebrar operaciones 
de crédito real o personal con personas 
de existencia jurídica o visible, privadas 
u oficiales, conforme a las respectivas le- 
yes, cartas orgánicas y reglamentos y con 
Bancos, principalmente con ei Banco de 
la Nación Argentina, Banco Centra! de la 
República Argentina, Banco de Crédito 
Industrial Argentino, Hipotecario Nacio- 
nal y de la Provincia de Buenos Aires; 
ceder créditos de Propiedad de la Socie- 
dad reales o personales a particulares, so- 
ciedades o corporaciones por los precios, 
plazos y demás condiciones que se estipu- 
len, percibir los precios, otorgar recibos, 
cartas de pago, cancelación de hipotecas, 
transferir y explotar marcas do fábrica, 
de comercio y patentes de invención; ha- 
cer novaciones, contratos de locación de 
toda especie, transig.r, comprometer en 
arbitros y amigables componedores, fir- 
mar los pertinentes compromisos, prorro- 
gar jurisdicciones, renunciar al derecho 
de apelar y a prescripciones adquiridas, 
hacer renuncias gratuitas o remisión o 
quita de deudas, reconocer y confesar 
obligaciones, practicar pagos por entrega 
de bienes, girar, aceptar y endosar le- 
tras, giros, cheques, pagarés y demás pa- 
peles de comercio, efectuar cualquier ope- 
ración bancaria, otorgar poderes genera- 
les o especiales, suscribir escrituras pú- 
blicas o documentos privados requeridos 
por las operaciones sociales. — La Socie- 
dad no podrá en ningún caso constituirse 
en fiadora o garante del cumplimiento de 
obligaciones de terceros. — Sexto: La Di- 
rección y Administración de la Sociedad 
estará a cargo conjuntamente de ios so- 
cios Sres. Bernardo Goldenstein y Jaime 
Krenice, quienes quedan designados Ge- 
rentes de la Sociedad; tendrán el uso de 
la' firma social, también en forma con- 
junta y gozarán de las más amplias fa- 
cultades inherentes a) cargo, pudiendo 
comprometer a la Sociedad en toda class 
de obligaciones que hagan al giro de su 
comercio. — - Podrán efectuar todos los 
actos enumerados en la cláusula quinta 
del presente contrato, cuyo texto íntegro 
debe darse aquí por reproducido, absol- 
ver posiciones por ¡a Sociedad y realizar 
cualquier acto de naturaleza patrimonial 
o propio de los derechos procesal y ad- 
ministrativo, para llevar a cabo los cua- 
les se requiera por leyes, decretos o re- 
glamentaciones del país o extranjeras, po- 
deres especiales. — Para representar a la 
Sociedad en todo trámite ante la Admi- 
nistración General de Impuestos Inter- 
nos, Dirección General Impositiva, Adua- 
na, Municipalidad, Control de Cambios, 

Ministerio de Trabajo y Previsión, Poli- 
cía, Correos y Telégrafos o cualquier otra 
oficina pública, nacional, Provincial o 
municipal, a cuyo efecto será suficiente 
la firma de uno solo de los socios gerentes. 
— La firma de cualquiera de los socios 
gerentes nombrados podrá ser suplida, en 
caso de ausencia ti otra justificada razón, 
en la sigifente forma: El Sr. Bernardo 
Goldestein firmando con Don Jacobo Smud 
o Don Gregorio Smud; y e! Sr. Jaime 
Krenice firmando en la misma forma con 
las personas nombradas. — Les queda 
expresamente prohibido a los Gerentes 
comprometer la firma social en garan- 
tía de obligaciones da terceros 8 ás fa- 



vor. — Séptimo: Anualmente, a! día "•! de 
Diciembre, se realizará un inventario y 
balance general. — De las utilidades lí- 
quidas y realizadas que resulten de dicha 
operación, se separará anualmente un 
cinco por ciento para constituir el fondo 
de reserva legal que alcance el mínimo 
del diez por ciento del capital social. — 

La Sociedad constituirá además un fon- 
do de reserva para responder a las obli- 
gaciones emergentes de la legislación so- 
cial u obrera, vigente o que se promul- 
gue en el futuro. — El remanente, des- 
pués de efectuadas las amortizaciones que 
los socios de común acuerdo juzguen con- 
venientes, se repartirá entre los socios 
en la siguiente proporción: el doce por 
ciento al socio Sr. Adolfo Abraham Smud; 

el once por ciento al socio Sr. J'acobo 
Smud; el once por ciento al socio Sr. Ber- 
nardo Goldenstein y el treinta y tres por 
ciento al socio Sr. Jaime Krenice. — tais 
pérdidas serán soportadas cu la misma pro- 
porción. — Los balances deberán ser 
aprobados por los socios dentro de ios se- 
senta días de finabzado el ejercicio eco-, 
nónieo y en caso de ausencia o impedi- 
mento de cualquiera de ellos, los mismos 
se considerarán aprobados si no hubiese 
mediado dentro de dicho plazo observación 
alguna. La aprobación de los balances y 
demás resoluciones de interés fundatm.-n- 
tal para la marcha de la sociedad se ex- 
presará por mayoría de votos. — Octavo: 
La cuota de los socios o parte de ella no 
podrá ser cedida por ningún socio a ter- 
ceros extraños a la Sociedad, sin el con- 
sentimiento y voto favorable de la una- 
nimidad de los socios, conforme a lo dis- 
puesto en el artículo doce de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. — No- 
veno: Los socios gerentes gozarán de una 
asignación mensual de Pesos Un mil qui- 
nientos moneda nacional cada uno, en 
concepto de sueldo, que se imputará a 
Gastos (tenerales. El socio Gerente Don 
Jaime Krenice deberá dedicar toda su 
atención, celo y actividad a las funciones 
que específicamente se Je atribuyen en 
este contrato, no pudiendo dedicarse a 

otras actividades. Los socios señores 
Adolfo Abraham Smud, Jacobo Smud, y 
Gregorio Smud podrán, sin limitación al- 
guna, dedicarse a cualquier otra clase de 
actividades del mismo o distinto ramo a 
que se dedica la Sociedad. — Décimo: 
La Sociedad llevará los libros rubricados 
exigidos por la ley y un libro de actas 
también rubricado, en ei que se anota- 
rán las resoluciones que adopten los so- 
cios. — Undécimo: En caso de falleci- 
miento o incapacidad de cualquiera de 
los socios, se resolverá, por mayoría de 
votos, dentro de los treinta días de ocu- 
rrido el fallecimiento o declarada judi- 
cialmente la incapacidad: a) la inmediata 
liquidación de la Sociedad, conjuntamen- 
te con los herederos de! socio fallecido b 
representantes del incapaz; b) la conti- 
nuación de ia Sociedad con intervención 
de los nombrados en el punto anterior. 
En ambos casos, los herederos del socio 
fallecido o representantes del incapaz, 
deberán unificar su representación; c) 
abonar a los herederos del socio fallecido 
o .representantes del incapaz, el haber 

que pudiere corresponderle por capital y 
utilidades en cuatro cuotas iguales se- 
mestrales. Dicho haber se determinará 
mediante balance especia! que se practi- 
cará al efecto dentro de los sesenta días 
de ocurrido el fallecimiento o declarada 
la incapacidad. La liquidación de la So- 
ciedad, en su caso, se hará de acuerdo 
a las normas que al respecto fija el 
Código do Comercio. — Décimo Segundo: 
En caso de retiro de un socio, ¡os demás 
socios podrán optar entro declarar a la 
entidad en liquidación y proceder a la 
misma, designando de común acuerdo con 
el socio que provoca la situación, al li- 
quidador, o hacerse cargo del activo y 
pasivo de la Sociedad. En ea._o de prece- 
derse a la liquidación de la Sociedad, el 
balance se efectuará en la forma expre- 
sada en la cláusula Undécima. En caso 
de que se resolviese continuar el giro de 
la Sociedad, se abonará al socio saliente 
el haber que por capital y utilidades pu- 
diera corresponderle, de acuerdo a balan- 
ce especial que se practicará al efeclo, cu 
cuatro cuotas iguales semestrales, sin in- 
terés. — Décimo Tercero: Los créditos 
de las cuentas particulares de los socios 
devengarán un interés a convenir entre 
los mismos. — Décimo Cuarto: Toda di- 
vergencia o cuestión que surja entre los 
socios con motivo de este contrato, su 
aplicación, ejecución e interpretación se- 
rá sometido a la resolución de arbitros 
arbitrado! es. amigables componedores, 
nombrados uno por cada parte; los que 
deberán nombrar un tercero para caso de 



discordia, miyo rallo será irtapc:a ; :-m. -- 
Décimo Quinto: Para todos ios efectos 
del presente contrato, las partes fijan 
domicilio legal y especial que son n su 
vez los domicilios personales o reales da 
los socios en los indicados a! principio 
de este contrato. — Décimo Sexto; Para 
todo aquello que no estuviere previsto en 
el presente contrato, las partes se ajus- 
tarán a lo dispuesto en la Ley 11.845 y 
en el Código de Comercio, y las del Có- 
digo Civil, que se conformen con la natu- 
raleza jurídica de esta Sociedad. Bajií. 
las diez y seis cláusulas que anteceden, 
se deja constituida por los señores Acto'* 
fo Abraham Smud, Jacobo Smud, Gregc-' 
rio Smud, Bernardo Goldenstein y Jalma 
Krenice la sociedad "Maderera del Pla- 
ta", Sociedad de Responsabilidad Limita- 
da, a cuyo fiel cumplimiento se obligan 
con arreglo a derecho. De conformidad so 
firma el presente en Buenos Aires en la 
fecha indicada ut stipra, extendido en 
los sellos de tres pesos m¡i¡., números 
256.207, 2Ú6.2GS, 256.269 y 140.254. todo» 
de la letra J, repuestos con el sellado do 
ley. — A. A. Smud. — 3. Smud. — G„ 
Srnud. — - B. Goldestein. — 3. Krenice. 

Buenos Aires, Noviembre 20 del Año" 
del Libertador Genera! San Martín, .1950. 
— -Federico González del Solar, secre- 
tario. 



$ 625. 



C.24M l.-Nv j.3£ri.-v.:;0.1 JiiiO 



MARTÍNEZ! HNOS. '' 

Sociedad de Responsabilidad: Limitaáa 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por el 
término de cinco día 3 el siguiente edicto: 

Contrato de Sociedad de Respcns-büi-- 
dad Limitada. _ 1?) Constitución .(,-- la 
Sociedad. Entre ios Sres. Scgumm Ma-? 
miel Martínez-, de nacionalidad argmiti-- 
na, de estado civil casado, de cimienta y 
cinco años de edad; Antonio Martínez,, 
de nacionalidad argentina, de ('-'mío ci- 
vil soltero, de cuarenta y cuatro años <!8 
edad y María del Carmen Álessandro viu- 
da de Martínez, argentina, de sesenta y 
seis añog de edad, todos con domicilio real 
en la caiíe Saravia 2206 de esta Capital 
Federal, se constituye una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada cuya razón so- 
cial o denominación será la* de "MAR. 
TTNEZ HNOS., S. R. LTDA". — 2") Do- 
nhilie: El domicilio de la sociedad se es< 
tabiiecerá en ia Capital Federal, actual- 
mente en la calle Bocdo doscientos diez,, 
pudiendo instalarse sucursales en euLoitiei! 
punto de la República o del ex; ;;in joro, 
-— 3-) Plazo. E! plazo de esta soci 'd. 'li- 
sera de dos años a contar desde ei din pro 
mero de Agosto del presente Año de; h'v 
herrador General San Martín mil nove' 
cientos cincuenta, es decir que finaliza.» 
rá el día treinta y une de Julio de mi? 
novecientos cincuenta y dos. Vencido 
dicho término la sociedad se entenderá 
expresamente prorrogada sin necesidad de 
nuevo contrato por períodos sucesivos da 
otros dos años más cada uno, siempre que 
uno solo de los socios no manifieste »¡¡ 
deseo de disolverla por telegrama coja» 
clonado enviado a los demás socios por 
lo menos tres meses antes del primer 
plazo de dos años o de! vencimiento de sus 
prórrogas sucesivas. — 4?) Objeto. El 
objeto principa! de ia sociedad será el de 
compra y venta do chapas y hojalatas y 
la fabricación y venía de metal despiega* 
do, como así también todas las operacioi 
nes referentes a la exportación e impor- 
tación de dichos productos. En cumnlii 
miento de sus fines la sociedad podrá efeo 
tuar cualquier operación comercial o in« 
dustria!, formar parte de otras sociedades, 
adquirir íí'nlos, acciones o participacio- 
nes y también actuar como consignatario.. 
La sociedad podrá adquirir, enajenar, 
grasar bienes muebles' o inmuebles y dar 
o tomar dinero en préstamo con o sin 
garantía, siempre que dicha-- o¡ir--ficio-' 
nes respondan a! objeto y fines a que se 
refiere ¡a presente cláusula. — Te-i Capí- 
tai social. El capital social lo constitu- 
ye la ean'idad de pesos Setenta y Cinco 
Mil moneda nacional, dividido en setenta 
y cinco cuotas de mil peses moneda na- 
cional cada una, el cual es aportado no? 
partes iguales por cada uno de ios socios, 
es decir veinticinco mil pesos moneda na- 
cional c.ida uní, — 6") Pago e integración 
de los aportes. El capital social se en« 
mientra constituido en la siguiente forma» 
Materiales por un valor de veintidós mil ■ 
trescientos ochenta y ocho pesos con se- 
senta y tres centavos; Materias Primas 
por un total de diez y nueve mi! diez — ■ 
(Sirmc en el sello K-;' oí)7.3!12 J.) — (Es 
continuación del sello N'-' 597. S01 J.) — - 
y siete pesos con seis centavos; Maquina- 
rias y Herramientas por un valor de vcin« 
íicinco mil sesenta y cinco pesos coa 
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catorce centavos; Materiales en Depósi- 
to por iin.'i suma de trescientos pesos y 
j). -pósito en Garantía por alquiler del 
galpón por un total de trescientos pesos. 
En .Depósito en el Banco de la Nación 
Argentina por un total de siete mi! nove- 
cientos veintinueve pesos con diez y sie- 
te centavos completan el capital social en 
la suma de Setenta y Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional. A los efectos de la in- 
tegración lepra!, se acompaña por separa- 
fin, un inventario general de bienes, re- 
dactado en tres ejemplares, uno para ca- 
da socio, iodos ellos firmados por los se- 
ñores socios en el día de la fecha y da- 
do en ios sellos de diez centavos moneda 
nacional Nros. seis - uno - siete, cuatro - 
«no - dos y seis - uno - siete, cuatro - uno - 
tres. - 7'-') Administración de la Sociedad. 
La administración de la sociedad estará a 
cargo de los Sres. socios Segundo Ma- 
nuel Martínez y Antonio Martínez, con- 
junta, separada o alternativamente. En 
ct desempeño de dichas funciones cual- 
quiera de los mencionados socios deberá 
estampar su firma personal a continuación 
de la razón social "Martínez Unos., S. 
R. Ltda". En el uso de las amplias fa- 
cultades que por este contrato se confiere 
a cualquiera de ambos socios gerentes, 
cada uno de éstos podrá efectuar todas 
las operaciones sociales sin limitación de 
ningún género, podiendo por consiguiente 
realizar toda clase de trámites fornicarios, 
ejercer acciones judiciales o extrajudi- 
eiales en defensa de ios intereses sociales; 
conferir poderes especiales o generales y 
revoco rías.: realizar toda clase de actos 
o contratos relacionados con la sociedad, 
ya sea con particulares o con cualquier 
repartición pública nacional, provincial' 
o municipal: comprar, vender, permutar, 
tocar y recibir en donación o locación 
bienes muebles o inmuebles, toda clase de 
mercaderías, materiales, maquinarias y 
otros productos y efectos. Están facultados 
también para adquirir u otorgar créditos, 
derechos, títulos o acciones; aceptar, cons- 
tituir, transferir o extinguir hipotecas, 
prendas, prendas agrarias, servidumbres 
activas o pasivas y cualquier otro derecho 
real; colocar o tomar en préstamo en mo- 
nedo nacional o extranjera con o sin ga- 
, rantía personal o real; firmar, girar, 
aceptar, endosar, descontar y avalar gi- 
ros, pagarés, cheques y demás papeles 
fie comercio; aceptar créditos en cuenta 
corriente o comercial y girar en descu- 
bierto; intervenir en cualquier clase de 
Heitn< iones y realizar operaciones adua- 
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neral. Podrán entablar o con- 
velas en las cuales sea parte 
raid arte ios jueces y tribunales 
'ff!" ejercitando los recursos le- 
le. ■• (■"■•timen convenientes — (Sigue 
-e'!,, ND 597.393) — (Es eonti- 
¡i del sello jST'í 597.392) — pro- 
v declinar jurisdicción, desistir de 
unes, recursos, renuncias, prescrip- 
adquiridas, conceder quitas y es- 
peras y solicitar concursos o quiebras, 
liaeer convocatoria de acreedores, com- 
prometer en arbitros de jure o amigables 
componedores, celebrar arreglos o tran- 
sacciones, cobrar, percibir, otorgar reci- 
bos y cancelaciones,- celebrar actos por 
in'struu. en tos públicos o privados y en 
general cualquier operación que directa 
o indire-inmente haga al objeto social; 
«uteivüéudose que las enunciaciones que 
■preoe Ve no son limitativas sino afirma- 
tivas v aclaratorias, pues dichos geren- 
tes podrán efectuar todos los hechos, ac- 
tos, negociaciones y contratos que se re- 
lacionen con los fines de Ja sociedad. . — 

8o) Autorizaciones y prohibiciones: Sin 
perjuicio de los cargos que los Sres. 
Segundo Manuel Martínez y Antonio 
Martínez desempeñan en esta sociedad, 
quedarán facultados para dedicarse a 
cualesquiera otras actividades diferentes 
.de las sociales. Los gerentes no podrán 
emplear la firma social cu negocios ex- 
traños a la sociedad ni en garantías o en 
fianzas de obligaciones propias o de ter- 
ceros. — Oe) Balance: Todos los años se 
practicará un balance general al treinta 
y uno de Julio, sin perjuicio de balances 
parciales o de comprobaciones cinc opor- 
tunamente pudieran efectuarse. El ba- 
lance general anual y el estado demos- 
trativo de ganancias y pérdidas deberán 
ser aprobados por simple mayoría de vo- 
tos dentro de los noventa días posterio- 
res al cierre del ejercicio. — 10?) Asam- 
blea de socios: La sociedad además de 
los libros de comercio legalmeníe obliga- 
torios, llevará un libro cíe actas rubrica- 
do, cu que se hará constar las resolucio- 
nes de la Asamblea de socios. Estas se 
celebrarán cuando cualquiera de los ge- 
rentes lo estime conveniente o cuando 
lo solicite alguno de ios socios. — lio) 
Formación del fondo de reserva legal y 
distribución de ganancias y pérdidas: Ce 
las utilidades líquidas que resulten, u) ¡r 



vez retirado el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal y eí'ee- 
t uaalas las deducciones legales y faculta- 
tivas o las amortizaciones correspondien- 
tes se abonará un interés del cinco por 
ciento al capital invertido o el interés 
menor a que alcancen las utilidades. Si 
hubiere exceso se distribuirá por partes 
iguales entre los socios. Las pérdidas se 
soportarán también por partes iguales. 
— 12o) De la cesión de cuotas: La cesión 
de parte o de la totalidad de las cuotas 
seriales se efectuará, de acuerdo con el 
art. 12 de la ley Js'o 11.645. La cesión de 
cuotas en caso de muerte y con respecto 
a los herederos, se decidirá por simple 
mayoría de votos, computándose solamen- 
te el capital - Sigue en el sello Número 
5!-'", 39-! J. Es continuación del sello nú- 
mero 597.393 J. - no afectado por la opera- 
ción. En caso de aceptación, ios herede- 
ros se incorporarán a la sociedad, debien- 
do unificar su personería. En caso de re- 
chazo, la sociedad adquirirá a los here- 
deros o legatarios en proporción a los 
respectivos aportes, las cuotas que per- 
tenecían al socio fallecido, al valor nomi- 
nal con más la proporción de reservas y 
utilidades o con menos las pérdidas que 
correspondan de acuerdo con el último 
balance anual practicado. El carácter de 
gerentes que poseen indistintamente el 
socio Don Segundo Manuel Martínez y 
Don Antonio Martínez no podrá transmi- 
tirse por cesión o fallecimiento.. En caso 
de que ambos socios gerentes fallecieren 
o cedieren sus cuotas, los socios r.estaa- 
t.c-s conjuntamente con los nuevos socios, 
procederán a designar por simple mayo- 
ría el o los nuevos gerentes a quienes se 
les conferirá las amplias facultades que 
establece la cláusula séptima del presente 
contrato. — 13o) Aumentos de Capital: 
Los aumentos de capital se efectuarán 
cuando lo requieran la marcha general 
de los negocios. Los socios tendrán prefe- 
rencia en la suscripción de los aumentos 
y participarán de las mismas en propor- 
ciones iguales. — 14o) Liquidación y di- 
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de la sociedad se efectuará en los casos 
que fija la ley y el liquidador o liquida- 
dores serán designados a simple mayoría 
de votos. Los socios 
iguales los bienes r; 
go de las ciend-is sociales existentes al 
tiempo de su disolución. — 15o) Cláusula 
compromisoria: Toda duda, cuestión o 
divergencia que se suscite entre los so- 
cios o sucesores durante el transcurso dé- 
la sociedad o al tiempo ele su disolución 
o liquidación será dirimida por los jue- 
ces y tribunales comerciales de la Capi- 
tal Federal a cuya jurisdicción desde ya 
se someten las partes. Dado en la ciudad 
de Buenos Aires, a los catorce días del 
mes de Setiembre del Año del Líberta- 
der Gra!. San Martín mil novecientos 
cincuenta, en presencia de los Dres. Arol- 
do Roberto Castello y Feliciano de Haz 
Ind.avera. Redactado en tres ejemplares 
de un solo tenor y a un solo efecto en 
ios setlos de diez centavos moneda na- 
cional Nevos.: cinco - nueve - siete - tres 

- nueve - uno: cinco - nueve - siete - 
tres - nueve - dos: cinco - nueve - siete 

- (res - nueve - tres y el presente. — Ma- 
ría del Carmen A. Yda. de Martínez. — 
Antonio Martínez. — Segundo M. Martínez 
Modifican Cláusulas Primera y Tercera 
de Contrato de Sociedad d.s Responsabi- 
lidad Limitada. Entre los Sres. Segundo 
Manuel Martínez, Antonio Martínez y 
Manía del Carmen Alessand.ro Vela, de 
Martínez, componentes de "Martínez 

Sociedad de Responsabilidad 
deciden de común acuerdo 

i cláusula primera del con- 
trato de constitución de la misma, de fe- 
cha catorce de Setiembre del corriente 
año, en la siguiente manera: La razón 
social o denominación de la citada socie- 
dad será " Martínez Hermanos, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" y también 
la cláusula tercera de la misma de la 
siguiente manera: Ei plazo de duración 
de la sociedad será de treinta años, a 
contar desde el día primero de Agosto 
del presente año del Libertador General 
San Martín de mil novecientos cincuenta, 
es decir que finalizará el treinta y uno de 
Julio de mil novecientos ochenta, po- 
diendo- los socios disolverla pasados los 
seis primeros meses de su constitución, 
deberán en tal caso hacer conocer a los 
demás socios por telegrama colacionado 
su voluntad en tal sentido con una anti- 
cipación de dos meses. En prueba de con- 
formidad se firman un original y tres 
copias los que se tendrán por parte inte- 
grante del contrato de Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada suscripto el día 
catorce de Setiembre del corriente, año 
a los sellos de diez ceuta'?c« moneda 
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nacional 2\ r ros. cinco - nueve - siete - tres- 
nueve - uno; cinco - nueve - siete - tres 
nueve - dos; cinco - nueve - siete - tres - 
nueve • tres y cinco - nueve • siete - tres - 
nueve - cuatro, por los mismos otorgantes 
del presente... Buenos Aires, a los cinco 
días del mes de Octubre de mil novecien- 
tos cincuenta, Año del Libertador General 
San Martín. — A. Martínez. — Segundo 
M. Martínez. — María del Carmen A. 
Vela, de Martínez. Testado: "Octubre'-'. 
Vale. 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— - Pedro S. Taraneo secietario. 
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NOKMATEX 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

El Señor Juez de Comercio, Doctor 
Norberto Go'.vland, a cargo del Juzgado 
número 2, Secretaría del suscripta, hace 
saber por cinco días, el siguiente edicto: 

Folio 846 Vto. — Testimonio Número: 
Trescientos Tres. — En San Vicente, 
Partido del mismo nombre, jurisdicción 
de esta Provincia de Buenos Aires, a 
treinta de Octubre del Año del Liberta- 
dor General San Martín, mil novecientos 
cincuenta, ante mí, Escribano autorizan- 
te, comparecen: Los Señores Don .Cesar 
Sebiavi. casado en primeras nupcias con 
doña Aída Carolina Bussoiera, italiano, 
de cincuenta años de edad, industria! y 
Don Fernando Za.uel.li, que firma: " F. 
ZuaieUi", saltero, hijo de Don Cedro Za- 
nclli y de Doña Fal.iu.ira Rasi, italiano, 
industrial, domiciliados en la calle Clia- 
cabuco setéütioeiio, Segundo piso, escri- 
torio diez y siete, de la Capital Federal, 
accidentalmente aCjuí, personas hábiles 
y de mi conocimiento, doy fe y dicen: 
Oue lian resuelto constituir una So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, que 
girará en la Capital' Federal, bajo el ra- 
bio: "A irmatcx", el que se regirá 
por las siguientes cláusulas y considera- 
ciones. — Primera: A partir del primero 
de Noviembre del corriente año, queda 
constituida entre los comparecientes, una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

— Segunda: Constituye el objeto prin- 
cipal de la Sociedad la explotación de! 
negocio de hilandería en sus más va- 
riados aspectos, como ser: importación; 
exportación, compra y venta de hilados, 
su manufactura por cuenta propia y]o 
ajena, fabricación y venia de tejidos 
y toda clase de operaciones afines y 
conexas, c o ti ei objeto principal, antes 
mencionado, como así también toda tran- 
sacción lícita. — Tercera: La Sociedad 
girará bajo el rubro v razón social' de: 
"NORMATEX, SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA." . _ Coai- 
ta: El domicilio de la Sociedad es en la 
Capital Federal, actualmente en la calle 
Cbacabueo setentiocho, segundo piso, es- 
critorio diez y siete, pudiendo estable- 
cer sucursales, agencias, representacio- 
nes y fábricas en cualquier parte de 
la República Argentina y del extranjero. 

— Quinta: El capital social está cons- 
tituido por ¡ a cantidad de Ciento Sesen- 
ta y Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional, 
dividido en Ciento sesenticuatro cuotas 
de ii) mil pesos nacionales cada ana, 
apolladas por los socios por partes igua- 
les y representadas por las máquinas, 
materias primas, herramientas y depósi- 
tos banearios, de propiedad de los mis- 
inos, de acuerdo con el inventario, fir- 
mado por las partes y que agrego a la 
presente. — Sexta: La dirección y ad- 
ministración de los negocios sociales, 
estará a cargo de ambos socios, quie- 
nes tendrán el cargo de gerentes, con 
blóníicns facultades y atribuciones, quie- 
nes podrán actuar, conjunta, alternada 
o indistintamente. — Tendrán el uso 
de la firma social la que utilizarán, 
suscribiendo con la particular, debajo 
de ia inscripción: "Normafex, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", toda ia 
correspondencia y documentos de la So- 
ciedad. — Será necesaria la firvua con- 
junta ele amlios socios para obligar va 
lulamente a la Sociedad y en los che- 
ques. — Podrán abrir y cerrar cuentas 
en todos los Bancos Oficiales y Par- 
ticulares, incluso en ei de la Nación Ar- 
gentina. Provincia de Buenos Aires, y 
det Crédito Industrial Argentino. Asi- 
mismo podrán solicitar créditos de los 
misinos Bancos y del Hipotecarlo Na- 
cional. .Representarán a ¡a Sociedad en 
todos los actos o eontraios. Podrán ad- 
quirir y \-euder bienes muebles y!o" in- 
muebles, prendarlos o gravarlos, y de 
Cualquier otro modo, enajenarlos, firman- 
do conjuntamente las escrituras públicas 



y documentos piAcues que fueren nece- 
sarios. Podrán también otorgar poderes 
generales y]o especiales. Dejan constan- 
cia ios socios contratantes, de que ésta 
enumeración de facultades no es limita» 
ti va, sino moramente enunciativa. — 
Síptima: La Sociedad se constituye por 
el término de Veinte Años y se consi- 
dérala prorrogada por igual plazo, si 
con una anticipación no menor de Cien« 
to ochenta días, a la fecha del vendí 
miento, ninguno do los socios tnanifíes-. 
ta su voluntad de disolverla. ■ — En; 
cualquier momento, cualquiera de los so» 
cios podrá pedir la disolución de la 
Sociedad, lo que deberá hacer por te- 
legrama colacionado. — - En tal caso, 
cada uno de los socios contratantes se 
hará cargo de las maquinarias, berra», 
mieutas y demás bienes que hubieran 
aportado a ia Sociedad, según cons- 
tancias que surgen del inventario ad- 
junto. — "Para los bienes adquiridos coa 
posterioridad al primero de Noviembre) 
del corriente año, se adoptará, en cada 
caso de disolución, el siguiente procedi- 
miento. Los socios tendrán preferencia 
para adquirir los bienes relacionados, 
por el mismo, o mejor precio que se 
ofrezca por terceros. — Octava: Para 
el caso de liquidación ios socios contra- 
tantes designan liquidador al señor Con- 
tador Público Nacional, doa Armando 
Mario D 'Angelo, y establecen además 
que en tal oportunidad, cada uno do 
los socios, dispondrá libremente de las 
cuotas de hilados que le hayan sido 
adjudicadas personalmente por las au- 
toridades respectivas. — Novena: El 
treintiuuo de Octubre de cada año, so 
realizará un balance general de los nego- 
cios sociales, sin perjuicio de los par- 
ciales que podrán realizarse a pedido 
de uno de los socios o autoridad com- 
petente. — La utilidades que éste arro- 
je, una vez, deducidas las reservas la- 
gales y las demás (pie se consideren ne- 
cesarias serán distribuidas por partes 
iguales. Las pérdidas se soportarán en 
la misma proporción. — Décima: Cada 
uno de los socios contratanfts podrá re- 
tirar inen.-aalinente hasta i a suma de 
Un mil pesos nacionales a cuenta lie 
las utilidades, que surjan de ios ba- 
lances respectivos. — Undécima: En ca- 
so de fallecimiento o ineapaeidac: 
uno de los socios, se realizará un 
lance a la fecha del deceso o el 
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incapacidad . Los 
o representantes de) incapaz, pasarán a 
integrar la Sociedad, debiendo en tal 
caso unificar ia representación. — Duo- 
décima: Cualquier desiateügeccia que. 
con motivo de este contrato o de su in- 
terpretación, se susciíare catre los; so- 
tóos, será resuelta por el arbitraje del 
Contador Público Nacional don Armando 
Mario' D -'Angelo, cuyo fallo será inape- 
lable, comprometiéndose los contratan- 
tes, desde ya, a acatarlo y cumplirlo 
sin más trámite. Bajo las precentes do- 
ce cláusulas dejan formalizado el p ra- 
sen te contrato de Sociedad que se obli- 
gan a cumplir fielmente y de acuerdó 
a ¡leí echo. Leída que les fué, se rati- 
ficaron y firmaron junto con los testi- 
gos don Andrés Molinero y don Luis B. 
Ferrere, vecinos, hábiles, por ante mi, 
doy fe. Sigue a la número trescientos 
dos, otorgada hoy. — César Seiiiavi. — 
F. Zanelli. — Tgo.: Andrés Moiinelo.- 
— Tgo.: Luis E. Ferrare. — II a v un 
sello." Anfe mí: M. F. de Scardilii. — 

Concuerda con su matriz, doy fe. — Para. 
"Normatex, Sociedad de Responsabilidad 
Lnnitada", expido el presente, testimo- 
nio en tres sellos de Ley numerados 
en orden correlativo desde el novecien- 
tos noventidos rail ochentiuno, al pre- 
senta, que sedo y firmo en el lugar y 
fecha de su otorgamiento. — Buenos 
Aires. Noviembre ¿0 de 19Ó0, Año del 
Libertador General San Martín. : — Car- 
los Castro Walker, secretario. 
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PUBLICIDAD RAVENSCROFT 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio, Dr. Hugo D. Maeioi. Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco" 
días, que don Ricardo Wíllés, represen- 
tado legalícente por don Raúl Rene Be- 
rrutti, cede v íransfiere a favor de sus 
consocios Leonardo V. Gouldiag y Juan 
(Jolin) Fry Goulding, a razón de 100 
cuotas cada uno, de la to'alidad de las 
200 cuotas de capital, per si; valor no- 
minal total de $ 20.000 intime.; rennn- 
ciando a todos los derechos, beneficios, 
llave del negocio y al uso de la denomi- 
nación social, one tenía y le correspon- 
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¿lían en "Publicidad ítavenscroft, So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada" 
(Ravenscroft Advertising Limited), y 
cuyo importo recibió de conformidad. — 
Por este -mismo acto los nombrados 
sonoros Goulding. en su calidad de úni- 
cos socios convienen en continuar aso- 
ciados en la explotación del mismo ne- 
gocio, cuyo contrato social venció c! 
30 de septiembre último mediante un 
.nuevo contrato, que se regirá por los si- 
guientes artículos: Primero: queda cons- 
tituida entre los señores Leonardo V. 
Goulding y Juan (John) Frv Goulding 
una Sociedad de Responsabilidad Limita- 
da que girará bajo la denominación de 
«'PUBLICIDAD RAVENSCROFT, SO- 
CIKDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA" (Ravenseroft Adverüsins» Li- 
mited). — Tendrá su domicilio en es- 
ta Capital, sin perjuicio de extender 
el radio de sus operaciones a lodo el 
■territorio de Sa República y aún del 
extranjero. — Segundo: El término de 
duración de la. Sociedad es e! de cuatro 
años y tres meses a contar desde el pri- 
mero de¡ mes de Octubre próximo pasado, 
a cu va fecha las partes retrotraen los 
efectos de este contrato. — Este plazo 
puede ser prorrogado por el período y en 
la forma que de común acuerdo conven- 
gan los socios. — El acto de ia renova- 
ción se otorgará por escritura púhjiea, 
en cuva. portuuidnd se abonará el impar- 
te re'-oeetivo y se inscribirá en o] Regis- 
tro Público de Comercio. — Tercero: La 
Sociedad tendrá por objeto continuar 
explotando el 'negocio de publicidad en 
general, o sea el mismo que la sociedad 
an'eersora tenia ostabbecido en !a calle 
Maipú treinta y nueve, bajo el nombre 
de Agencia Ravenseroft, con todos sus 
ramos v anexos. — A este efecto la So- 
ciedad se hace car «o del activo v pasivo 
de la anterior sociedad que giraba haio 
la nrsmn denominación y de la cual es con- 
tinuadora como se ha dicho anteriormen- 
te. — CuarNí: El capital =o"ial se fija 
en la suma de Cuarenta Mil Pesos mone- 
da nacional, dividido en cuatrocientas 
cuotas de cien pesos cada una. que sus- 
criben los =oc es en la siguiente propor- 
ción: el Señor Leonardo V. Goulding, 
doscientas cincuenta cuotas o sean vein- 
ticinco mil pesos moneda nacional v e' 
señor .Juan CT<dm) Fry Goulding. ciento 
cincuenta cuotas, o sean quince mil pe- 
sos moneda nacional. — Los socios va tie- 
jic-n intPTvndo en dinero efectivo y en su 
totalidad sus respectivos apor'es en mé- 
rito de] anterior contrato. — La llave 
del nerror-io v la denominación social "Pu- 
blicidad Raverscroft. Sociedad de Res- 
ponsalvüdad Limitada", pertenecen a am- 
bos socios en la proporción de sesenta por 
ciento para el señor Leonardo "V. Goul- 
ding v cuarenta por ciento parr. el Señor 
Juan (John) Fry Ooulding. — Quinto: 
Los socios no podrán transferir total o 
parcialmente sus cuotas a terceros extra- 
Ros sin el consentimiento del oiro socio. 
■ — Sexto: La administración de la Socie- 
dad v e: uso de la firma social quedan a 
cario de ambos soc ; os, a quienes se de- 
signa Gerentes, con amp'ias facultades 
y aniones a su vez podrán conferir po- 
deres especiales para determinados asun- 
tos. — Séptimo: Los Gerentes no podrán 
usar la denominación social en asunto al- 
guno ajenos al giro de la sociedad sién- 
doles absolutamente prohibido cómpreme- 
te ra! en oblianciones particulares o de 
terceros y otorgar fianzas, ni hacer ade- 
lantos, ni prestar dinero de la sociedad 
por ningún concepto. — Octavo: Toda 
resolución o consideración importante de 
la sociedad, o cambio de objeto y toda 
modificación que imponga mayor res- 
ponsabilidad a los socios, así como la 
consideración y aprobación de la memo- 
ria y balance, inventarios, nombramien- 
tos o -remoción de gerentes y subgeren- 
fes, disolución anticipada, liquidación y 
demás actos que los socios de común 
acuerdo consideren interesantes, serán 
inserios en 'ibros de acta y firmados por 
los socios. — "Noveno: Tolos les años al 
treinta y uno de Diciembre se practica- 
rá un balance general de la soei-da-l, 
debiendo practicarse el primero el trein- 
ta y uno de Diciembre próximo por los 
tres primeros meses de duración riel pre- 
sente, contrato. De las utilidades líquidas 
y realizadas que resulten una vez dedu- 
cido el fondo de reserva legal, hasta que 
éste alcance al diez por ciento del ca- 
pital,, se podrán hacer las previsiones que 
los socios estimen conveniente, debiendo 
repartirse el excedente en la proporción 
'de sesenta por ciento para el señor Leonar- 
do V. Goulding v el cuarenta por ciento 
para el señor Juan (John') Fry Goulding. 
■ — Si hubiera pérdidas estas serán soporta 
irlas en la misma proporción. Se practica- 
rá además un balance de libros al trein- 
ta de junio de cada año, que dará lugar 



a una distribución provisoria de utilida- 
des si las hubiere. — Cada socio podrá 
retirar mensualmente a cuenta de utili- 
dades hasta la suma de tres mil pesos 
moneda nacional de curso legal. — Dé- 
cimo: En caso de fallecimiento o inca- 
pacidad sobreviniente de cualquiera de 
los socios, la sociedad continuará con los 
herederos o representantes del incapacita- 
do. Siendo dos o más los herederos del 
socio fallecido o incapacitado, deberán 
unificar su representación ente la socie- 
dad. — Undécimo: Al finalizar este con- 
trato o en caso de que por cualquier cir- 
cunstancia la sociedad deba diso.versc y 
entrar en liquidación, ésta se llevará a 
cabo por el o los socios gerentes o sus 
apoderados que entonces lo sean de la 
sociedad, efectuándose en ese acto un 
balance genera!, prorrateándose el líqui- 
do resultante proporciona luiente a: núme- 
ro de cuotas en poder de cada socio en 
esa fecha. — Duodécimo: Toda cueslión 
sea cual fuere su naturaleza, que Se sus- 
cite entre los socios relacionada con esta 
Sociedad, administración, disolución o li- 
quidación, será resuelta sin forma de jui- 
cio por un árbi'ro arbitrado!- amigable 
componedor que designarán los socios de 
común acuerdo. — Décimo Tercero: Para 
todo lo no dispuesto expresamente en este 
contrato regirán las disposiciones de la 
Ley once mi! seiscientos cuarenta y cin- 
co y sub-idlariamente las del Código de 
Comercio. — Todo segi'in escritura de fe- 
cha 13 do octubre de 1050. — Es copia, 
doy fe. — Leída que les fué, ratifican 
su contenido y la firman con los testigos 
del acto, que lo fueron Don Alberto M. 
López y Don Raúl M. Riveiro. vecinos 
hábiles y de mi conocimiento, dov fe. — 
.R. R. Berrutti. -- L. V. Gouldine. — 
J. F. Goulding. — A. M. López. — R. M. 
Riveiro. — Está mi sello. Ante mí: Cé- 
sar V. O 'Parre . 1. — Buenos Aires, No- 
viembre 20 ile 1 950, Año del' Libertador 
General San Martin. - — Federico Gonzá- 
lez del Solar, secretario. 

$ 250.— e.24:ll-No 1.291-v .3011 1:50 



PLATERÍA BLONDEAU 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Ca- 
mercio de la Capital de la República, 
Doctor Raúl Rodríguez Quesadií, Secre- 
taría del autorizante, se hace saber por 
cinco días que Alberto Carlos Blondeau 
!¡a vendido a Carlos Enrique Rcsnik, sus 
quince cuotas capital de mil pesos mo- 
neda nacional cada mía, que le coi-res- 
pondían coma socio de la razón social 
"PLATERÍA BLONDKAU. SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITA DA", 
según contrato privado de fecha 20 de 
septiembre de 1950, "Año del Libertador 
General San Martín''. 

Buenos Aires, 17 de Noviembre del 
Año del Libertador General San Mar- 
tín, 1950. — Julio A. Victirica. seerelano. 

$ 35.— e.24'iU-N* I.255-v.30il ESO. 



"StJBTELCO" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio Di: lingo D. Maciel, secretaría 
Ne L se hace saber por cinco días el 
siguiente edicto: 

Testimonio. — Contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. — En la Ciu- 
dad de Buenos Aires, Capital de la Re- 
pública Argentina, a nueve de Octubre 
de mil novecientos cincuenta, Año del Li- 
bertador General San Martín, entre los 
Señores Eduardo Alberto Sinith Molina, 
casado, de cuarenta y cuatro años de 
edad, argentino, domiciliado en la calle 
Carlos Pellegrini mil ochocientos sesen- 
ta y seis, Martínez, Mariano Be.ccar Vá- 
rela, argentino, casado, ele treinta y cin- 
co años de ed.ad. domiciliado en la calle 
Alvear Mil doscientos veintisiete, Mar- 
tínez, y Carlos Enrique Cu'hbert, inglés, 
casado, de cincuenta y cinco años de 
edad, domiciliado en la calle Labardén 
cuatrocientos treinta. San Isidro, todos 
los nombrados hábiles y capaces para 
contratar, acuerdan constituir una so- 
ciedad de responsabilidad limitada, bajo 
las siguientes cláusulas: Primera: La So- 
ciedad girará bajo el rubro de "SCB- 
TELCO" SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA y tiene por ob- 
jeto dedicarse a la instalación de tubos 
subterráneos para red telefónicas, obras 
de canalización y cañerías para sistemas 
telefónicos y telegráficos, colocación de- 
palizadas do postes para dichos sistemas 
o de energía eléctrica y toda otra clase 
de trabajos afines, todo ello de acuerdo 
a las disposiciones de la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — Segun- 
da: La Sociedad tendrá su domicilio le- 
gal en la calle Avenida de Mayo quinien- 



tos setenta, Capital Federal, sin perjui- 
cio de poderlo trasladar y de establecer 
además sucursales o depósitos en cual- 
quier parte de la República. ~ Tercero: 
El capital social lo constituye la suma 
de Sesenta Mil Pesos, compuesto en la 
siguiente forma: el socio Carlos Enrique 
Cutlibert aporta la suma de veinte mil 
pesos en valor asignado en herramientas 
y métodos de trabajo; el socio Eduardo 
Alberto Smith Molina aporta la suma de 
veinte mil pesos en valor también asig- 
nado en camión y herramientas de tra 
bajo que complementa el socio Mariano 
Bocear Várela con la suma de veinte mil 
pesos también asignado en camión y he- 
rramientas de trabajo, todo ello de acuer- 
do con el inventario balance, que en la 
fecha se suscribe por ios socios y que 
forma parte integrante de este contrato. 

— Cuarto: La sociedad tendrá una dura- 
ción de cinco años a partir de la fecha 

de co.nstitue.ioti que fija este contrato. 

— Quinto: La sociedad será administra- 
da indistintamente por los tres socios, 
quienes quedan desdo ahora nombrados 
Gerentes. De acuerdo con el Artículo 
diez y seis de la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, los gerentes tienen to- 
das las facultades necesarias para obrar 
en nombre de la sociedad y ejercerán la 
dirección y administración teniendo el 
e.so de la firma social para todos los 
actos y contratos de la sociedad, sin limi- 
tación alguna, y con la sola exeepcién 
de nó comprometerla en asuntos priva- 
dos, personales o ajenos a Ja misma; y 
obrarán en su nombre, separada o con- 
juntamente, puliendo firmar indistinta- 
mente e independientemente uno de otro. 
La firma social se hará con la firma par- 
ticular de cada gerente, debajo de ia 
leyenda "Subtelco", Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada. El socio Carlos En- 
rique Cuthbert, tendrá además a su car- 
go la dirección y los trabajos técnicos. 
Podrán en nombre de la sociedad, pre- 
sentarse ante cualquier autoridad, Minis- 
terios, reparticiones públicas nacionales 
o provinciales, Municipalidades de la Ca- 
pital E-Meral, provincias y territorios y 
demás entidades de cualquier naturaleza, 
civiles, comerciales, privadas. Bancos ofi- 
ciales y privados de todo el territorio de 
la República, en licitaciones públicas o 
privadas, suscribir convenios o contratos, 
percibir, transar, efectuar quitas o eslie- 
ras, emprender toda acción administra- 
tiva, judicial o extiajudieial, convenir y 
contratar locaciones, comprar, efectuar 
depósitos bancarios de cualquier natura- 
leza y efectuar cualquier clase de opera- 
ciones banearias en cualquier Banco ofi- 
cial o privado, contratar locaciones ele 
servicios, tomar o despedir empleados u 
obreros y toda clase de personal, tenien- 
do dichos gerentes las más amplias fa- 
cultades para resolver y llevar a térmi- 
no sin limitación alguna, todos los actos 
necesarios a los fines sociales y en de- 
fensa de los intereses de la sociedad, po- 
diendo delegar todas sus facultades o 
parte de ellas, mediante poderes "genera- 
les o especiales, administrativos o ju- 
diciales, otorgados legalme.nte. Podrán 
además comprar o adquirir todas clases 
ele bienes, suscribir toda clase de escritu- 
ras públicas o privadas, documentos y 
den.ás que fueren necesario para el me- 
jor desempeño de' los intereses de la so- 
ciedad. — Sexto: Anualmente, con fe- 
cha treinta y uno de Diciembre, se prac- 
ticará un balance general, sin perjuicio 
de realizar los parciales o de comproba- 
ción v saldos en términos más breves. 
Las ganancias que arroje dicho balance, 
después de cubiertas las necesidades dé- 
la sociedad pendientes, se distribuirán en 
la forma siguiente: diez por ciento para 
formar el fondo de reserva legal del 
capital social y el cinco por ciento como 
míniínun para provisión para leyes so- 
ciales y el sabio se repaitirá por partes 
iguales en proporción al capital de cada 

socio, pudiendo además de común acuerdo 
por mayoría de socios, disponerse la cons- 
titución de reservas especiales, antes de 
la distribución. En igual proporción a 
las ganancias se soportarán ¡as pérdidas. 

— Séptimo-: En caso que la sociedad no 
pudiera subsistir por pérdida que a juicio 
de la mayoría de los socios hiciera, nece- 
saria su disolución, la misma entrará en 
liquidación, soportándose las pérdidas en 
la forma ya fijada, y cada socio retirará 
una vez cubierto el pasivo, los aportes en 
especie en el estado en .que se encuentren 
v los demás bienes por partes iguales. 
Podrá también disolverse la sociedad por 
mayoría de socios o en caso que se pro- 
bara qi-e uno de ellos formara con pos- 
terioridad a la firma del presente, parftf 
de una u otras sociedades de idéntica ü 



similar trabajos a la que se constituyo, 
en cuyo caso el socio que transgrediera 
esta prohibición se hará pasible además 
de una indemnización por daños y perjui- 
cios emergentes con retención de su parte 
social, hasta tanto se fijare el monto, 
por arbitros nombrado.», por cada parte, 
primando la mayoría, En caso de que im 
socio deseare ceder o transferir su parta 
social, deberá preferir previamente a 
los demás socios en igualdad de condicio- 
nes de cesión. — Octavo: La sociedad na- 
so disolverá por muerte o interdicción de 
alguno de los socios, debiendo ¡os socios 
restantes optar: a) Por el reembolso del 
haber que le correspondiera al socio fa- 
llecido o interdicto a ios sucesores lee-a» 
les del mismo, de acuerdo a balance que 
deberán practicar de inmediato al cono» 
cimiento del suceso por telegrama cola- 
cionado. b) Por admisión en la sociedad 
en calidad de socio a uno de los suceso- 
res del socio muerto o interdicto, que 
a juicio de los socios sea capaz, e) Por 
cesión del haber correspondiente según 
balance antedicho a los socios róstanles, 
que hicieren los sucesores del socio fa- 
llecido o interdicto. En caso que los so- 
cios restantes debieran reembolsar ei ha- 
ber, de acuerdo al apartado a) éste so 
liará entrega en cuotas anuales a conve- 
nir con los sucesores. -— Novena: Cual- 
quier cuestión que se suscitare en! re los 
socios durante la existencia de ¡a socie« 
dad o al tiempo de disolverse, liquidarse 
o dividirse el caudal común, será dirimi- 
da sin forma de juicio por un t-ibimal 
arbitrado)- compuesto de tres personas, 
nombradas una por cada parte, dentro 
del término de cinco días de producido 
el conflicto, y la tercera, por los arbitra» 
dores, nombrados por mayoría, cuyo fallo 
será inapelable. — . Bajo Las Nueve Cláu- 
sulas Precedentes, se deja constituida es- 
ta sociedad, firmándose este único ejem- 
piar por los tres socios, conforme con el 
mismo, en los sellos fiscales números uü 
millón cuatrocientos veintiséis nib no\e« 
cientos cincuenta y tres, un millón cua* 
t rociemos veintiséis ti.il novecientos eitt- 
cuenta y cuatro y un millón- cuati ocien"! 
tos veintiséis mil novecientos cincuenta 
y cinco, valor diez centavos moneda na- 
c i o nal, cada uno, habilitados en legal 
forma, para su debida inscripción en el 
' Registro Público de Comercio de la Ca« 
| pital de la República Argentina. — l.in« 
¡mondado: banearias, administrativos, ne-. 
eesidades. Vale. — E. Smith Molina, ~«¡ 
Mariano Bocear Várela. — C. E. Cuth« 
bert. — Buenos Aires, 21 de Noviembre 
.1900, Año del Libertador General San 
Martín. — Rene Tavcrnier, secretario. 

$ 385. — e.24|ll-Np 1.2-52-v.30¡ U¡50» 



S.I.E.B. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio, Dr. Hugo D. Maciel, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente edicto: 

En Buenos Aires, á veinticuatro do 
Octubre del Año del Libertador General 
San Martín, mil novecientos cincuenta,, 
entre los señores: Vicente H. A. Patrio, 
domiciliado en Osvaldo Cruz 1874, Ro- 
berta Paino, domiciliado en Asamblea 
205 y Conrado Mihura, domiciliado ett • 
Pastear 700, todos de esta ciudad, por 
una parte ,y, por la otra don Joaquín : 
de Sonsa Martina, domiciliado en Inar- 
te 54(i, Avellaneda, y don Vicente Ciarlo, \ 
domiciliado en Bernardo de Irigoyen 772 £ 
Capital; todos argentinos y mayores da ! 
edad, se ha convenida la celebración dei 
siguiente contrato de cesión de cuotas 
de "S. I. E. E.' : , SOCIEDAD DE RES- ' 
PONSA BILÍ DAD LIMITADA ": Prime- 
ro: El señor Vicente H. A. Paino, ceda 
v transfiere al señor Joaquín de Sousa 
Martins las treinta y nueve cuotas do 
capital de su propiedad por su valor no-, 
minal de m$n. 1.000 cada una. — 3e< 
gundo: El señor Roberto Paino. ceda 
y transfiere al señor Vicente Ciat'o las 
treinta y nueve cuotas de capital de sis 
propiedad por su valor nomina! de m$a« . 
i. 000 cada una. — Tercero: El señor, 
Conrado Mihura, cede y transfiere al 
señor Vicente Ciarlo, una cuota de capi- 
tal de su propiciad, por su valor nominal 
de m$n. 1.000. — Cuarto: El valor 
total de las transferencias es abonado 
en este acto en dinero efectivo, por cuyo 
importe, los vendedores otorgan por e! 
presente recibo y carta de pago en forma. 
— Quinto: Los. socios acuerdan modi- 
ficar el contrato social, suprimiendo 'tiS 
artículos sexto y décimo segundo, como 
asimismo en lugar del actual articule» 
quinto, regirá el siguiente texto: La- 
administración de la sociedad será ejer- 
cida, conjunta, separada, alternativa o 
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indistintamente por los socios Vicente 
Chirló y Joaquín do Sonsa MartiuSj en 
carácter fio gerentes., estando el uso dé 
]a Liana social ¡x cargo de cualquiera de 
ellos y aeiuando en todos los- actos y 
gestiones referentes a lo? negocios so- 
ciales non amplitud de facultades y sin 
liuiit.icidn. alguna. Las píii'tes d;am por 
formalizado el presente contrato, .firman- 
do de con fomiidad en el I turar v fecha 
indicados. _ V. II. A. Palito.' — ' E. Pai- 
no. -- C. Mihura. — J 
ti ns. — V. Cario. 



V. A.. V. X. 

Sociedad de Responsabilidad LíiH-tada 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio, 1):-. lingo D. llaelel, Secretaría 
del autorizante,, se hace saber por cinco, 
días el siguiente edicto: 



Q'ne por documento privado de fe* lis 
21. de octubre fiel ano 19-50 en la. Sacíe- 
la d V.A.V.I.. SOC. DK RLSPOXSA- 
BILIDAP LIPA., el socio Sr. Abraham 
Hous a Mar- j Te p ( , r il;! , T etr M i < 1 . > retirarse de la Socio 
dad v por lo tanto, vende, cede v írans- 
Bueims Aires, Noy, enture 20 de 1 .930, íiere " ;J ' fo , 30(>íos señores' José Schicsín- 
Ano de) Libertador General San Martín. \ ?fir v Francisco Zinmermnn por partes 
--•- Federico Conzález dd Solar, secreta- I ¡guales ], I3 90 cuotas de Capital de valor 

$ 1.000. — ten. que constituían su aporte ¡ 
a la Sociedad. El Sr. Abraham Teper re- I 
cibe la suma de $ DO.OOO*. — importe d : 



r¡ 
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SÁNCHEZ Y COMPAÑÍA 
Sociedad ele Responsabilidad Limitada 

Por disposición de! Juez de Comercio, 
I)r. Luis Alberto Palacio, Secretaría del 
Autorizante, se hace saber por el térmi- 
no de cinco días que la Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada "Sastrería Flori- 
da. Sánchez y Compañía., Sociedad de 
tíespousabilubid Limi tafia" ha uiodifiea.- 
flo la denominación social que hasta la 
.fee'iia 2!f!I50. tienen, por la de "SAN- 
ClILZ V COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE 
líESPOX.SABILi DAD LIMITADA". — 
.Buenos Aires, Noviembre del Ano del Li- 
bertador General San Martín, 1030. —¡operación originada en las activida 
Ku tinta «2!}:<)¡5U". Vale. _ Ricardo Lj e V.A.V.I., Sociedad de Responsal 



en ía forma ymodo indicados precedente- 
mente, incurrirá "por 'ese solo neerto en 
una multa de treinta mil pesos moneda, 
nacional por cada año ' o fracción dei 
misino que transcurriese hasta U liqui- 
dación o separación del negocio. — Si el 
socio Jack Azulay decidiera dedicar todo 
su tiempo y actividad a la saciedad podrá 
1.a misma hacerle entrega meu.?ua> do 
las mismas samas que perciban los Ge- 
rentes detallados en el artículo noveno. 
— Si ¡as compras que oportunamente rea- 
tice ia sociedad a "La Bernalesn. So- 
ciedad da Responsabilidad Limitada" 
con domicilio en Berna) do la Provincia 
de Buenos Aires, calle Lamaclncl 7 C'on- 
dareo, consistentes en retazos v merca- 
derías de segunda, superaran al millón y 
medio de pesos por año, el poreeaaaie 
sus cuotas 7 § 2.750.— importé de las i ,,<; [as utilidades fijadas en el artículo 
utilidades líquidas y if 20.000 — en con- i décimo será modificado en la forma 
eepfo de llave. Ln "razón de lo expuesto. I s¡S"ionte: treinta y nueve por ciento 
queda mod'ficada la cláusula Cuarta detj P al ' a eí i '" : '° doctor Jack Azulay v treiu- 
contrato originario, con el siguiente tex-| ta - P 01 ' ciento para cada uno de k;s res- 
to: Cláusula Cuarta: "El Capital Soeia- 1 tantos socios con relación it Ir firma 



es de Doscientos Setenta Mil Pesos Mo- 
neda Nacional, dividido en doscientas se- 
tenta cuotas de lili mil pesos moneda, na- 
cional cada una y aportado por los soeios 
en partes iguales, es decir ciento treinta 
y cinco cuotas equivalentes a Ciento. 
Treinta y Cinco Mil Pesos Moneda Na- 
cional cada uno. — Octavo: Todo que- 
branto, proveniente de cuestiones im.po- 
¡ ¡si ti vas, aduaneras, etc., o de cualquier 



- Raspado — utilidades — Si 
Vale. 



-Las I man. secretario. 

■'• :;5. .— e.2:Ul-X<> 1 ,17í)-v.2í),; I P50 

ORTIZ HERMANOS Y CÍA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 



dad Limitada, hasta el treuiia de Se- 
tiembre do mil novecientos cincuenta, 
así como toda utilidad emergente de la- 
niísimas situaciones deberán comunicarse 
v comprobarse al socio saliente quien se 
iiará cargo de la tercera parte de los 
Por disposición del Sr. Juez de Comer- 1 1" ¡ * , f- ~ ^ena: Los libios de coa 
lo. Ib, Carlos J. Varangot. Secretaría | '•? b . , J' da f 1 ce ' a ^eiodad quedan a dispo- 

=>iciori de todos los socios para cualquier 
eventual comprobación. — Buenos Aires, 
Noviembre leí de 1050. Año del Liberta- 



Ne 16, se hace saber por cinco días que 
Félix Jacinto Octíz, vende, cede y trans- 
fiere por instrumento privado de fecha 
Abril 13 de 1950, las quince cuotas de 
mil pesos cada una que tiene en la 
SOCIEDAD DE RLSPONRABILI DAD 
LIMITADA ORTIZ HERMANOS Y CÍA. 
establecida en. Hidalgo 107-1, dedicada a 
fabricación de tejidos y atines, las que 
son adquiridas por Alian Luciano Ortiz, 
Carlos Constancio Liaudat y Rodolfo Car- 
los Liaudat por partes iguales. — Bue- 
nos Aires, Noviembre 17, Año del Liber- 
tado!. General San Martín. 1950. — ■ Luis 
C. Benítez Cruz, secretario. 

* 115. -- e.2-3:ll-X<3 L15Lv.29¡ll.i50 

AGUSTÍN NIEBUHR E HIJO 
Sociedad do Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República- 
doctor Hugo Darío Maeiel, secretóos del 
autorizante, se- trace saber por cinco días 
que por instrumento privado de fecha 
24 de octubre de 1950, el señor Ricardo 
ÍNiebuhr, cedió, y transfirió en favor de 
don Rodolfo Luis Borrara y doña Augus- 
ta Christoplí de Kiebu.hr, sus treinta cuo- 
tas de mil pesos cada una que tenía 
y le correspondían en la sociedad "AGUS- 
TÍN NIEBUHR E HIJO SOCIEDAD DI. 
RESPONSABILIDAD LIMITADA" por 
el mismo importe de treinta mil pesos 
y que, todos los socios de la expresada 
entidad, prorrogan el plazo efe duración 
hasta el 15 de febrero de 1950 y cambian 
su dominación por la de "El Calamar. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" 

Buenos Aires, II noviembre de 1950. 
Año del Libertador General San Martín 
• — Federico González del Solar, secretario 



e.2i:il-N? 071- 
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A. P. I. 
(AMERICA PETRÓLEO INSTITUTO) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la tíerúbii a, 
Doctor Hugo Darío Maeiel, Secretaria- 
do! autorizante, se hace saber por cinea 
«lias que por escritura pasada ante el 
Escribano Doctor Jorge II Guerneo con 
fecha 13 de Octubre de 1950. el señor 
Carlos Arnold, ha vendido a! señor Ri- 
cardo Gualterio Muller, sus doscientas 
ochenta cuotas de capital de la " •',. ?. I. 
(AMERICA PETRÓLEO INSTITUTO), 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", valor de veinte y ocho- mil 
pesos moneda legal, quedando el vende- 
dor separado de la sociedad. 

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1E50, 
Año del Libertador General San Martín. 
- — licué Taveraier. secretario. 

$ 35.~~ e-21¡lLNí> 950-v.27;l.l¡5O 



itai 
pena 

Buenos Arres, Noviembre 17 de 1050, 
Año del Libertador General San Martín. 
Rene Ta vender, secretario. 

$ 145.— e.23,.UOC° 1.150 V..ÜU.IJ50 

A N I T E X 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio, Dr. Hugo Darío Maeiel, a cargo 
del Juzgado No 1, secretaría Ne 2 del 
autorizante, se hace saber por cinco días 
e! siguiente edicto: Entre ios Señores 
José Leib AJzen, casado, domiciliado en 
Pueyrredón 510, Polaco y Salomón List, 
casado. Polaco, domiciliado en Zuviría 
1882., se resuelve formalizar el presente 
contrato de Sociedad" de Responsabilidad 
Limitada, el que se regirá bajo las si- 
guientes cláusulas: le) COueda constituida 
entre las partes uiía Sociedad de. Respon- 
sabilidad Limitada, que tiene por objeto 
el dedicarse a la fabricación de tejidos 
?n general y anexos. — L'e) La Sociedad 
girará bajo el rubro de "AÑILEN S. R 
L.". El término de su -duración será de 
cinco años, a partir del lo de Agosto del 
Año del Libertador General San Martin, 
a cuya fecha se retrotraen las activida- 
des sociales. Su domicilio es en esta Ca- 
pital, calle Zuviría No 4SS2, asiento prin- 
cipal de la fábrica, podiendo trasladarse 
e instalar sucursales en cualquier punto 
pesos moneda nacional, que han suscripto 
ue la República. — 3o) El capital social 
lo forma ia suma de Sesenta y Vn ii-il 
e integrado los socios, en acciones de mil 
pesos cada una, en la siguiente propor- 
ción: sesenta cuotas por el socio José 
Leib Aizen y una cuota el socio Salomón 
List, de acuerdo con el inventario sus- 
cripto por los socios y que se tiene por 
parte integral de este contrato. — 4o) 
del término de dos años, a contar i.-s 'e ! [,a Sociedad será administrada en coa- 
la fecha de este contrato. — La sociedad mnto por ambos socios. El uso de la f:r- 
tendrá opción para adquirirlo en las si , ma social lo tendrán ambos socios en 
guientes condiciones: a) .Fijándosele de i forma conjunta, estampando en todos los 
común acuerdo precio para la llave riel 



ior General San Martín. — Federico Gon- 
zález del Solar, secretario. 

S 90.— e.22jll-N'- LOt5-v.2.-} II 50 



STELTEX 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Per disposición del señor Juez Je Co- 
mercio de esta Capital de la iíeiuioiica 
doctor Hugo .Darío Maeiel, secretaria 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días que por escritura otorgada ante el 
escribano Osear A. Medina con fectia. 7 
de Octubre de 1950, ha quedado sin s f ce- 
lo la cláusula transitoria establecida en 
el contrato de la Sociedad "STIl/iEX 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" (pie dice así: Cláusu.a tran- 
sitoria: El socio señor Sión Mateo Cohén 
posee un negocio en Quilines dedeade a 
tienda que deberá ser liquidado dentro 



con. o sin garantía prendaria, hipotecari* 
o personal, é) hacer, aeeptar o impugiigr. 
consignaciones en pago, novaciones, re- 
misiones o quitas de deudas, f) constituir 
y aeeptar derechos reales y dividirlos, 
subrogarlos, transferirlos o cancelarlos 
total o parcialmente. g¿ comparecer es 
juicio ante los Tribunales de Cualquier 
fuero o jurisdicción por sí o por medio 
de apoderado, con facultad para promo- 
ver o contestar demandas de cualquier 
naturaleza, declinar o prorrogar de juris- 
dicciones, poner o absolver posiciones 3? 
producir tocio otro género de pruebas e 
Informaciones, comprometer en arbitros 
o arbitradores, transigir, renunciar al de- 
recho de apelar a prescripciones adquiri- 
das, h) percibir y otorgar recibos o car- 
tas de pago. I) conferir poderes generales 
o especiales y revocarlos, j) formular . 
protestos y protestas, k) otorgar y fir- 
mar los instrumentos públicos y privados 
que- fuere menester o fueren necesarios 
para ejecutar los actos enumerados o re- 
lacionados con ia administración social, 
sin otra limitación que la enunciada, ce) 
Los socios podrán efectuar retiros men- 
suales, hasta un máximo de un mil pesos 
moneda nacional cada uno, importes que 
se cargarán a sus respectivas utilidades. 
El socio List no po-lrá dedicarse ;¡ otras 
actividades o tareas que las específicas 
a este' negocio, al que deberá dedicar 
toda su dedicación y tiempo; y el socio 
Aizen deberá dedicarse a la Sociedad. 
pero sin que ello implique impedimento 
para continuar atenif¡cn(lo¡gy desarrollan- 
do sus actividades particulares ajenas oí 
giro del negocio. — 6j) La voluntad d-' 
los integrantes de la Sociedad en las de- 
liberaciones de los asuntos concernientes 
al negocio o que no lo fueren y que In'c- 
resen a la Sociedad, se expresarán por 
resoluciones adoptadas en asambleas or- 
dinarias, que se reunirán una vez por 
año para oprobar los balances, o en asam- 
bleas extraordinarias cuando así lo re- 
quiera la índole del asunto o lo exija 
cualquiera de los dos socios. Las resolu- 
ciones que se adopten se insertarán en el 
libro ele actas. — 7o) Dentro de la pri- 
mera quincena del mes de Agosto de 
cada año, se practicará un balance ge- 
neral al 31 de Julio, efectuándose en dos 
copias a cuyo pie deberá hacerse constar 
ia conformidad expresa de ambos asocia- 
dos; sin perjuicio de los balances parcia- 
les que podrán hacerse cuando los socios 
lo estimen conveniente. De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio, 
se destinará el 5 % para formar el fondo 
de reserva legal, cesando esta obligación 
cuando se llegue al diez por ciento de!' 
capital social; un porcentaje a juicio 
de los socios y en caso de que hubiere 
personal, para formar un fondo de re- 
serva a objeto de las indemnizaciones dé- 
la Ley 11.729 y el excedente se reparti- 
rá entre los socios por partes iguales. 

Las pérdidas, si las hubiere se soporta- 
rá en la misma proporción. So) Al veu- 
r-iu.iento de este contrato, éste quedará 
prorrogado automáticamente si con se? 
senta días antes del vencimiento ningu- 
na de las partes manifestare su voiinuad 



mismo y la adquisición de la mercadería 
al precio de costo de acuerdo al balance 
que se practicará: b) Ofreciendo en prio- 
ridad a la sociedad la mercadería a ba- 
lance, ai precio de costo. — En el pri- 
mer caso la sociedad hará careo del 
negocio. — En el segundo se le reconoce- 
rá al señor Sión Mateo Cohén, el por- 
centaje de utilidades que se fijará do 
común acuerdo entre éste v la sociedad- 
— En cualquiera de los casos la sociedad 



loeumentos sus nombres y apellidos b:i ¡o ¡ "" ^ntrano, por telegrama. En tal. ai 
el rótulo "Anitex S. R. L.", la que se ¡ »';'P . 1,t,m? ^ /anda] social, te correspor,- 
usará nara todos loe actos comerciales, | ,io '' 1111 al soe '° A[zn conu > P llrte de s " 
con la "única limitación de no eomarome- I ''''P'tal, la adjudicación de las máquinas 
feria en negociaciones ajenas al giro de i | 0>ic aporta según el inventario que •-■ 
negocio ni en fianzas a terceros ni a pres- 
taciones gratuitas, comprendiendo el man- 
dato para administrar, además de ios 
negocios que forman el objeto de la socie- 
dad, los siguientes: a) adquirir por cual- 
quier título, oneroso o gratuito, toda cla- 
se de bienes muebles o inmuebles, y cíta- 



le aporta según el 
considera como parte de este confrr 
al precio que figuren en la contabilidad 
al día de la separación. En ningún cas-: 
podrá exigir el socio List, la adjudica- 
ción de dichas máquinas aunque ofrecie- 
se un precio superior a! que figure. La; 
máquinas que en lo- sucesivo se ¡uLmie 



limarlos a título oneroso v gravarlos con ¡ f«» o materiales, se repartirán por \r. 

es, previa devolución a cada 1 



:il indus- I 



deberá pagar el importe qu 

convenido' cu la forma determinada en ¡ derecho real ele prenda comeré 

el artículo décimo. — Estas ofertas de- | ínal > c,vl1 ° a S''t*ria, hipoteca o cual 

berán ser realizadas antes del vencimien- i T^r otro derecho real, pactando en end: 

to de los seis meses del segundo año I í ' as!> llc adquisKiion ° enajenación el_prc 

cío y forma de pago de la operación y I 
tomar o dar posesión de los bienes ma- 1 



do vigencia de este contrato, por tele- 
grama colacionado. — La sociedad deberá 



de sus aportes ue capital. Siendo la se 
del. negocio en una finca de propíed 
del Señor List, en caso ele precederse 
la disolución, el Señor Aizen no uor 
exigir ni ampararse en beneficio algo 



la So- 
de la 



retirar 
dr 



, . .. . „ ,. , teria del acto o contrato, tí) constituir i pa™ seguir ocupando el le , ,. 

contestar afjrrnativ-amente o negativa- . , ., ,. , , ,-, 1 únicinicnte do un n!"7o d» uo-cuu 

« !- . . depósitos en dinero o valores en los Barí- uniui.tm.nte ut un pu.zo u, nowni 

mente, tres meses antes del vencnueu- ,; , . , • , . ..... 

, , , , . ., , „ eos o extraer total o parcialineni e 

to del segundo ario citado. - E.n - r ^ j dot)( 5 si t . s const ituI<los a nombro 

ue que la sociedad decidiera no ^nr ( .; y 3 „ fC!1 , d uran t e o despu 

el fondo de _ comercio o la merendona ; v¡ „ CU( .: a (le estc ¿ ontrato . c ) tomar din 

en la terina indicada precedentemente el I ° rcst - :K ¡ . a j Ilt crca de los esta 

— Sion Mateo Cohén queda-á en- L icntos l)anea rio S o comerciales, 



señor 

libertad de disponer de ella, como meje 
le parezca, pero deberá indefectiblemen- 
te separarse totalmente, sin tener ingeren- 
cia alguna, directa o indirectamente con el 
negocio indicado, dentro del plazo de dos 
años, y dedicar tocio su tiempo y activi- 
dad a la sociedad, so peina de ¡nenrriT 
en las penalidades establecidas en el 
contrato. — Si vencido el plazo de dos 
años, e! señor Sión Mateo Cohén no 
hubiera liquidado, o no se- hubiese separa- 
do totalmente de su negocio en Quilines, 



de 

particulares, especialmente de los Ban- 
cos de la Nación Argentina, de la Pro- 
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na- 
cional, de Crédito industrial, con suje- 
ción a sus leyes y reglamentos, y prestar 
dinero, estableciendo en uno y otro caso, 
la forma de pago y el tipo de interés, 
d) librar, aceptar, endosar, descontar, co- 
brar, enajenar, ceder y negociar de cual- 
quier modo letras de cambio, pagarés, va- 
íes, giros, cheques u otras obligaciones o 
iocumentos de crédito público o privado, 



s maquinas que aporta, cu- 
: efectos que lo pudieran 
corresponder. 10?) En caso de incapacidad 
o muerte de alguno de los socios, el so- 
cio que quedare podrá optar: a) Si así 
lo quisieren los herederos del tallecido a 
la inmediata liquidación de la sociedad; 

!>) por el reembolso de! haber que le co- 
rrespondiere a los herederos de acuerdo 
al balance que se efectuará al día de! ¡"a-, 
llecimiento, gozando en tal caso de 1® 
plazo de noventa días para hacer efec- 
tivo el pago; e) por incorporar a la So- 
ciedad a la persona que represente a los 
herederos, con idénticas facultades y de- 
rechos del socio fallecido. — ll 1 ?) Cual- 
quier cuestión que se suscitare entre Ios- 
socios será resuelta sin forma Je juicio,. 
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por arbitros nombrarlos uno por cáela 
parto, quienes deberán resolver por una- 
ai m i el. ni. Fn caso do no ponerse de acuer- 
do designarán a su vez un único arbitro 
cuyo fallo será inapelable, liará cosa 
Juzgada y como tal obligará a las partes 
a su fiel cumplimiento. En prueba de 
conformidad con lo que antecede, las 
partes firman un único ejemplar en Bue- 
nos Aires, a los treinta días del mes de 
Septiembre del Año del Libertador Geno 
ral San Martín 1900. — disolución- sobre 
raspado. Vale. — J. Aizrn. — S. List. — 
Tdc: "porcentaje''. Vale- — Huenos Ai- 
res, noviembre 17 de lililí), Año del Li- 
bertador (leñera! San Martín .Ha alista 

S. Laiireneeua, secretario. 

i 215. — e.23|H-.Ne .1 .L*0S- v.f P- 1 1 |Í50 



CASA SAEAVIA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Comer- 
cio de la Capital de la República. 1 J r . 
Huso D. Alacie!, Secretaría del autc,ri/i,n- 
te, se hace saber por el término do cinco 
días el siguiente contrato: 

Casa Saravia, Sociedad de Losponsshi. 
jidad Limitada. — Entre los señores; Fi- 
del Fernández, español, casado, miyor do 
edad, domiciliado en la calle ILvadavin 
mil quinientos ochenta y tres: y Gabr'el 
Benito Saravia. argentino, casado ma-.-or 
ña edad, domiciliado en la calle Santia- 
go del Estero mil trescientos cuarenta 
v ocho, se consultivo ln sociedad; "CA- 
SA SARAVIA, SOCIEDAD DL Ri-JSl'PN- 
SAIUL1DAD LL\UT\DA, que se redirá 
eo!i arreglo a las disposiciones de la lev én- 
eo mil seiscientos cuarenta y cin co v de 
acuerdo a !as bases y eondiei .nos si- 
guientes. — Primero: Ln Sociedad ten- 
drá su domicilio principal en esta Dapital. 
calle Alsina ochocientos treinta v uno 
sin perjuicio de modificar posteriormente 
el domicilio o de establecer agencias o 
Sucursales en el interior o exteior del 
país. — Segundo: La sociedad se cons- 
tituye por ei término de diex años a 
partir del primero de Diciembre de I DííO. 
Transcurrido el primer año, cualquiera 
3o lo? socios podrá pedir lo disolución 
ño la sociedad, preavisnode por teli-¡j r nma 
(Solucionado con urin anticipación de tres 
íne«es. — Tercero: La sociedad ti?«e por 
objeto dedicarse s la importación, eom 
yira v venia de casimires, forros y demás 
artículos r .ii rn sastres v modistas, podien- 
do llevar a cabo cualquier negociación 
fpi; directa o indirectamente se -e'eeio- 
üe con tales nr fividndos. o bien que no 
teniéndola, se rc-ncDa onp¡endrr — 
Cuarto: l,n sociedad tendrá earneidirl 
Jegnl (ie derecho para ejercer ios s'rrron- 
tes líelos jurídicos; al '"ominar, vender 
íran-ferir. registrar, ox-doínr v comercia- 
lizar toda Hasc de hietie* moebl'-s o ni- 
miiebir?. marcas de fábrica etc.; bl Dar 
y tomar en arrendamiento inmuebles: el 
Constituir sobre inmueble? (oda ehisr de 
derechos reales y sobro bienes muebles 
toda clase .le gravámenes prendarios sean 
de carácter comercial. ae'Hirio o indus- 
trial: di Kl'eeiuar toda clase de operado 
nos ce., loe Héticos: Centra!, de !n Na 
ciña. Ttinot eenrio Nacional. Inrln>-' --in] de 
Ja T'rov ; nc ; n de Dueños Aires. MunioD-nl 
de la Ciudad de Rueños Mres. v demás 
Bancos Nacionales, Provinciales. Oficia- 
les V,i particulares, v con eualqirer nfn 
Instil u'-íóii ríe carácter of'C : al, mix'o o 
particular, creada o a crearse. — Quin- 
to: Fl capital social Se f ' : a en la «nina 
fle Trescientos Mil Pesos Mnned<i Nació- 
Sial, dividido en treseicn'as cimíns do 
un mil pesos moneda nacional es la una. 
Susc-iptn por partes ¡cuales ñor cudrt uno 
de los co"iralantes. Integrado totalmente 
en m"reader!as v demás efecto?, según 
con-un en el Balance General eme se 
ac.omonña fitmndo por los socios, fnrmnn- 
do parte integrante del presente con- 
trato. — Sexto: Quedan desígnalos por 
este acto ?p rentes ambos socios señ-n-es: 
Fidel Fernández v Gnhne! Benito Snra- 
vin. siendo en consecuencia válidos todnn 
ic?. actos oue aquéllos autoricen. I'll uso 
do la firma social estará a cn r go de 
cnalniiiern do los Gerentes, en íormsi 
individua! v'o coninnta. — Séptimo: Los 
Gei entes administrarán ln sooieLid con 
amo 'tud do facultades, conforme a !ns 
cu!\lf¡í„ podrán realizar todos los nelo« a 
que se ref ; er?n los artículos tercero v 
cuarto d este contralo. Podrán asimismo, 
Cauce'ar 'lipotecas y prendas eje-cor to- 
da clase O' acciones judiciales v cv'm. 
judiciales di cualquier fuero o inris-de- 
CÍén, pudiend' querellar oompTome'er en 
íirbitros. a''bi! • adores, transar, yira'- che- 
ques contra derósifos o cu descubierto, 
proceder ;., la apeituní de cueníns co- 



rrientes o do gestión con o siu provisión 
de fondos; otorgai las garantías reque- 
ridas por las operaciones sociales; cele- 
brar contratos do Lelamente, transporte 
y acarreo; suscribir c endosar caria? de 
porlo o conocimientos v carias de crédi- 
tos; celebrar contratos de seguros como 
asegurada, pudiendo endosar las pólizas 
respectivas; adquirir, vender, registrar v 
explotar patentes de inveiiclón. marón' 
de fábrica y de comercio, diseños indos- 
tríales y comerciales; hacer nía aciones, 
remisiones, quitas de denos, re. •'hiendo 
bienes en pago; aceptar concordatos, sin 
dieafuras en concursos ehi'es y liqui- 
daciones en quiebras; prorre. ar lU.'isdie- 
eiones, representar a la sociedad en ini- 
cio o fuera de él ante cualoir.. - Tribuna! 
Judicial, Administrativo o ( cm'enoioso 
Adminisiraíi ce y ante oimloub t de:. en- 
dencia de los Gobiernos i'a"ir,"i!. Pro- 
vincia! o Municipal v demás pontee; pú- 
blicos, Ministerios, Reparticiones Autó- 
nomas o Autiírqiiions; otorgar ■•¡dores 
generales, especiales y de ndmini.-t: :.ci'r ; 
pudiendo en definitiva realizar cus •u¡ipr 
acio de enajenación que consideren ae 
cosario o conveniente para los fines dt- 
la sociedad, dado que ia enumera' ún 
precedente es solo enunoiuf i cr, — Pra- 
vo: Cada vez que sea necesario, va s a 
por decisión espontánea o por --icció- 
que practiquen los gerentes, lo» socios 
serán convocados en la sede de ! a socie- 
dad y en la fecha que s ( . designe De 
sus resoluciones, como así de toda deci- 
sión de importancia que adopten los 
socios o gerentes se dejará constancia 
cu el libre de aetn3 rubricado, ciu-ns 
consiancias serán firmadas tu cada caso 
por los interesados. — Noveno: Las re- 
soluciones se tomarán por una'dnrdiKi 
siendo dos los socios y po_<v rnnvoría de 
votos cuando el número de 'socios tusra 
mas de dos. Cada socio tendrá derecho a 
un número de votos igual ai mímo'-o de 
cuotas que le pertenecieran. — Décimo: 
El socio gerente, señor Gabriel Peuiito 
Saravia deberá dedicar íntegramente su 
actividad a Ib marcha de los negocios 
sociales; no así el socio gerente •aefior 
Fidel F e r n ú ti d e z . quien ciued>» «x 
presamente autorizado a jorco! otras 
actividades similares o no al ob- 
jeto de esta sociedad. — Unjécmo: 
— Los socios gerentes p e • e : b i i á n 
por su desempeño una retribución men- 
sual que será, fijada por asamblea de so 
,.¡„ s _ — Duodécimo: Los saldos de las 
cuentas particulares de los sendos deven 
garán un interés del si ele por ciento 
•inual. — .Décimo Tercero: Los ejercicios 
sociales cerrarán el treinta de noviembre 
de cada año, en «iva fecha se practicará 
un inventario, balance general y cuenta 
de pérdidas v ganancias, que s-rán so- 
metidos por los gerentes a la asamblea de 
'inoios para su aprobación o desaproba- 
ción. — Décimo Cuarto: Las uíüidade:- 
líquidas y realizadas que resulten de cada 
ejercicio, previa deducción del cinco poi 
ciento par» formar la reserva legal lia sin 
completar el d'oz por ciento del cap-itíii 
social, serán distribuidas a los socios en 
proporción n sus cuotas de capital, y las 
pérdidas serán soportadas en la misma 
proporción. — Décimo Quinto: La socie- 
dad no se disuelve por muerte, incapaci- 
dad o interdicción de cualquiera de los 
socios. En t-a.io de muerte de cualquiera 
de ellos, el o los flemas socios decidirán 
el ingreso a la sociedad de los herederos 
del fallecido, con iguales derechos, que el 
causante, previa unificación de su repre- 
sentación, o adquirir a los mismos sus 
cuotas de capitel en la forma establecida 
en el artículo siguiente. — Décimo Sexto; 
Si alguno de los socios deseare retirarse 
de la sociedad, los socios restantes po- 
drán continuar con la cocolotaeión d--l 
negocio de la misma, pagando al renun- 
ciante el haber eme !e corresponde. — 
Décimo Séptimo: F.n el case de los do? 
artículos anteriores, el haber del socio 
fallecido o renunciante se esiabVcerá en 
base al próximo primer cierre anual dé- 
la sociedad y en proporción al tiempo 
transcurrido. Kl haber que resulte podrá 
«er abonado en cuatro cuotas semeslra 
•es. iguales con el hileros del sic-le por 
ciento anual La primera cuota se hará 
efectiva a los quince días de haberse, 
«¡probado la liquidación, pudiendo docu- 
mentarse eslos importes. — Décimo Oc- 
tavo: En ca^o de que algún socio desear" 
vender sus cuotas de capital los demás 
«ocios tendrán preferencia para a-lquir'r 
las mismas en proporción a sus cumas de 
capital v siempre a su valor nomina!. -- 
Décimo Noveno: Kn todos los casos de- 
liquidación de ia sociedad, la llqui-laci-'n 
será praet i¡- ola por los socios ecreates, 
«alvo que ia asamblea ele socios resolviese 



otro procedimiento. — Vigésimo: Todas 
las divergencias que suscitare la inter- 
pretación o aplicación de! presente con- 
trato que no pudieran resolverse en asam 
blea de socios, serán sometidas a la de 
cisión de Arbitros, designados por cada 
parte. Si éstos no llegaran a un acucíalo 
se designará un tercer arbitro que recaerá, 
en el Presidente del Centro de Importa- 
dores de Pa»o« y Casimires, siendo su 
fallo inapelable. — - Vigésimo Primero: 
Para todo lo no previsto en este contralo, 
regirán las disposiciones de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y con- 
cordantes de los Códigos de Comercio y 
Civil. P.ajo las cláusulas precedentes los 
contratantes dejan constituida la socie- 
dad y firman de conformidad el présenle 
contrato en Bin-nos Aires, a los veinticin- 
co dios de; np's de Octubre del Año de! 
Libertador Genera! San Martin, mi! no- 
vecientos cincuenta. Señor Juez de Co- 
mercio: Fidel Fernández y Gabriel Be- 
nito Saravia, por derecho propio, y en e! 
carácter de únicos socios de ''C.a.-a S.a 
ravia. Sociedad de L'espousabilidad Li- 
mitada", en el expediente que tramitan 
la inscripción del contrato social, se 
presentan ante V. S. y exponen: "L Qcm, 
atento a le dispuesto por V. S. a ís. de 
estos autos vienen a modificar la cláu- 
sula tercera del conlraio social, quedando 
redactada en la siguiente forma: Terce- 
ro: La sociedad tiene por objeto elede 
caise a la importación, compra y venta 
de casimires, forros y demás artículos 
para sastres y modistas, podiendo llevar 
a cabo cualquier negociación que directa 
o indirectamente se relacione con tales 
actividades. — 2° Que habiendo dado 
cumplimiento a lo observado por V. S. 
a fs. 18 de estos autos, solicitárnosles 
quiera ordenar la publicación de los edic- 
tos do ii-y y posteriormente la inscripción 
del contrato. Quiera V. ¡5. proveer de 
conformidad. Será justicia. Filo.: Fidel 
Fernán. lez y Gabriel Benito Saravia. 

Rueño; Aires, Noviembre 16 ele IPñO, 
Año del Libertador General San Martín. 

— IJeiió. Tavernier, secretario. 

(■ ñíó. — o.2:!!ll.-"N"? L1-t:!.-v.fj0|niúP 

ENKIQUE FENILI Y COMPAÑÍA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Fl Juez de Comercio de la Capital de 
ln .República, doctor Xorheilo Goeviand, 
hace saber por cinco dias el siguiente 
edicto: 

.En la Ciudad de Dueños Aire-. Capi- 
tal de la República Argentina, a tos 
euho días de Noviembre de mi! nove- 
ciento--, cincuenta, Año det Libertador 
Cenen.'.! .~„- ÍV.'art'ia, se reúnen ¡os se- 
ñores Enrique Fenili, que firma "Enri- 
que Fomli", italiano, soltero, de cuaren- 
ta y siete años de edad, domiciliado ca- 
be Pozos número un mi! ciento cincuen- 
ta y uuo y Juan Emilio Borlóla, que fir- 
ma "Fmilio .1. Borlóla'", argentino, ca- 
sado, de cincuenta y un años ele edad, 
domiciliado calle Misiones número dos- 
cientos noventa y cuatro, ambos de ln 
Capital Federa! y de común acuerdo ;•••■ 
suelven constituir una Sociedad de Les- 
ponsabiüdad Limitada, que ha de regir- 
se por las disposiciones de la Ley Aí.iüñ 
y sujeta a la- cláusulas siguientes: Pri- 
mera: La Socie-daci girará bajo el rubro 
oe "ENRIQUE FEXILI Y COMPAÑÍA. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMPIADA" constituida por los seño- 
res Fnnque Fenili y .Juan Emilio Berto- 
la. — Segunda: Kl domicilio lega! de la 
Sociedad será en esta Capital, calle. Pee 
;;os un mil ciento cincuenta y uno, pu- 
diendo establecer sucursales, agencias o 
representaciones en cualquier parte del 
país o de! extranjero. — Tercera: La 
¡Sociedad tendrá por objeto la com 
¡ira -venta, distribución, represen '.aciones- 
consignaciones, impoilacióii y exporta- 
ción de maquinarias de todo tipo y afi- 
nes, materiales de construcción y para 
l.-i industria, mercaderías en general 
muebles c inmuebles y cualquiera otra 
actividad licita que signifique una uti- 
lidad par:, su mejor desea vi.'h imien o. 

— Cuarta: El término de luración de la 
sociedad será de veinte años a partir 
de la fecha, pero podrá disolví-! se ant : - 
eipa-lameute por resolución de los a-o- 
ciados. — - Quinta: E! capital social está 
cr-nstitui-lo por la suma de cincuenta 
mii pesos moneda 'laceeo»!. dis idilio eoi 
quinientas cuotas de cien pesos de igua 1 
moneda cada una. que sesr-iheu en su 
totalidad, integrando el cincuenta por 
dente; los so do:*, e-e diin-'o oí; cd'eotivo 
v ee ia siguiente proporción: El Señor 
Enrique Fcniü. doscientas cincuenta 
cuotas o sea veinticinco mil pesos ni na- 
ció;::;! y ei señor .Lian Ludio Bertena. 



doscientos cincuenta cuotas o sen vein- 
ticinco mil pesos ínlnacioiial « integran 
cada socio la suma de doce mil quinien- 
tos pesos nqn. El cincuenta por ciento 
restante del capital social será integra- 
do en igual proporción po r ambe,.- so- 
cios a medida que las „<t'ee.os!iiniies de ín. 
sceied;:u lo requieran. — Socta: La So- 
ciedad será administrada por ambos so- 
cios, a quienes se designa Gerentes, con 
un suélelo mensual ele quinientos pesos 
cada uno. — Séptima: Ei uso de la fir- 
ma social estará a cargo de ambos so- 
cios gerentes en forma conjunta .o se- 
paiadanieníe, <¡uieucs tendrán la repre- 
sentación legal do la .Sociedad para tó- 
elas las operaciones sociales, con !a úni- 
ca limitación ele no eompromeíerta en 
negocios ajenos al giro de la sociedad, 
ni en prestaciones gratuitas. — Octava: 
Comprende el mandato para administrar, 
además de los negocios que forman 
(Continúa cu el sello nacional de un pe-> 
so uro. OSU.L'ST I) (Viene de! solio na- 
cional de un peso uro. USí!.^; } ;> ( .\ b-- 
jeto de la sociedad, ios siguientes: Ad- 
quirir por cualquier título cueros., o 
gratuito, toda ciase de bienes muebles 
e. inmuebles y enajenarlos a tiiulo one 
roso o gravarlos con derecho re:,: do 
premia comercial, industria;, c:v;t o 
agraria, hipoteca o cualquier otro dere- 
cho real, pactando en cada caso o- ad- 
quisición o enajenación, el precio y for- 
ma de pago de la operación y toma: a 
dar posesión de los bienes materia del 
acto o contrato; constituir depósitos da 
dinero, títulos o valores en los Bancos 
en la forma que deseare, pudiendo ex- 
traer todo ello, firmando los cheques y 
recibos correspondientes. Tomar dinero 
prestado, con o sin interés y roeipir su. 
importe a oro o papel moneda nacio- 
nal, de los establecimientos bnm arios, 
comerciales o de particulares, e-pe.ial- 
rneiitc de los Bancos Central de ta lie- 
pública, de la .Nación Argentina. -.0 i ré- 
dito Industrial, Hipotecario Naco. mu. do 
¡i Provincia de Buenos Aires y enaop.ier; 
otro Banco oficial o particular, creado, 
o a crearse, por las sumas que creyere 
conveniente, con sujeción a las leyes 
y reglamentos, estableciendo !a forma 
do pago y tipo de interés; librar, acep- 
tar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, 
ceder y negociar de cualquier modo Íc- 
elas de cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques u otras obligaciones o docu- 
mentos de crédito público o privado, con. 
o sin garantía hipotecaria, prendaria o 
personal; hacer, aceptar o impugnar con- 
signaciones en pago, novaciones, re-mi. 
üioms o quitas de deudas, constituir y 
acolitar derechos reales y dividirlos. s; : b- 
regai los, transferirlos y cancelarlo- to- 
ta! o parcialmente; comparecer en jui- 
ca, ante los Tribunale.-, de cualquier fue- 
ro o jurisdicción con las más amplias 
facultades para promover o contestar 
demolidas de cualquier naturaleza; de- 
clinar o prorrogar jurii-diccioui'S, poner 
y absolver posiciones y producir todo 
otro género de pruebas o informaciones, 
comprometer en arbitros o arbitradores. 
transigir, renunciar al (Un echo de ape- 
la.." o a prescripciones adquiridas, per- 
cibir y otorgar recibos y cartas ele pa- 
go, conferir poderes generales o espe- 
ciales y revocarlos; fen'nndar proiestos 
;■ protestas; otorgar y firmar documen- 
tos públicos o privados que fueren ne- 
cesarios para ejecutar lob actos enume- 
rados o relacionados con la adminis- 
í i ación social. — Novena: Cada año, el. 
treinta v uno de Diciembre, se practi- 
cará un balance general de los negocios 
sociales que deberá atontarse en ¡a con- 
tabilidad y se considerará aprobado, una 
ve/, firmado, per todos los socios. -- De- 
cían: De las utilidades que arroje nada 
balance anual, se destinará un oinea 
por ciento para formar el fondo do re- 
terva legal, hasta alcanzar el diez por 
ciento del capital social. Kl remanente 
de las utilidades se distribuirá entro 
los socios a razón del cincuenta por cien- 
to para cada uno, quienes soportarán 
las pérdidas en (Continúa en el sello na- 
cional de un peso uro. OS.'i.li.SS) (Viene del 
sello nacional de un peso nio. 0S:!.°S7) 
igual forma. — Undécima: Todas las 
resoluciones se asentarán en un libro do 
Acias (pie se llevará al efecto y se cou- 
s'.de'aiáii en la forma que determina Ifs 
ley de la materia, salvo en lo qu r ¡es- 
pecia a la designación (b lo- Croantes, 
que reí] :iere la unanimidad de los so- 
cios. — ■ Duodécima: Los socios no po- 
drán transferir sus cuoia-- ni gravarlas 
en ninguna forma sin el con senl imicnl.o 
<"-;preso do aquellos que representen la 
mayoría dad ei'pda!, — Décima Tercera; 
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Eii cuso de fallecimiento o incapacidad 
legal de alguno de los socios, sus Kere-' 
«leros o representantes legales podrán 
optar: a) por continuar en la Sociedad, 
en cuyo caso deberán unificar represen- 
tación. — h) Por retirar el capital del 
socio fallecido o incapacitado que le se- 
rá abonado de acuerdo al balance que 
se practique s la fecha del fallecimien- 
to o declaración de incapacidad. En tal 
caso el pago se efectuará en tres cuo- 
tas anuales iguales, con un interés del 
seis por ciento. — Décima Cuarta: To- 
da duda, cuestión o divergencia que se 
suscitare entre los socios, sus herederos 
y representantes legales, en. el curso de 
la sociedad o su disolución o liquidación, 
será resuelta exclusivamente por arbi- 
tradores, amigables componedores, de- 
signados uno por cada parte y un ter- 
cero por los arbitradores para el caso 
de discordia, siendo inapelable el laudo 
que se dicte. Bajo las catorce cláusulas 
procedentes, las partos dejan formali- 
Krido el presente contrato que se obligan 
fi respetar conforme a derecho; Hecho 
en un solo ejemplar para ser inscripto 
cu el Registro Público de Comercio en 
los sellados nacionales valor de un peso 
números ochenta y tres mil doscientos 
ochenta y seis, ochenta y siete y ochen- 
ta y ocho. — Buenos Aires. Noviembre 
20 de 1950, Año del Libertador Gene- 
ral- San ' Martín. — Carlos Castro Wal- 
ker, secretario. 

S élóO.-- cSCJU-.V» l.i:!8-v.29;n:ñ0 



do letras de cambio, pagarés, vales, gi- 
ros, cheques u otras obligaciones o do- 
cumentos de crédito público o privado, 
con o sin garantía prendaria, hipotecaria 
o personal; d) Hacer, aceptar o inrpng- 
nar consignaciones de pago, novaciones, 
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I. KOTKOWNIK. Y. CÍA. 
Sociedad de Eesponsabilidáci Limitada 

.Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio, ).)r. Hugo Darío Alacie! a cargo 
del -lazando ÜSTí 1, secretaría del autori- 
zante Ate 2, se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

.Entre los Señores: Tebaida KotKownilc. 
polaco, casado; Piucos Hurbel, polaco, 
casado, y Aron Flom, polaco, casado, to- 
dos mayores de edad, hábiles para con- 
tratar y domiciliados en esta Capital, 
callo Chivilcoy 2557, se resuelve forma- 
lizar el presente contrato do sociedad en 
xm todo de acuerdo a las siguientes cláu- 
sulas: Primera: Queda constituida entre 
las partes ana Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada que tiene por objeto la 
explotación de una fábrica de muebles 
y. anexos que «arará bajo el rubro social 
de "i. KOTKOWNIK Y CÍA. S. 1?. L.", 
teniendo' •» domicilio principal en esta 
Capital, calle C'hivileoy 2:557, sin perjui- 
cio de poi.or í i-iisladarse donde conviniere 
a los intereses de Ja Sociedad, e instalar 
Sucursales en. toda la República. — Se- 
gunda: La Sociedad se constituye por 
Un término de dos años a partir del le 
de Oclubre del corriente año, a cuya fe- 
cha se retrotraen las actividades socia- 
les, ratificándose y confirmándose todas 
las. operaciones realizadas a: la fecha. . — 
Tercera: El capital social lo constituye 
la suma de Setenta y Cinco mil pesos 
moneda nacional, divididos en cuotas de 
mil pesos cada una, suscriptas e integra- 
das por los tres socios en idéntica pro- 
porción o. sea veinticinco cuotas cada 
socio, estando representado dicho capital 
social, de acuerdo con el inventario que 
se tirina por separado y quo se tiene co- 
mo parte integrante de este contrato. 
■ — Cuarta: La dirección, administración, 
representación y gerencia de la Sociedad 
estará a cargo de los tres socios, con 
idénticos atribuciones no así la firma so- 
cial que doliera en todos los casos ser 
suscripta por dos de los asociados, uno 
de Pe cuales deberá ser en todos los ac- 
tos O Señor iehuda ICothovrnik, previa 
aplicación del sello de la razón social "I. 
Koflio'vnik y Cía. S. II. L.". Dicha firma 
social se utilizará para todas las opera- 
■eiones sociales, con la única limitación 
de no cbmpiometerla en negociaciones 
ajenas al giro del negocio, ni en fianzas 
o garantías a terceros, ni en prestaciones 
gratuitas, comprendiendo el mandato pa- 
ra administrar, además de los negocios 
que forman el objeto específico de la 
Sociedad, los siguientes: a) constituir 
depósitos en dinero o valores en los 
Bancos y extraer tobal o parcialineii! e 

los depósitos constituidos a nombre de cuotas representan más de los Oos tereio> 
la Sociedad, antes, durante o después de del capital social, resuelven por unan: 
la vigencia de este contrato, b) tomar unidad: Dar conformidad a la t'r; 
dinero" prestado a interés, de los estable- eia ele cuotas que el socio Vicente D'Areo 
cimientos bancarios. comerciales o de efectúa a favor de ios socios y por las 
particulares, especialmente en ios Bancos sumas que a continuación se detallan: 
de la Nación Argentina, de la Provincia Jorge Luis Oueullu in-inía y tres cuotas 
fie Piemos Air--s. Hipotecario Nacional do mil peses, v Julio César Bidondn. diez 
y tle Crédito Industrial, con sujeción a v siete cuotas de mi! pesos. ----- Buenos 
SUR leyes- y regia nien I os, estableciendo la j Aires, 17 de Noviembre, Año de! P.ibcr- 
fonna. de pago y el tipo de Interés, e) ! ladoi- Resera! San "Martín, Ifl.'O. — F. 
librar, aceptar, descontar, cobrar, ena- | Calli Veinteno, secretario. 
joiiíir, ceder y negociar de cualquier mo- ! $ lo. — e.-Cll-Xe ..l.lól-v.20d I tyt 



Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición' de] señor Juez de Co- 
mercie), Dr. Hugo D. Afaoiel, Secretaría 
remisiones q quitas de deudas: e) cem- I p, González del Solar, se ordena la pu- 
parecer en juicio ante los Tribunales de bUeaeión c : neo , 1( ., s flel si iellte 

" ilquier tuero o jurisdicción, por si oí 

: medio de apoderada, con facultad e,ll( 'to: 

Testimonio. "Kn la ciudad de Rue- 
ños Aires-, a los treinta días de Octu- 
bre del año mil novecientos cincuenta. 
Año del Libertador General San Martín, 



entre 



os senor 



<s José .MochuPkv, casado. 



u 
por 

para promover y contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorro- 
gar de jurisdicciones, poner y absolver 
posiciones y producir todo otro género 
ele prueba e informaciones, comprometer 
en arbitros o arbitradores, transigir, re- 
nunciar al derecho de apelar o a pres- 
cripciones adquiridas; í'j percibir y otor- 
gar recibos o cartas de pago': g) confe- 
rir poderes generales y especiales y re- 
vocarlos; h) formular protestos y pro- 
testas y otorgar y firmar los -instrumen- 
tos públicos o privados que fuere nrenes- | 
ter para ejecutar los actos enumerado 

o relacionados con la administración so- | cl ". se expresa: l) Les nombr:id< 

socios titulares v exclusivos de Ir 



i ciliado en 



eial, sin otra limitación que la enuncia- 
da. — Quinta: La voluntad '-le los socios 
en: la aprobación de los- balances, nombra- 
miento o remoción de socios administra- 
dores y en las deliberaciones de los- asun- 
tos concernientes a la Sociedad-, se expre- 
sará por mayoría absoluta de votos, com- 
putándose a cada socio uu número igual 
de votos al número de cuotas integrarlas. 
-•- Sexta: Anualmente cada SO de Setiem- 
bre. Se practicará un balance general, 
sin perjuicio de los balances parciales 
que podrán hacerse, en cualquier momen- 
to, a solicitud: de cualquiera de los socios. 
De las- utilidades realizadas y líquidas, 
se destinará- el cinco por ciento para' for- 
mar el fondo de Reserva Legal, cesa mío 
esta obligación cuando dicho fondo lle- 
gue al diez por ciento del capital social: 
el: cinco por ciento para, formar un fondo 
a ios efectos de las indemnizaciones de 
la Ley 11.729, y el excedente se distri- 
buirá entre ios socios por partes iguales. 
Las pérdidas si las hubiere, se soporta- 
rá en he misma proporción. — Séptima: 
Los socios establecerán de común acuer- 
do y de conformidad con La marcha dé- 
los negocios, tas sumas que podrán re- 
tirar inensuabneníe a cuenta Je futuras 
utilidades. — Octava: La Sociedad no 
se disolverá por muerte o interdicción de 
alguno de los socios. En tal caso los otros 
dos podrán otitar: a) a la liquidación de 



ruso, mayor de edad, dom 
Aeoyto mil ciento setenta y siete, Aron 
L. Grinberg - , soltero, argentino, mayor 
de edad, domiciliado oír la calle Par- 
mi auto mil seiscientos sesenta y cuatro 
y el señor Samuel Nasielsky, casado, po- 
laco, mayor de edad, domiciliado en la 
calle Cáiüiing seiscientos cuarenta y cuatro 
se declara, y conviene lo que a cont. ¡ma- 
són 
,'! ,-, = 



mil ocliocientas cuo'as ee cien peses- cada- 
una, que componen e| capital soc'a. de la 
eniulad '• MOC'HPP.SKY, MARI KLSIvY" 
Y flPlNRPiíÜ, S. R. PC también deno- 
| mi nada "Austral S. R. .I'..'-', con domicilio 
en la calle lltiniboldl: ochocientos treinta 
y cuatro, todo lo cual resulla de los 
contratos de fecha veintiocho de febrero 
de mil novecientos cincuenta inscripto en 
el Registro Público de Comercio el vein- 
tisiete de mayo de mil novecientos cin- 
cuenta, lia jo el número ochocientos trein- 
ta y cinco, folio euni rociemos veinticin- 
co, del libro dio'/ de contratos de socie- 
dad de responsabilidad iiinl'sda, corno 
asi también del documento suscripto en 
veintiocho .de junio de mil novecientos 
ciiicuc-nta. inscripto en el Regi-tro Pú- 
blico de Coine¡;cio en voin: ¡rlnr-o de julio 
de mil novecientos cincuenta-, bajo el nú- 
mero mil trescientos cinco, folio cuatro- 
cientos noventa v eiii'-o. de: l'hro diecisie- 
te de emnr.it os de sociedades de responsa- 
bilidad limitada. — 11) P r este documen- 
to el señor Jo = é Mochiilsky deja constan- 
cia que cede a: favor de los oíros dos so- 
cios de la entidad, señores Grinberg-. y 
Nasielsky las quinientas una cuotas que 
lo pertenecen en la citada sociedad en la 
siguiente proporción: a) doscientas- cin- 
cuenta y una cuotas a favor de Samuel 
Nasielsky; b) doscientas cincuenta cuo- 
tas a favor .le Aron L. Orinbere. — 111) 



lo que pudiere eorresponderie al repre- 
sentante legal de Jos herederos del socio 
fallecido, al día del fallecimiento a cuyo 
efecto so practicará un balance a la fe- 
cha; en tal caso se abonará el 300á al 
contado gozando de un plazo de seis me- 
ses pura abonar el saldo: b) a la conti- 
nuación de la Sociedad con un represen- 
tante del socio fallecido. — ' Novena: 
Cualquier cuestión que se. suscite entre 
los socios durante la vigencia de la So- 
ciedad, su disolución o liquidación sc:á 
resuelta sin forma de juicio, por arbitros 
amigables componedores nombrados uno 
per cada parle y cuyas decisiones en pro- 
porción a los aportes del socio que re- 
presenten, serón inapelables,, harán cosa 
Juzgada y obligarán a las, partes a su 
fiel eumplin.ienf o. De conformidad se 
firma un único ejemplar en Buenos Aires, 
a los 24 días del mes de Octubre del Año 
clel Libertador General San .Martín 1Í)Ó0. 
— "L Eotkownik y Cía. S. R. LA. So- 
bre raspado - vale. — Tchuda Khkownik. 
?. fiurbel. Aron Floro. — Buenos Ai- 
res, noviembre 1-t de 19-70, Año del Li- 
bertador General San Martín, — Bautista 
S. Paureneena, secretario. 



Los señores' Masielsky y Grinbrre; aceptan 
la cesión de curdas qao adquieren me- 
diante el pago que ha'-en al cedenfe Mo- 
chulsky cíe la smua de Sesenta Mi: Pe- 
sos, importe que comprendo a! caiurcl 
aportado por éste, -orno así también 
a ¡as utilidades habidas en el ejercicio 
practicado expresamente al efecto de o ' e 
documento. — La citada suma de sesenta 
mil |iesos, la recibe e) señor Moehnlsky 
en este misino acto mediante la rníreau 



rea. izan te; 



eneres 



Y 
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JOUGE L. CUCULUr 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital Federal, doctor Luis 
Alberto Palacio, Secretaría del autori- 
zante, se hace saber por el término de 
cinco días el siguiente edicto: 

Acta ote 3. — La Buenos Aires, a diez 
de Octubre do mi! novecientos cincuenta. 
Año del Libertador General San Martín, 
los socios Mario Ponzini, Julio César Pi- 
dondo, Vicente IPArco, Garlos Héctor 
Rivarola y Jorge Luis Cucullu, cuyas 



Grinberg, por parte iguales de treinta 
mil pesos cada uim sirviendo el préseme 
del más suficiente recibo y carta de pago 
al efecto in iicado. — !T) Se deja expre- 
sa constancia que con el leelbo de la su- 
ma de sesenta mil pesos el señor Mo- 
chulsky queda* desinteresado total y ab- 
solutanreTit e de la sociedad por todo y 
cualquier ce-nc-pfo, dejándose estable- 
cido rauíbién que no existe crédito alguno 
que tenga a formular contra la se-t'- 
dad. — V) Con motivo de la cesb'm de 
cuotas que instruye el presente documen- 
to, el señor Grinberg pasa a ser titular 
de un mil cincuenta v una cuotas socia- 
les, es decir que ni capital es de ciento 
cinco mil cien peros, y a su vez el se- 
ñor Nasielsltv es rituiar de un mil sete- 
cientas cuarcuva y nueve cuotas sociales 
que representan un capital de ciento se- 
tenta y cuatro mil novecientos pesos. — 

Todas estas sumas están debidamente in- 
tegradas por sus re'-poefi ves titularos, se- 
gún balance. — VI) Queda establecido que 
no obsta-uto la diferencia en el número 
de cuotas sociales las utilidades vio pér- 
didas que se deven ene n. en la sociedad 
será s'ompre al cincuenta por ciento para 
cada uno de los socios actuales Grinberg 
y Masielsky. — Asimismo la- gerencia y 
uso de la firma social con todas las fa- 
cultades en-mciadas en el artículo octavo 
del contrato social de fecha veinte y ocho 
de febrero de mil novecientos cincuenta, 
será, ejercido en forma conjunta por los. 
actuales socios, Aron L. Grinberg y Sa- 
i muel Masiehky. — V"fl) Lucra -de (as mo- 
t di Ideaciones expresas: establecidas en este 
! convenio, existirán vigentes en todas sus 
I partes ias disposiciones de los convenios 
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icuta, inscripta en el i>e- 
c Comercio en voinf Isiete 
:oveeieníos cincuenta, ba- 
loeientns treinta v cinco. 
os veinticinco del libro 



diez de contra' os de sociedad de rnsnon- 
sabiliílad limitada y del de fecha veinti-. 
ocho de junio de mil novecientos cincuen- 
ta, inscripto en el Registro Público de 
Comercio en veinticinco de julio de mil.', 
novecientos cincuenta, bajo el número mil', 
trescientos cinco, folio .'cuatrocientos no- 
venta y cinco del libro diecisiete de con- 
tratos de sociedad de responsabilidad li- 
mitada. — - VTTT) Del presente convenio 
se hacen cuatro ejemplares de un mismo, 
tenor y para un solo efecto, llevando olí 
sellado de ley el principal ejemplar, a pre- 
sentarse ante el Registro Público de Co- 
mercio liara sn inscripción. — José Ifo- 
eluilsky. — S. Masielsky. — Aron .L.' 
Grinberg". — P líneas ' ' Secretaría P. 
González del Solar" vale. — Rueños 
Aires, 14 de noviembre de 1í)-"0. Año dej 
Libertador General San Martin. — Pe- 
derico González del Solar, secretario. 
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MILPA 
Soeiedail de Rosnon.snbüidntl 3,;iiiit;!d;t- 

Por disposición del señor Juez -'o 
Comercio de esta Capital de la lie 
blica, doctor litigo Darío ÍYIaeicd. Se- 
cretaría de! autorizante, se linee saber 
por cinco días el siRiiienle edicto: - - 

Fe 1.728. — Primer Tostimoruo. — 

Número Cuatrocientos Treinta y Seis. 

— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca- 
pital de ia Nación Argentina, a diez 
de octubre de mil novecientos cincuen- 
ta, Año del Libertador General San 
Martín, ante mí. escribano autorizante 
y testigos que, a] final se expresan y 
tivm.au. comparecen- los. señores clon 
Juan Elvira, que dice ser ele estado 
soltero, español, de cincuenta y nueve 
años de edad y en lar domiciliado en 
Carlos Calvo dos mil cincuenta y uno;; 
don Eduardo Juan, que díeo- sor de? 
estado casado, español, de cuarenta v" 
tres años de edad y estar domiciliado 
en Pozos setecientos cincuenta y ocho; 
don Rafael Juan, que dice ser de esta- 
do casado, español, de cuarenta np.oa 
de edad y estar domiciliado en Garlos: 
Calvo dos mil cuarenta y siete: don 
Cándido Díaz, que dice ser de estado 
casado, escapo!, de sesenta y un años 
de edad y estar domiciliado en Como- 
doro Rivadavia tres mil ciento ochenta, 
y cinco, de la localidad de Sarandí. Pro- 
vincia de Buenos Adres, do tránsito en 
ésta: don llamón Grande, que dice sor. 
de estado casado, español, de cuarenta 
años de edad y estar domiciliado en 
Fray Mamerto Ksqniú qninienlos trein- 
ta y nuevo de la localidad de Ramos 
Meya. Provincia de Buenos Aires, do 
tránsito aquí; don Humberto Adlnolíi, 
que dice ser de estado casado, argen- 
tino, de treinta y un años de edad y 
estar domiciliado en Pichincha dos mil 
ciento siete y doa José Sotan, que di- 
ce ser de estado casado, argentino, do- 
treinta y nueve años de edad y estar do--' 
m¡ dilia do en Araujo mil doscientos 
ochenta y ¡res. — Todos los; compa- 
recientes son hábiles para este acto, de' 
mi conocimiento, de que doy re y dicen: ■- 
Que por escritura del veintidós de neos- ' 
to de mil novecientos cuarenta y cua- 
tro, pasada: ante el escribano don Cesar ' 
Dhers, entre los- señores Miguel SU Han; 
Eduardo Juan. Rafael Juan y- Serafín - 
Míguicz, se constituyó la sociedad "Mi-- 
llán y Compañía", Sociedad de lies-' 
ponsabüiclad Limitada, con domicilio 
en la -Capital Federal, por "el termino 
r'e tres años, n contar del primero do 
Julio de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, para la fabricación de ropa- 
blanca en general 5' en especial cami- 
sas para hombre, fijándose el capital 
social en ¡a suma de Ciento veinte mil 
pesos moneda nacional, distribuido en 
la forma que esa escritura determina,- 
de he cual se tomó razón en ei Resistro 
Público de Comercio el veintitrés de 
Septiembre de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, bajo el número mil ciento 
nóveme y siete ai folio ciento nueve del 
Libro ocho. — Que por escritura do 
focha cinco de Abril de mil novecien- 
tos- cita repta y cinco, otorgada ante el 
mismo escribano, los componentes de- 
d.iclia Sociedad admitieron como socios 
a los señores Cándido Díaz, Ramón 
(1 rauda. José Solar i-, Hum-ierto Adinol- 
fi y Roberto Díaz, aumentándose el ca- 
pital a la suma de Ciento veintidós mil ■ 
pesos, suscripto o integrado en la pro- 
porción, que establece dicha escritura, 
ele la cual se tomó razón en el Registro 
Público de Comercio; el treinta de: Abril 
de mil novecientos cuarenta y cinco, ba- 

| jo el número Quinientos trcu'ntn-y uno 
al folio Cuatrocientos diez y ocho dej 

! Libro ocho, — Que por escritura- de ; 
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fecha nueve de Junio de mil novecien- 
tos cuarenta y siete, pasada ante el 
escribano don Carlos Rezzónico Noseda, 
los socios señores Millán, Míguez y Ro- 
berto Díaz, cedieron sus cuotas en fa- 
vor del señor Juan Elvira, de lo que 
Be tomó razón en el Registro Público 
de Comercio, el veintitrés de Julio de 
mil novecientos, cuarenta y siete, bajo 
el número mil cuatrocientos al folio 
Trescientos cincuenta y siete del Libro 
doce; — Que por escritura del vein- 
tiuno de Junio de mil novecientos cua- 
renta y siete, pasada ante el escribano 
don Carlos Rezzónico Noseda, se pro- 
rrogó el término de duración hasta el 
treinta de Junio de mil novecientos 
cincuenta, se cambió la denominación 
social por la de "Milca, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada", se aumen- 
tó el capital a la suma de Doscientos 
mil pesos moneda nacional, dividido en 
Dos mil cuotas de cien pesos cada una, 
suscripto e integrado en la siguiente 
forma: Mil doscientas cuotas por el se- 
ñor Elvira, Trescientas setenta cuotas 
por cada uno de los señores Juan y 
Quince cuotas por cada uno de los se- 
ñores Díaz, Granda, Solari y AdinoH'i, 

de dicha escritura se tomó razón en el 
Registro Público de Comercio, el nue- 
ve de Agosto de mil novecientos cua- 
renta y siete, bajo el número mil cien- 
to sesenta y uno al folio cuatrocientos 
cuatro de! Libro doce. — Y los com- 
parecientes continúan diciendo: Que 
habiendo vencido el plazo de la Socio 
dad y, deseando continuar con los ne- 
gocios sociales, convienen en renovar 
el contrato de la misma, ajustáudoio 
a las siguientes cláusulas: Primera: 
Declárale constituida, con efecto retro- 
activo al primero de Julio de mil nove- 
cientos cincuenta, una Sociedad a ta 
que se le da el nombre de "MILCA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA". — - Segunda: El domicilio 
legal será en esta Capital, actualmente 
en la calle Carlos Calvo dos mil cin- 
cuenta y uno, sin perjuicio de poder es- 
tablecer sucursales o agencias en e l in- 
terior del país o en el extranjero. — 

Teivera: El término de duración será 
hasta el treinta de Junio de mil nove- 
cientos cincuenta y tres. - — ■ Cuarta; 
Su objeto es la fabricación de ropa 
blanca en general y especialmente ca 
misas para hombre. — Para llenar sus 
fines podrá comprar, vender, adquirir, 
hipotecar, permutar, subdividir toda 
clase de bienes muebles o inmuebles a 
título gratuito u oneroso, al contado o 
a plazos, con o sin interés; aceptar y 
efectuar pagos por entrega de bienes, 
instalar, adquirir y comprar o vender, 
ylo tomar participación en estableci- 
mientos, fábricas y explotaciones de 
cualquier índole que se dediquen al 
mismo objeto de esta Sociedad y for- 
mar so ¡edades; aceptar representacio- 
nes, adquirir títulos c acciones de 
otras compañías; dar y tomar dinero 
prestado, ya sea de Bancos, Sociedades 
o de particulares, con mención espe- 
cial de los Bancos de la Nación Ar- 
gentina, Hipotecario Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires, de Crédito 
Industrial u otros, conforme a las le- 
yes, ordenanzas, cartas orgánicas o es- 
tatutos que los rigen. — La enume- 
ración que antecede es meramente 
enunciativa. — Quinta: El capital as- 
ciende a la suma de Cuatrocientos Vein- 
ticinco Mil Pesos Moneda Nacional, que 
se divide en Cuatro mil doscientas cin- 
cuenta cuotas de cien pesos cada una. 
-— Se suscribe en la proporción de mil 
novecientas ochenta y cinco cuotas por 
el señor Elvira; Mil cuotas por cada 
tino de los señores Juan; Cien cuotas 
por cada uno de los señores Granda y 
Solari; cincuenta cuotas por el señor 
Adinolfi y quince cuotas por el señor 
Díaz. — El capital suscripto queda to- 
talmente integrado en la siguiente for- 
ma: Doscientos mil pesos moneda na- 
cional, que constituían el capital de 
la Sociedad, de la cual la presente es 
continuadora, y los Doscientos veinti- 
cinco mil pesos nacionales restantes, 
mediante transferencia a cuenta Capital 
y hasta esa concurrencia, de los saldos 
<jue a favor de los socios arrojan las 
respectivas cuentas personales, que tan- 
to como el capital a que se ha hecho 
mención, se encuentran invertidos de 
acuerdo con las constancias del balance 
aue. firmado por el Contador Público 
Dr. Martín Navarro Moreno y por todas 
ías partes, so agrega como cabeza de 
ia presente. — Sexta: Quedan designa- 
dos gerentes de la Sociedad, por todo el 
término de duración de este contrato, 



los señores Juan Elvira, Eduardo Juan 
y Rafael Juan, estando el uso de la 
firma social, como la administración de 
los negocios, a cargo indistintamente 
de cualquiera de ellos, para los nego- 
cios y operaciones de la Sociedad en 
sus relaciones jurídicas con terceros, no 
pudiendo ser comprometida la firma so- 
cial en asuntos ajenos al giro comer- 
cial ni en fianzas o garantías de te¡- 
ceros, salvo autorización expresa de la 
mayoría, computada de acuerdo con e¡ 
Articulo cuatrocientos doce del Códi- 
go de Comercio. — Todos los socios, 
con la sola exclusión del señor Elvira, 
tendrán la obligación de dedicar la to- 
talidad de su tiempo, actividad y com- 
petencia a los negocios sociales, tengan 
o no el cargo de Gerentes. — Los suel- 
dos de los Gerentes y de los demás so- 
cios que ocupen su tiempo en los nego- 
cios sociales, serán fijados por el voto 
de socios que representen mayoría d" 
capital. — Séptima: Además de los li- 
bros que la Sociedad está obligada a 
llevar, llevará uno de actas, en el cual 
se asentarán los acuerdos y resoluciones 
de los socios y de los gerentes, debien- 
do ser firmadas las actas por todos los 
asistentes a las reuniones. — ■ Octava: 
El treinta de Junio do cada año, se 
practicará un balance general de los 
negocios, sin perjuicio de los parciales 
o ae comprobación que podrán hacerse 
en cualquier momento. — Las utilida- 
des que resulten de cada ejercicio ten- 
drán el siguiente destino: a) Se aparta- 
rá un seis por ciento para formar ei 
fondo de reserva legal hasta que el 
mismo alcance el diez por ciento del ca- 
pital social; b) Después se distribuirá 
entre los socios una suma equivalente 
al siete por ciento del capital integrado 
por cada uno y saldo que arrojen las 
respectivas cuentas personales; c) Des- 
pués se apartará una suma, hasta (-1 ¡ 
cinco por ciento como máximo, que se 
mamedrá en reserva para responder a 
los riesgos de las leyes once mil se- 
tecientos veintinueve, nueve mil seis- 
cientos ochenta y ocho, sus complemen- 
tarias y cualquier otra ley de esa ín- 
dole o similar qu e se promulgare; d) 
El resto, una vez efectuadas las amor- 
tizaciones de práctica, se distribuirá 
entre los so:. ios en la siguiente forma: 
Diez y seis por ciento para las cuotas 
del señor Elvira; treinta por ciento 
para las cuotas de cada uno de los se- 
ñores Juan; seis por ciento para las 
cuotas de cada uno de lo.s señores 
Granja, Solari y Adinolfi y cuatro 
por ciento para las cuotas del señor 
Díaz. — Si hubiere pérdidas, serán so- 
portadas por los socios en la misma 
proporción, dentro de ios limites de 
la ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco. — Novena: En caso de liquida- 
ción, ésta será efectuada por los Ge- 
rentes, en un término no mayor de un 
año y medio. — Décima: En caso de 
fallecimiento de cualquiera de los so- 
cios, los sobrevivientes tendrán el dere- 
cho de adquirir la parte del socio falle- 
cido, de acuerdo a lo que le hubiere co- 
rrespondido, según balance que se prac- 
ticará al efecto, abonando a los here- 
deros del fallecido su parte de capital y 
ganancias en cuatro cuotas semestra- 
les iguales, con más un interés del sie- 
te por ciento anual, todo a partir de 
la fecha del deceso. — Décimo Prime- 
ra: A la terminación del plazo pactado 
se realizará un balance general de los 
negocios, de acuerdo al cual los socios 
señores Juan, tendrán opción para ad- 
quirir la parte de los demás socios, 
abonando el importe que les corres- 
pondiera en cuatro cuotas semestra- 
les con más un interés del cinco por 
ciento, dando garantías a satisfacción. 

— El balance que se realice con tai fin 
se hará dardo a las mercaderías el va- 
lor de facturas y sin asignarles valor 
alguno a las marcas ni a la llave. — 
Décimo Segunda: Cualquier cucsüóii o 
divergencia que se suscite entre los so- 
cios o los Gerente*!, o entre éstos y 
aquéllo--, ya sea sobre los negocios u 
operaciones sociales, sobre la interpre- 
tación de este contrato durante su vi- 
gencia, cpsotueióu o liquidación, sobre 
la aprobación de los balance», nom- 
bramiento o remoción de gerentes, re 
rá resuelta por arbitros, nombrados 
uno por cada parte, quienes designarán 
un tercero ante-: de entrar a conocer 
del asunto y, en caso de enmate, el 
tercero pronunciará el fallo definitivo. 

— Lo resuelto por los arbitros o <"-l 
tercero, en su caso, será inapelable. 

— Bajo las Cláusulas que anteceden, 
queda formalizado el presente contra- 



to. — Leída, que les fué, se ratifican 
y firman por ante mi y los testigos del 
acto don Miguel Urquiza y don Héctor 
Jorge Taquini, ambos son vecinos, ma- 
yores de edad, hábiles y de mi conoci- 
miento, doy fe. — Juan Elvira. — 
E. Juan. — R. Juan. — Cándido Díaz. 

— R. Granda. — Humberto Adinolfi. 

— José Solari. — Tgo.: M. Urquiza. 

— Tgo.: J. Taquini. — ■ Hay un sello. 
Ante mí: E. D. Calegari. — Concuerda 
con su escritura matriz, que pasó ante 
mí al folio mil setecientos veinte y 
ocho, en el Registro ochenta y tres 
interinamente a mi cargo, doy fe. — 
Para la Sociedad expido el presente 
primer testimonio en cinco sellos de 
Ley, numeíados correlativamente del 
tln milión cuatrocientos cuarenta mil 
quinientos ochenta y nueve, J. ai pre- 
sente número Un millón cuatrocientos 
cuarenta mil quinientos noventa y tres 
J, que sello y firmo en la Ciudad de 
Buenos Aires, a veinte de Octubre de 
mil novecientos cincuenta, Año del Li- 
bertador General San Martín. — En- 
rique Dardo Calegari. — Hay un sello. 

Buenos Aires. Noviembre 14 de 1950. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Rcné~Tavernier, secretario. 
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MILWBS, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
doctor Hugo Darío Maciel, secretaría del 
autorizante, se hace sabor por el término 
de cinco días el siguiente edicto: 

Entre los señores Adolfo Milchior, po- 
laco, casado, de 30 años de edad, domi 
ciliado en la calle Luis Víalo 907, Piso 
1? y Ananinsz Wiercli, polaco, viudo, de 
19 años do edad domiciliado en la calle 
Corrientes 51-13, ambos hábiles, han re- 
suelto celebrar el presente contrato bajo 
las siguientes cláusulas: Primera: Con 
fecha primero de Noviembre del corriente 
año queda constituida entre los firman 
tes una Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada, en un todo de acueido con lo que 
dispone la Ley once mil seiscientos cua- 
renta v cinco, cu va denominación será 
"MILWEE, SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA", la que ten- 
drá su domicilio legal en la ciudad de 
Buenos \ires, callo Belgrano X35, Piso 5?. 
— ■ Segunda: El plazo de duración ele la 
sociedad será de dos años a partir del 
nrimero de Noviembre del corriente año, 
plazo que se consi.lerará prorrogado por 
dos años más si antes del treinta y uno 
de Mayo de mil novecientos cincuenta 
y dos. ninguno de los socios hubiere he- 
cho sabe r al otro por escrito su voluntad 
de no prorrogar el término de la socie- 
dad. — Tercera: La sociedad se dediea'á 
a la explotación de artículos para radios 
y afines; su fabricación, compra, venta, 
importación, exportación, consignación T 
representación de materias primas, semi 
elaboradas, mercaderías elaboradas, ac- 
cesorios, repuesto?, etc., para artículos de 
radiotelefonía, materiales eléctricos y de- 
más mercaderías en genera!, pudiendo 
desarrollar cualquier actividad eomeieial 
lícita de toda índole o ramo, sin limita- 
ción alguna. — Cuarta: El capital social 
queda fijado en la suma de Cien Mil Pe- 
sos Moneda Nacional, dividido en cien 
cuotas de mil pesos moneda nacional 
cada una. correspondiendo cincuenta cuo- 
tas a cada uno de los socios. Los socios 
integran sus aportes por partos iguales 
en efectivo, depositando cincuenta mil 
pesos en el Banco de la Nación Argenti- 
na y el saido dentro de los noventa días 
de la fecha. — Quinta: La Gerencia de la 
sociedad estará a cargo conjuntamente 
de los dos socios señores Adolfo Milchior 
y Ananiusz Wicrch, quienes usarán la 
firma social de acuerdo con lo dmpuesío 
en el artículo siete de la Ley once mil 
seisoienlos cuarenta y cinco, quedándoles 
prohibido comprometerla o-n prestaciones 
a título gratuito y fianzas de obligacio- 
nes de terceros. La Gerencia queda (V 
cuitada para celebrar todos ios negocios;, 
operaciones y actos relacionados con el 
objeto social. Podrá, por lo tanto: a'; ad 
qnirir el dominio, condominio de la anda 
propiedad de toda clase de bienes in- 
muebles, urbanos o rurales, muebles, tí- 
tulos, créfb'tog. accione?: n otros valores, 
por compra, dación en pago, permuta o 
por cualquier otro título oneroso o gra- 
tuito y transferir c-I dominio o condomi- 
nio de los bienes sociales, sea por venta, 
permuta, dación cu pago o por cualquier 
otro título oneroso o gravarlos con li i po- 
tocas u otros derechos reales, pactando 
en. cadf» caso de adquisición y enajena- 



ción loa precios, forma de pago y coa» 
diciones de tales operaciones, con facul- 
tad para abonar y percibir los precios <¡> 
el importe correspondiente, al contado o 
a plazos y dar o tomar la posesión de lo» 
bienes materia del acto o contrato; b)' 
tomar dinero prestado a' interés de esta- 
blecimientos comerciales o bancarios, in« 
cítiso de] Banco de ia Nación .Argentina, 
del Banco de Crédito Industrial Argen- 
tino, del Hipotecario Nacional, de la 
Provincia de Buenos Air»s o de cualquier 
otro establecimientos particular 11 ofif 
cial con arreglo a las leyes y reglamentos 
que loa rigen o de particulares con fa- 
cultad para convenir las condiciones dai 
préstamo y tasa de los intereses; c) 
realizar toda clase de operaciones barca- 
rias o comerciales que tengan por objeto 
librar, descontar, ceder, aceptar, endosar, 
cobrar, enajenar y negociar de cualquier 
otro modo letras de cambio, pagarés, gi- 
ros, cheques y otras obligaciones y docu- 
mentos de crédito, girar cheques en des- 
cubierto hasta la cantidad autorizada por 
los Bancos y constituir depósitos de di- 
nero o valores en los Bancos o en esta- 
blecimientos o en poder de particulares, 
con facultad para extraer esos u otro» 
depósitos constituidos a nombre de la 
sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato; d) suscribir toda clase do 
contratos, documentos, giros, cheques, le- 
tras, pagarés, prendas, con o sin registra 
y obligaciones de toda .-¡índole: conferí? 
poderes generales y especíales y revocar- 
los, formular protestos y protestas, lincee 
novaciones, remisiones o quitas de deu- 
das; otorgar, aceptar y firmar los instru- 
mentos públicos y privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enume- 
rados o que se relacionen con la adminis- 
tración social. Para la enajerinoi-'-n o 
gravamen de los bienes raíces de In so- 
ciedad será indispensable la conformidad 
y firma de todos los socios. — Sexta: Loa 
socios gerentes no so comprometen & 
realizaT tareas algunas, siéndoles optati- 
vo dedicarse a la administración cuando 
!o crean conveniente y sólo les queda 
prohibido dedicarse a negocios similares. ' 
— Séptima: Los beneficios líquidos que 
resulten después de cada balance, se dis- 
tribuirán en la siguiente forma: el cinco 
por ciento para la constitución del fondo 
de reserva legal hasta el máximo esta- 
blecido por el artículo veinte de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
el noventa y cinco por ciento restante 
ae distribuirá entre los socios por panes 
iguales. Las pérdidas, si las hubiere, se- 
rán soportadas por los socios en la misma 
proporción. — Octava: El 31 de Octubre 
de cada año se practicará un inventario 
y balance general del activo 3* pasivo de 

la sociedad, que deberá quedar terminado 
dentro de Jos quince días posteriores a 
esa fecha. Las normas de justiprecio de 
los bienes sociales, créditos a cobrar, má- 
quinas, útiles, instalaciones, muebles, mer- 
caderías, etc., tenderán a la finalidad de 
que reflejen la exacta v saneada situación 
de los negocios. Los socios deberán hacer 
conocer sus observaciones dentro de loa 
quince días subsiguientes. La aceptación 
del balance por socios que representen i» 
mayoría -de dos tercios del capital social, 
importará su aprobación. — Novena: Las 
resoluciones que adopten los socios res- 
pecto de los negocios sociales se decidí ráa 
por mayoría de dos tercios del capital so- 
cial y se transcribirán en un libro da 
Actas rubricado que será llevado por la 
Gerencia. — Décima: El deceso, la inter- 
dicción o la incapacidad de uno de los 
socios, no importará la disolución totsi 
de la soc'edacl ni su liquidación. A tal 
efecto, los herederos, sucesores o repre- 
sentantes del fallecido o incapaz deberán 
designar una sola y misma persona par» 
que los represente en la sociedad, dentro 
de los diez días de conocida la incapa- 
cidad, "fallecimiento o interdicción; si asi 
no lo hicieren, la Gerencia solicitará al 
Juez competente designación do un repre- 
sentante provisorio pnrn que actúe, hasta 
que los interesados designen al titular. — 

Undécima: En caso de que al vencimien- 
to del término contractual se deeuliere 
d'so'ver totalmente la sociedad, ésta en- 
trará do inmediato en liquidación y ce- 
sará en el giro do sus negocios, salvo 
aquellos que deban ser terminado» y (a 
liquidación se practicará por la Gerencia 
en la forma y plazo ene resuelvan !n una- 
nimidad de los socios. — Duodécima: 
Cualquier duda o divergencia que se sus- 
citare entre los socios o sus sucesores con. 
motivo de la sociedad o de su disolución 
o liquidación, será dirimida por amiga- 
bles componedores nombrados uno pof 
cada parto en disidencia. En caso de dis- 
cordia entíe ellos, nombrarán nn érbitro 
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tercero, cuyo fallo será inajssfable. Los 
tobitros actuarán sin sujetarse a forma- 
lidades de derecho alguno y dictarán su 
resolución según su leal saber y entender. 
Bajo las doce cláusulas que anteceden, 
ios firmantes dejan constituida la socie- 
dad ""Milwer, Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada" firmando este ejemplar 
único que se inscribirá en el Regisbo 
Público de Comercio de csla Capital, en 
Buenos Aires, a los... días del mes de 
Noviembre del Año del Libertador Gene 
ral San Martín, mil novecientos cineuen 
ta. Entre líneas: y el saldo dentro de los 
noventa días de la fecha. Vale. Se deja 
constancia que el verdadero nombre del 
señor Wiereh es Ananiusz y no Ananinsz 
como figura en el texto del contrato. So- 
bre raspado: dos. Vale. — .Firmado: A. 
Milcliior. — A. Wiereh. 

Buenos Aires, 17- de Noviembre del Alie 
del Libertador General San Martín, 19ó0. 
— Bautista S. Laureneena, secretario. 
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TINTORERÍA avenida 
Sociedad de Besponsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
men.'' o doctor Hugo D. Maciel, secreta- 
ría del autorizante, se hace saber por el 
término de cinco días el siguiente edicto: 

Primer Testimonio. — ■ .En la Ciudad 
de Buenos Aires, Capital de la República 
Argentina, a veinte y uno de Setiemorc 
fiel Año del Libertador General San Mar- 
tín, mil novecientos cincuenta, ante mí 
escribano y testigos, comparecen doña- 
Carolina Stotz. de Burgstaller. viuda, do- 
lía Jlilda Robilsehek, soltera y don Raúl 
Tari, casado, las primeras domiciliadas 
en Avenida del Trabajo dos mil quinien- 
tos ochenta y seis, y ei último en la ca- 
lle San l'edrito mil ciento quince; todas 
pevson- s hábiles, mayores de edad, de 
jai cu -nc miento, doy fe y dijeron: Que 
por contrato: privado de fecha dos de 
Setieu.ijie de mil novecientos cuarenta v 
«los, inscripto eu el Registro Público de 
Comercio con fecha treinta de Octubre 
del mismo año, bajo el número setecen- 
. tos treinta y dos, al folio ciento noventa 
y ocho, del libro cuarenta y cinco de Con- 
tratos Privados constituyeron una socie- 
dad de Capital e Industria que con o-¡ 
objeto de explotar el negocio de tic to- 
rería y anexos, gira en esta plaza baje 
ei rubro de "Tintorería Avenida Burgsta- 
ller i ompañía, Sociedad de Capital e In- 
ausn'ii -'. — Que han resuelto do común 
aeu" .o o transformar dicha Sociedad eu 
tina Sociedad ele Responsabilidad Limi- 
tan;, qiu; se regirá por las cláusulas si- 
guientes: Primero: Con la denominación de 
''TINTORERÍA AVENIDA, SOCIEDAD 
3DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.", 
queda constituida entre los comparecientes 
una Soe'edad de Responsabilidad Limita- 
da, que girará bajo el expresado rubro, 
teniendo su domicilio legal en esta Capi- 
tal, eu el mismo negocio social, Avenida 
del Trabajo dos mil quinientos novema 

— - Segundo: La duración del presento 
contrato se establece en cinco años, con- 
tados desde el día pr mero de Setiembre 
corriente, a cuya fecha retr traen sus 
efectos, no obstante después ele trans n- 
rrido un año de la vigencia del "presen- 
te contrato, cualquiera de los soeios po- 
drá solicitar su retiro de la Sociedad con 
un prca viso de noventa días a sus otros 
soeios, en cuyo caso percibirá las sumas 
que le corresponda por su capital y ga- 
narle as en ,. a forma resuelta en el ar 
tículo octavo de este mismo contrato. — 
¡Tercero: El objeto de esta Sociedad es el 
ele continuar el negocio de tintorería y 
afines, a que se ha hecho reíerenciia pre- 
cedentemente, podiendo además establece; 
sucursales o talleres en cualquier lugar 
de la República. — Cuarto: El capital 
social queda fijado en la suma- de Sesen- 
ta mil pesos moneda nacional que los so- 
cios aportan £n valores, máquinas e ins- 
talaciones de acuerdo al balance practica- 
do en fecha primero de! corriente mes 
del modo siguiente: Cuarenta y ocho mil 
pesos moneda nacional, es el aporte de la 
señora de Burgstaller y Seis mil pesos 
moneda nacional aportan cada ■■no de los 
otros dos socios, señorita üobitschek v 
señor Tort". _ Quinto: La dirección, ad- 
ministración ' y representación de la -so- 
ciedad, estará a cargo de los tres socio?. 
que son, a su vez gerentes, con torios ios 
poderes propios de dicho cargo y tendWui 
el uso de la firma social en la forras 
siguiente: La señora de Burgstaller, ac- 
tuará con su sola firma y los otros so- 
cios conjuntamente de a dos. — La firma 
social no podrá en ningún caso, emplear- 
se' en asuntos ajenos a la Sociedad, a- 
en garantía ele terceros. — Sexto: Aminb 
méate, el treinta y uno de Agosto, se 



practicará un balance e inventario gene- 
ra! sin perjuicio de los parciales o d¿ 
comprobación que cualquiera de ios so- 
cios podrá efectuar cuando lo crea con- 
veniente. — Dicho balance deberá esta" 
terminado dentro de los sesenta días há- 
biles y quedará aprobado si dentro de 
los quince días subsiguientes uo hubiera 
sido observado por los soeios. — Séptima: 
Previa la reserva legal y otra que esti- 
men conveniente los socios y deducid. >s 
¡os sueldos cine se asignarán de común 
acuerdo, dejando constancia en el libro de 
acta de la Sociedad, las utilidades resil- 
lantes o las pérdidas, si las hubiere, se- 
rán distribuidas entre los socios en la 
siguiente proporción: sesenta por ciento 
para la señora de Burgstaller; y veinte- 
por ciento para cada uno de los otros dos 
socios. — Si las pérd'das alcanzaran ai 
diez por ciento del capital, cualquiera 
de- los soeios podrá pedir su retiro de ía 
Sociedad. — Octavo: E» easo de falleci- 
miento o incapacidad de- alguna de los so- 
cios, los socios sobrevivientes podrán ha- 
cerse cargo del. activo y pasivo de »a So- 
ciedad, abonando a los herederos de- c'tti- 
4y.n te el capital y las ganancias que le 
correspondieren, de acuerdo a un balan- 
ce especial que se practicará dentro de ios 
quince días de producido el fallecimiento 
o incapacidad. — Este pago se efectua- 
rá en se:s cuotas trimestrales iguales y 
consecutivas, con el interés b-nieario co- 
rriente, o al contado, según convengan 
los socios- sobrevivientes. — 13 u caso con- 
".rario, la Sociedad entrará eu liquidación. 
— Noveno: Cualquier duda o divergen- 
cia que se suscite durante iu vigencia 
del presente contrato será resuelto por 
arbitros nombrados uno por caea parte y 
el tercero por estos últimos, cuyo fallo 
será, inapelable. — Rajo los nueve artícu- 
los que anteceden queda formalizado el 
contrato de referencia. — Leída y ratifica- 
da la firman por ante mí y los testigos 
don Héctor Charry Brau y don Osea: 
Charry Brau, vecnos, hábiles y de un 
conocimiento, dov fe. — Carolina Stotz 
de Burgstaller. — Raúl 13. Tort. — líi.da 
Robitschek. — Tgo.: II. Charry Brau. — 
Tgo.: O. Charry Brau. Está mi sello. Ante 
mí: Roberto N. Scaric.abarozzi, — Con- 
cuerda con su matriz que pasó ante mi, 
oajo el número trescientos diez y ocho etej. 
Registro doscientos ocho a mi cargo. . — 
l'ara la Sociedad T'ntorería Avenida, So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada ex- 
pido el presente testimonio en dos sellos 
de ley número nn midón quinientos cin- 
cuenta y un mil cuarenta y seis y el pre- 
sente que sello y í rmo en el lugar y 
fecha de su otorgamiento. — Enmenda- 
do: Stotz, vale. 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 
Í950, Año del Libertador General San 
.Martín. — Reno Tavernier, secretario. 
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TALLERES METALÚRGICOS VIKIHG 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital, Doctor Luis Al- 
berto .Palacio, Secretaría del autorizante, 
se hace saber por c m-o días el siguiente 
edicto: 

Folio 1.SS3. — Primer Testimonio. — 
Escritura Número: Setecientos veinte. -— 
En la Ciudad de Buenos Aires, Lapiíal 
de la República Argentina, a dieciséis 
de Octubre de mil novecientos cincuenta, 
"Año de! Libertador, General San Mar- 
tín", ante nú Escribano Público y tes- 
tigos que al final se expresan y firman, 
comparecen: Don José Francisco Ilirsch- 
son Alvarez Prado, argent no, casado, do- 
miciliado en la callo Ayacucho número 
novecientos veintiséis; ¿Ion Guillermo Er- 
win, alemán, casado, domiciliado en la 
calle Arnenábar número dos mil trescien- 
tos treinta y dos y don Darosi.-iv Ferho- 
v c, yougoslavo, soltero, domiciliado en 
la calle José R. Várela número tres mi) 
ochocientos setenta y seis, todos los com- 
parecientes, son mayores de edad, vecinos 
de esta Ciudad, personas de mi conoci- 
miento, de lo que doy fe como de que 
formalizan por este acto un contrato de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
de acuerdo a las cláusulas s guien tes. — 
Pr'mera: La Sociedad se denominará 
"T A LEER ES .METALÚRGICOS VI- 
KIXG, SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA", y tendrá su do- 
micilio en la Ciudad de .Buenos Aires, ac- 
tualmente en la calle Ayacucho número 
novecientos veintiséis, qu n u, piso B.. 
aunque podrá abrir y establecer sucursa- 
les y agencias en cualquier punto de la 

República Argentina o del extranjero. 

Segunda: E'I objeto de la Sociedad será 
la bnportneión y exportación, fabricación, 
compra y venta al por mayor y menor 
do máquinas industriales, accesorios, he- 
rramientas y todo lo relacionado con la 
industrialización de aceros. — Tercera: 



El capital de "la sociedad está constituido 
por la suma de Quince Mil Pesos Moneda 
Nne anal de Curso Legal, dividido eu 
ciento cincuenta cuotas 'de cien pesos de 
la misma moneda cada una y ha sido in- 
tegrado totalmente por los socios en di- 
nero efectivo eu la siguiente proporción: 
ciento treinta cuotas el socio .fosé Fran- 
cisco Hirsehson Alvarez Prado, diez cuo- 
tas el. socio Guillermo Envin y diez cuotas 
el socio Daroslav Perfcovic. — Cuarto- 
Ea administración de la sociedad estará 
a cargo del socio líirschson Alvarez Pra- 
do a quien se designa Gerente. El ge- 
rente tendrá las facultarles normales de 
admiu'straeión podiendo comprar y ven- 
der mercaderías y materias primas, abrir 
cuentas banearias en el Banco de la Na- 
ción Argentina, Banco Central de la Re 
pública, Banco de Crédito Industi-al. 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
y demás Bancos nacionales, provincales o 
particulares, hacer depósitos, f miar che- 
ques y pagarés, otorgar y solicitar créditos 
pagar sueldos, cobrar y dar recibos, percibir 
y demás facultades, cuantas más amplias 
sean necesarias para el desenvolvimiento 
de la sociedad. El socio Gu llenno Erwin 
desempeñará el cargo de Director Téc- 
nico- y el socio Daroslav Peruov'tc cola- 
borará eu la parte técnica comercial, se 

gún convenga a los intereses Sociales. 

Quinta: Cada año al treinta de Junio 
se practicará un balance general de los 
negocios soc ales, sin perjuicio de practi- 
car trimestralmente balances de compro- 
bación. Dentro de los -tremía d'.as del 
cierre do cada ejercicio, el inventario, 
balance general y cuenta de ganancias y 
pérdidas será sometido a los socios. Cual- 
quiera de los socios podrá, sugerir por 
escrito las correcciones o modificaciones 
que seou pertinentes, pero dichos inven 
tainos, el balance y cuenta de ganancias 
y pérdidas deberán quedar aprobados po> 
¡os socios dentro de los treinta días sub- 
siguientes al día del cierre del ejercicio 
comercial. El cinco por ciento de las 
utilidades líquidas se pasará al fondo de- 
reservas generales hasta alcanzar el diez 
por ciento del capital.- 131 resto de las 
utilidades netas se distr huirán entre los 
socios por partes iguales. Las pérrldas se 
pasarán al ejercicio o ejercicios siguientes 
para ser -compensadas por futuras utilida 
des o hasta que Sobrevenga el caso de 
liqu'daeióu, en cuyo caso se precederá 
de acuerdo con el artículo octavo. — 

Sexta: La Sociedad se constituye por e; 
término cíe cinco años pero cada socio 
podrá dar por terminado el contrato a, 
t'inal de cada ejercicio, por medio de 
I previa comunicación enviada por carta 
■ cert ficada con noventa días de anticipa- 
'. -ion. — Séptima: La transierencia d= 
| cuotas y el aumento o redueetón de ca 
Ipital, será decidido por los socios. No 
¡podrá transferirse capital o cuotas sin la 
-autorización de todos los socios, quienes 
j tendrán prendad en su. adquisición. — 
Octava: Eu la liquidación, de la -Socio 
Alad las ganancias; o pérdidas serán dis- 
tribuidas o soportadas por los soeios en 
1 proporción a sus respectivas cuotas. — 
El gerente actuará como liquidador pu 
jdiendo nombrar apoderado. — Novena: 
Cnaiqu'er controversia entre los socios 
respecto a la interpret ación de cualquie- 
ra de los artículos de este contrato será 
decidida por un arbitro, arbit radar ami- 



gable componedor. - Décima: Los socics 
í deberán prestar toda su colaboración a U> 
'sociedad no pu-liendo dedicarte ya sea 
a nombre prop o o de terceros fuera de la 
jSociedad, a ningún ramo que tenga atm- 
'geneia con el objeto social. — Bajo loa 
Cliez artículos que anteceden los compare- 
j cíenles dejan formalizado ci presente 
eonrraU) que se obligan a respetar con- 
forme a derecho. Leída y ratificada la 
fruían como acostumbran hacerlo por an- 
te mí y ios testigos don Eduardo A. 
Mantovani y don Andrés Mégue] .Braeuto 
vecinos, mayores de edad, háoiles y de 
mi conocimiento, doy fe. -— J. Hirsehson 
A. Prado. — Guillermo E'nvin. — Da- 
roslav Perkovie. — Tgo.: E. A. Manto- 
vani. — Tgo.: A. M. Braeuto. — Hay un 
sello — Ante mí: A. C. Fernández Sáenz. 
— Concuerda con su matriz que pasó ante 
mí al folio mil oehoc : entos oehentitrés 
y bajo el número' ya indicado del Regis- 
tro Ciento diez y siete a mi cargo, dov 
fe. Para la Sociedad expido el presente, 
extendido en dos sellos . numerados: un 
millón setecientos sesenl.ieuatro mil seis- 
cientos y el presente un millón setecien- 
tos ochen tidós mil cuatrocientos doce, 
que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. _ Hay un sello. — 
A. C. Fernández Sáenz. 

Buenos Aires, G de Noviembre t: A3o 
del Libertador General San Martín", 
1950. — Sobrcrraspado:: Noviembre." — 
Vale. — R cardo Eastman, secretario. 
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ERKI 

Sociedad cíe Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, Dr. Hugo D. Maciel, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente ediejo: En la ciudad 
de Buenos Aires, a los" dos días del mes 
de Noviembre del Año del Libertador Ge- 
neral San .Martín, mil novecientos cin- 
cuenta, entre los señares Jaime Babiaeki. 
Abraham Babiaeki y Symeha Hiitmaclier, 
todos mayores do- edad, nacionalidad po- 
laca, estado civil casado, excepto el citado 
en último término, cuyo estado civil es 
soltero y domiciliados respectivamente sti 
la calle Tres Arroyos N 9 285 y Genera í 
Rodiíguez Ni 221,% han resuelto cons- 
tituir una Sociedad, sujeta a las condicio- 
nes establecidas en las cláusulas si en len- 
tes: Primera. — Baio. in denoniiriaci.ln do 
"ERKI, SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA", queda constituida 
una Sociedad con arreg o a la Ley núme- 
ro II CIÓ, la cual tendrá por objeto de- 
dicarse a ía explotación del ramo de con- 
fecciones por euen'a propia v de i cree- 
ros de ropas en general. — Segundo ■- 
Kl domicilio legal de la Sociedad será o; 
de la calle Tres A rovos N' 285, sin per- 
juicio de los que se resolviera establecer 
en el futuro. — Tercera. — Lr¡ duno-inn 
de la Sociedad será por el término de dos 
años, a contar del día T de Setiembre 
de 1950, a cuya focha se retrotraen los 
efectos del presente contrato, pero la See 
ciedad podrá disolverse anticinrtdnmeiite 

por resolución unánime de los asociado?. - 

diaria. — El capital social s e estn'dece 
en la suma de cien mil pesos mormda na- 
cional (mijiu.: 100.000. — ) represen lado 
por rail cuotas de cien pesos moneda no- 
cional cada una. — Quinta. — Los socios 
concurren a la formación del capital. ? as- 
eribiendo, el señor Jaime Babiaeki, tres- 
cientas treinta v cuatro cuotas y cala 
uno de los señores Abraham CMbai-Ui y 
-Syincha Hiitmacher. trescientas treinta v 
tres cuotas. — Sexta. — El fap : tal tota : - 
inente suscripto es integrado en dn-hu 
proporción, en dinero, mercaderías, cré- 
ditos, maquilla ñas -v demás bienes mue- 
bles, según el Balance General practicado 
al 1» de Setiembre de 1950. v que 'as 
palles firman de conformidad y por se- 
parado. — El capital social podrá ser 
'aumentado hasta la suma de doscientos 
mil pesos moneda nacional por resolución 
unánime de los socios, emitiémlose insta 
mil cuotas de cien pesos cada una. la- 
que deberán ser ofrecidas en primer tér- 
mino a los mismos socios. — En case, ó; 
que éstos no se interesaren podrán admi- 
tirse nuevos socios, has'a completar e. ce- 
nital autor zado, pero siernrire por reso- 
lución unánime. — Séptima. — La ad- 
miuisrracióu v gerencia de la Soeicdo-i 
estará a careo indistinto de cualquier;! de 
los so "ios que iiitea'ran originariamente él 
Sociedad, quienes tendrán el uso de la fir- 
ma social, debiendo suscribir con sus fir- 
mas personales, precedidas de la levend.o 
"Erki, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada". — La misma no podrá ser e-on- 
prometida en negocios ajenos a! fin so- 
cial, ni en garan-ías por tr-rcr-is, docu- 
mentos a favor ti otra furnia. Ten- 
drán todas tas facultades necesarias para 
obrar en nombre de la Sociedad y condu- 
cir sus negocios. — Octava. — r.os socios 
gerentes, gozarán en concepto de remune- 
ración mensual, la suma de $ 500. — cadn 
uno. — Novena. — Anualmente se formu- 
lará al 31 de Ago«to, un Balance Gene- 
ral y cuenta Je Ganancias v Pérdida:?, 
para ser sometido a la aprobación de 
.os socios, a cuyo efecto se requerirá ma- 
yoría absoluta de vo ? os. — Décima. 
De las utilidades se destinará: IcA I7ii 
cinco per ciento para formar el ponfo 
de Reserva Legal, hasta llegar a mi dio:' 
por ciento del capital social. — 2-) 
Las sumas necesarias para amorti/se-ión 
de los rubros que correspondan ser amor- 
tizados. — 3') El saldo se distribuirá pos 
partes iguales. — undécima. — Las pér- 
didas serán soportadas por los socios ec 
idéntica proporción. — Duodécima. — Al 
terminar la Sociedad por cualquier causa 
será liquidada por los Gereníes, debien- 
do ante todo pi-ocedet'se a paoar las Jete 
das sociales; después se reintegrará, s" 
capital aportado por los socios y el re- 
manente si lo hubiera se distribuirá poi 
partes iguales. — Decimotercera — Q\; e 
da facultado expresamente el socio Se- 
ñor Symeha Hutrnacher, para llenar las 
formalidades a que se refiere el artículo ó' : 
de la Ley N? II. 040, a efectos de que Jo 
Sociedad pueda funcionar como Limii;.- 
da. — En prueba de conformidad firman 
el presente. los socios, señores Jaime Ba- 
biaeki, Abraham Babiaeki y Symeha Huí- 
macher. — Buenos Aires, .17 de Noviem- 
bre de 1950, Año del Libertador Genera] 
San Martín. — Rene Tavernier, secretario, 
$ 190 e.23ill-N<; 1.137- v.29: 11 '50 
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TALLEKES INDUSTRIALES RUMBO . sociedad podrá: aceptar bienes 

ronera! acquinr y transía 
muebles, inmuebles y demás 



LIMITADA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Pur disposición de! señor Juez di Co- 
iicrcli) de la Capital de la Kepúbbea doc- 
toi Luis A. Palacio, secretaria Ns 21 del 
autorizante, se hace saber por cinco días 
fríe por escritura de fecha 10 de oflulire 
del año i'ju e rige, pasada ante el EvHba- 
7io. I. Kleiman.' "TALLERES iMDLS- 
TUÍAÍ.E8 JiUMBO .LIMITADA. SOCIE- 
DAj) |)E RESPONSABILIDAD EÜIÍTA- 
I>.\ " procedió a elevar llanta la ni mu Je 
Quinientos mil pesos moneda nacional, 
su capital social, modificando la cláusula 
ruarla en los términos siguientes: i'u'ir'n: 
Kt Capital Social está constituido per la 
suma de Quinientos 11 ¡1 Pesos moneda 
nacional de "urso lega!, dividido '-•„ cinco 
mi! cuotas de cien pesos cada una 
por los socios en partes igna 
■sentados por el atonto de los Veenes 
iales, que consigna detalladamente el 
anee' general del que una copia sus- 
ola por las partes se agrega e mcor- 
'■» como caneza- de esta escritura 
iPieuos Aires. 15 de novlemb'-e. Ajio 
Libertador Geneial San Martín, EboO. 
F (talli Viílafañe. secrelano. 
' $ (y. _ e.23 ll-N? 1 14 7 v 29 1E50 
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ZABALETA HNOS.. MERLETTI Y 

COMPAÑÍA 
Sociedad (le Responsabilidad Limitada 

"Cor ilisoosieióii del Señor Juez de Co- 
nien-io de' la Capital de la República, Dr. 
Paúl Rodríguez Quesadu. Secretaría del 
autorizante, se lince súber por cinco lias 
el siguiente edicto: 

P.n'tre don José Florencio Zabaleta, 
don Bernardo Aníbal Zabaleta, ambos ar- 
gentinos, solteros y domiciliados en la 
calle Cral. Manuel A. Rodríguez X'' 1222, 
de e-ta Capital; don I udovico Luis Mcr- 
letii. argentino, casado 



dr- 



en pago 
ir bienes 
derechos 
reales y personales, por cualquier título; 
aceptar o constituir hipotecas, prendas 
chiles, comerciales y cualquier otra cla- 
se de garantías; dar o tomar dinero en 
préstamo, pudieiulo girar ea descubierto 
y celebrar operaciones de crédito real o 
personal con instituciones bancarias o con 
personas o entidades particulares a ofi- 
ciales, especialmente con los Bancos de 
la Nación Argentina. .Hipotecario Nacio- 
nal, de la Provincia de Buenos Aires, de 
Crédito Industrial Argentino y ['¡anco 
Central tic la Pepública Argentina; ven- 
der los inmuebles y ceder los créditos de 
propiedad de la sociedad, por los precios, 
plazos y demás condiciones (pie estipu- 
lare, percibir, otorgar recibos, cartas de 
pago, cancelaciones de hipotecas y de- 
más resguardos legales; hacer novacio- 
nes que extinga» obligaciones ya existen- 
tes, contratos de locación, de servicios 
u otros, transigir, comprometer en arbi- 
tros o arbitradoies, amigables compone- 
dores, firmando los correspondientes com- 
promisos, reconocer obligaciones anterio- 
res o posteriores al presente contrato; gi- 
rar, aceptar, endosar letras, giros, che- 
ques, pagares y demás papeles de co- 
mercio; efectuar cualquier operación ban- 
earia, dentro y fuera de! país; actuar en 
.inicio como actor a, demandada o inte- 
resada, otorgar poderes generales o es- 
peciales de cualquier género, clase y am- 
plitud, y revocarlos total o parcialmente, 
pudieiulo realizar cuantos más actos sean 
necesarios o requeridos para el logro de 
sus fines. — La sociedad no poiirá en 
ningún caso comst itrurse en fiadora o ga- 
rante del cumplimiento de obligaciones 
de terceros. — Sexta: La dirección y 
auministración de la sociedad estará a 
cargo de todos los socios, en calidad de 
Gerentes, los que tendrán el uso de la 
firma social adoptada, consignando sus 
respectivas firmas particulares a conti- 
nuación de la leyenda "Zabaleta- Unos. 
Merletti y Cía., S. K. L., Cap. .$ 75.000 



muciliuuo en 
le t-'ormosa N'- : 7:t5, de San Antonio 
adua, Provincia de Buenos Aires; 
Braulio Pascua!, argentino, casado, 
■diado en la calle Martín Irigoyen 

Buenos 1 m n. ' . Los actos, contratos, escrituras 
(lema 



>,'■■• 7S7, de Castelar, Provincia oe 
Aires; y don Luis Ramos, argentino, ca- 
sado, domiciliado en la calle Luis lia. 
Prago 2ÓS3, de Castelar, Provincia do 
Buenos Aires; todos mayores de edad y 
iiébiies para contratar, resuelven consti- 
tuir entre ellos una Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: Primera: Queda 
Constituida entre los nombrados una so- 
ciedad en los términos de. la Ley X' 1.1.045, 
<|iie girará bajo la razón social de ''ZA- 
BALETA UNOS., MERLETTI "Y COM- 
PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD' LIMPIADA-", y que tendrá su 
domicilio legal en esta Capital, actual- 
mente en la calle General Manuel A. 
Podríguez X» 1222, sin perjuicio de podei 
establecer sucursales en cualquier otro 
pauto del país. — Segunda: El objeto de 
la sociedad será, la fabricación y comer- 
cialización de mármoles reconstituidos y 
afines, haciéndose cargo, a tal efecto, del 
activo y pasivo de la Sociedad Comercial 
colectiva "Zabaleta Unos y Merletti", 
constituida entre los Srcs. Zabaleta y e! 
Sr. Merletti, según contrato privado de 
feria 21 de febrero de l'.MO, inscripto 
ea el Registro Público de Comercio bajo 
e¡ X" 2<i.!, al folio -i:¡!>, del libro 42 de 
Con trillos Privados. — Tercera: La socie- 
dad tendrá una duración mínima de cinco 
ano-, a contar desde el día primero de 
junin del año en curso, a cuya fecha se 
retrotraen los efectos legales del pre- 
sente contrato, dándose por válida y con- 
finuaudo todas las operaciones. realizadas 
desde dicha fecha. — Cuarta: El capital 
social , queda fijado en la suma de Se- 
tenta y Cinco Mil Pesos .Moneda Nacio- 
nal, dividido en setenta y cinco cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada 
una. que los socios integran totalmente, 
er. la siguiente proporción: don José Flo- 
rencio ' Zabaleta, don Bernardo Aníbal 
Zahirióla y don Ludovico Luis Merletti, 
en conjunto, treinta y cinco cuotas, o 
sean treinta y cinco mil pesos moneda 
nacional; don Braulio Pascua!, veinte 
cuotas o sean veinte mil pesos moneda 
nacional; y don. Luis '.Ramos, veinte cuo- 
tas, o sean veinte mil pesos moneda na- 
cional. — Lo? aportes de capital de los 
Síes*. Zabaleta y Merletti, se hallan re- 
presentados por los diversos rubros del 
activo y pasivo de la sociedad "Zaba- 
leta Finos, y Merletti", según balance 
practicado al día 31 de mayo del año 
en curso; y el de los Sres. Pascual y 
Ramos, por diversos bienes y efectos que 
ya han incorporado a la sociedad que 
por este acto se con-tituye. — Quinta: 
Para el cumplimiento (le sus fines la 



ques y (temas documentos públicos o 
privados emanados de la sociedad, re- 
querirán para su validez la firma ' de 
tres de los socios Gerentes, en forma 
conjunta e indistinta. — Séptima: Para 
las relaciones entre los socios y exclu- 
sivamente con carácter interno, se deja 
establecido: a) que los socios José Flo- 
rencio Zabaleta, Bernardo Aníbal Zaba- 
leta y don Ludovico Luis Merletti. ten- 
drán a su cargo todo lo relacionado con 
la parte técnica e industrial de las acti- 
vidades sociales, a la que deberán de- 
dicar su atención y conocimientos en 
forma exclusiva; b) el socio Braulio 
Pascual, tendrá a su cargo la organiza- 
ción contable y las cuestiones comer- 
ciases de la firma, sin perjuicio de po- 
der atender, sus ocupaciones particula- 
res; c) el socio Luis Ramos, colaborará 
en la atención de los negocios sociales 
y, especialmente en todo lo relacionado 
con los transportes que se realicen por 
cuenta de la firma, sin perjuicio de po- 
der atender sus ocupaciones particulares; 
d) cuando los socios lo consideren con- 
veniente, pero una vez por año por lo 
menos, se reunirán para deliberar sobre 
la marcha de las operaciones sociales y 
eonúueeión de los negocios y determi- 
nar las normas a que se han de ajustar, 
registrándose en un Libro de Actas, de- 
bidamente rubricado, las resoluciones 
de importancia que se adopten ev caía 
reunión; e) la Asamblea de socios fija- 
rá anualmente las retribuciones de los 
componentes de -la sociedad, cuyos im- 
portes serán in potados a gustos genera- 
les; f) .las resoluciones de ios socios, in- 
cluso las que se relacionan con las in- 
dicadas en el segundo párrafo del ar- 
tículo .18 do la Ley i\e -11.ÜÍ5, serán adop 
tudas por simple mayoría de cuntas ríe 
capital, salvo las que por este contrato 
requieran el acuerdo unánime de todos 
¡os socios. — Octava: Anualmente, en 
la segunda quincena del mes de mayo, 
so practicará un inventario y balance 
general de los negocios sociales, sin per- 
juicio de los parciales de comprobación 
que podrán practicarse cuando los so- 
cios lo crean conveniente. El ejercicio 
social comenzará el día 1'-' de junio de 
cada año y terminará el día di de mayo 
de! año subsiguiente. Previa a toda re- 
partición o declaración de utilidades se- 
rá, la creación de reservas técnicas de 
amortización y valuación sobre el activo, 
cuyos conceptos se considerarán como 
gastos y cargas normales del ejercicio, 
haya o no ganancias. Asimismo, se crea- 
rá, mi fondo de reserva para el pago de 



indemnizaciones por dc-pidn. dentro ríe 
¡os porcentaje.- que autorizan las ■dispo- 
siciones impositivas; y riel rciímnente se 
sepárala el cuíco por ciento para for- 
mar el Condu de reserva lega!, hasta cu- 
brir el diez, por ciento del capital so- 
cial. — Novena: Las utilidades o pér- 
didas netas ele cada ejercicio serán dis- 
tribuidas o soportadas por los socios en 

paites iguales. Queda expresamente con- 
venido que los socios sólo podrán reti- 
rar hasta :•! cincuenta por ciento de las 
utilidades que les correspondan en cada 
ejercicio; el icmanente se les acreditará 
en sus respectivas cuentas particulares. 
Los importes acumulados por este con- 
cepto podrán ser retirados por los so- 
cios al vencimiento de este contrato, o 
en caso de fallecimiento, por sus herede- 
ros, en la forma indicada en la cláusula 
décima. En los ejercicios que se crea 
ni cosario retirar totalmente las nulida- 
des acreditadas a cada socio o un por- 
centaje, mayor del cincuenta ñor ciento, 
será condición expresa el acuerdo uná- 
nime de todos los socios. — .Décima: En 
caso de fallecimiento o incapacidad de 
¡uguno de los socios, los demás podrán 
hacerse cargo del activo y pasivo de la 
sociedad, abonando a los herederos o re- 
presentantes legales del socio -fallecido 
o incapacitado el capital y utilidades 
que a este último correspondía a la fe- 
cha del evento, en cuatro cuotas semes- 
trales, iguales y consecutivas, con más 
un interés del seis por ciento anual. Si 
los socios sobrevivientes no quisieran 
hacerse cargo del activo y pasivo, se 
procederá a la liquidación total de la 
sociedad, la que se practicará por los 
supérslites y un representante del socio 
fallecido o incapacitado. — Décima Pri- 
mera: Cualquier duda, divergencia o di- 
ficultad que se suscitare entre los socios 
o sus herederos durante la existencia de 
la sociedad o al tiempo de su liquida 
ción, será dirimida por arbitros amiga- 
bles componedores nombrados uno poi- 
cada parte, quienes designarán un ter- 
cero para el caso de discordia, cuyo fa- 
llo será inapelable e irrecurrible judi- 
cialmente. Bajo las once cláusulas que 
anteceden las partes dan por formaliza- 
da la constitución de esta sociedad, fir- 
mando, en prueba de conformidad, este 
ejemplar único, para su inscripción en 
el Registro Público de Comercio, en 
Buenos Aires, a los veintisiete días del 

mes de septiembre de mil novecientos 
cincuenta. Año de! Libertador General 
San Martín. -■- losé F Zabaleta. — "B. 
A Zabaleta. — L. L Merletti. — B. 
Pascual. — Luis Ramos. — Buenos Ai- 
res. 17 de Noviembre del Año del Li- 
bertador Genera! San Martín, 1950. — 
Julio A. Victoriea, secretario. 
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E. V. COMPAÑÍA INMOBILIARIA 

Y COMERCIAL ARGENTINA 

Sociedad de Responsabilidad Lmiit"da 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio, Dr. Carlos J. Varangot y Secreta- 
ría del autorizante, se hacen saber edictos 
por einco días: 

Polio 663 vto. — Primer Testimonio. — 
"En la ciudad de Buenos Aires, Capital- do- 
ta Repi'udica Argentina, a veintiocho de 
Setiembre del Año del Libertador Gene- 
ra! San Martín, mil novecientos cincuen- 
ta, arte mí, escribano y testigos, compa- 
recen los señores don Miguel A-igei San- 
tiago Bissoni, argentino, ingeniero; don 
Ludovico Vota, italiano, comerciante: don 
Santiago Migiud Biss'Uii. argentino, co- 
merciante; y don Allier'o Luis B -soni, 
argentino, ingeniero, todos casados, domi- 
ciliados en la calle Yerba] ño< mil nove- 
cientos setenta: excepto el señor Vota 
(pie se domicilia en la calle Monroe cuatro 
mil ochocientos treinta y ocho, hábiles, 
mayores de edad, de mi conocimiento, 
noy fe v dicen: One son únicos componen- 
tes de la sociedad de responsabilidad li- 
mitada oue ¡.dra en esta plaza bajo la 
denominación de B. V. COMPAÑÍA IN- 
MOBILIARIA Y COM FROTA L ARGRX- 
T1XA, SOCIEDAD 1)1- R LSPOA'íCABl LI- 
BAD LIMITADA'-', con sede y domicilio 
legal en esta capital, por tiempo mil-ter- 
minado, pero con un mínimo de cinco 
años y un capital de Cíen mil pesos mo- 
neda nacional, cavo objeto es el de la 
compra-venia y transacciones de bienes 

raices, construcciones de edificios y fi- 
nnnei ae-ione* de construcciones v admi- 
nistración de bienes y en su faz comer- 
cial, ;a compra vent», importación y ex- 



portación de mercaderías en general, in- 
versiones ele capital, interviniendo la en- 
tidad como parte en neg-oeios ya estable- 
cidos o a establecerse, ya sea en 'carác- 
ter de socio activo, comanditario o ea 
sociedades de responsabilidad limitada, 
habiéndose constituido originariamente 
con el nombre de C.I.C.A.; según escritura 
do fecha diez y seis de Octubre de mil no. 
recuentos cuarenta y seis, pasada ante mí, 
al folio setecientos cuarenta y dos vuelto 
de este mismo Registro a mi cargo, .y 
modificada con respecto a su denomina- 
ción, que es la actual, según escritora do 

fecha seis de Diciembre de mil novecien- 
tos cuarenta y siete, pasada también an- 
te mí, al folio ochocientos quince, pro'o- 
co.o ele- los años mencionados, los que so 
inscribieron respectivamente en el Regis- 
tro Público de Comercio con fecha oneo 
de Diciembre de mil novecientos eunren» 
ta y seis, bajo el número mil trescientos 
treinta y ocho, folio ciento veinti'réa, 
de! libro once de Contratos de Sociedades 
do Responsabilidad Limitada; y con fe. 
cha. catorce de Febrero de mi] uoveciert- 
tos cuarenta y ocho, bajo el número cien- 
to cuarenta, folio doscientos diez y ocho, 
del libro catorce de Contratos de Socie- 
dades de "Responsabilidad Limitada; y ios 
comparecientes continúan diciendo: Quo 
habiendo resuelto de común acuerdo am- 
pliar el capital socia; hasta la suma do 

En millón de pesos moneda nacional, con 
efecto retroactivo al primero de Diciembre, 
de mil novecientos cuarenta v nueve, mo- 
difican la cláusula tercera, que es la per- 
tinente, en la forma siguiente. — T--rec- 

rn : E] capital social se fija en la suma 
de Un Millón de pesos moneda nacional, 
dividido en mil cuotas de Mil pesos mo- 
neda nacional cada una, que suscriben los 
sociospor partes iguales. — E*. actual au- 
mento de Novecientos mil pesos moneda, 
nacional lo integran los socios con parto 
de los créditos que cada uno de ellos tiene 

en su cuenta corriente con la sociedad y 
que transfirieron a la cuenta capital con 
fecha primero de diciembre de mi! no- 
vecientos cuarenta y nueve del modo si-- 
guíente: Doscientos mi] pesos moneda na- 
doral transfiere cada uno de los cuatro 
socios, lo que hace mi total de Ochocientos 
mi! pesos moneda nacional, y el sa.do de 
Cien mil pe=¡os de ig-ual moneda, se obli- 
gan 'os socios a aportarlo a la Socie-lnct 
por partes iguales, a medida que las ne« 
cesid-idcs sociales l-o requieran. — En con- 
secuencia los comparecientes dan por for- 
malizado el presente aumento de capital 
v ratifican todas las demás cláusulas deí 
contrato soeia. vigente. — .Leída v rati- 
ficada la firman por ante raí y los tes- 
tigos don Héctor Charry Brau v don Os- 
ear Charrv Bran. vecinos, hábiles v de mi 
conocimiento, doy fe. — M. Bissoni. — ■ 
A. Bissoni. — L. Vota. — S. BBsoni. — 
Tgo.- H. Charrv Brau. — Tgo.: O. Cha- 
rry Brau — Es*á mi sello. — Ante mi: 
Tíobei-to N. Searicabnrozzi. — Concuerda, 

con su matriz que pasó ante mí bino el 
número trescientos veintisiete del Regis- 
tro doscientos ocho a mi cargo. — Para 
la sociedad B. V. Compañía Inmobiliaria 
y Comercial Argentina. Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, expido el presen- 
te tesnmonio en dos se'los de Ley núme- 
ro un mil. 6n quinientos cincuenta v mi. 
mil treinta y seis y el presente que sello 
v firmo en el lugar v feclia de su otor- 
gamiento. — Buenos Aires, Noviembre 17, 
Año del Libertador General San Martín, 
— Alejandro J. M. Labougle. secretario, 

$ 175.— e.ío'll-Xí' l.BS5-v.2').l 1150 



EESINTEX 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la "República 
Doctor Luis Alberto .Palacio, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por einco 

días que los señores Pedro José Nieto y 
Waitcr Soche, venden, ceden y trans- 
fieren a Don Luis .Fernando Eiorucci 

diez v nueve cuotas del capital de la so- 
ciedad "BMSIXTEX. SOCIEDAD I1G 
RESPONSABILIDAD LIMITADA" en ta 
proporción de diez y ocho cuotas el Se- 
ñor Nieto y una cuota el señor Soche, se- 
gún escritura pasada ante el Escribano 
Don 'Roberto M. Blanco, de la Ciudad de 

Avellaneda, de fecha veintiocho de Agos- 
to del corriente año. — "Buenos Aires, 
13 de Noviembre de 1950, Año del Liber- 
tador General San 'Martín. — F. Galii 
Viílafañe, secretario. 

$ Si. — e.22¡ll-N9 1.037-v.2S:il¡50 
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AUGUSTO TARELT.I E HIJOS 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
doctor lingo Darío Maeiei, secretaría del 
autorizante, se hace saber por cinco -lías, 
que por escritura otorgada ante el Escri- 
bano Guillermo R. Bernardo, con fecha 
20 de septiembre de 1.Ü50. ha sulo au- 
mentado el capital de la Sociedad AU- 
GUSTO TARELLI E HIJOS. SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA y modificado su contrate en la 
siguiente forma: Primero: Se acepta co- 
mo nuevo socio al señor Juan Ambrosio. 
— Segundo: Se aumenta ei capital social 
a la suma de quinientos mil pesos mono 
da nacional y queda modificado el ar- 
tículo quinto del contrato social en la 
siguiente forma: El capital social se fi- 
ja en la suma de quinientos mil peso» mo- 
neda nacional de curso legal, dividido en 
quinientas cuotas de un mil peso? cada 
una y se encuentra suscripto por los so- 
cios en la siguiente forma: Doña .María 
Angélica Banealari de Cazenave, ochen- 
ta cuotas o sean ochenta mi] pesos mo- 
neda nacional; doña Delia Eugenia Ferro 
de Ambrosi Tomasi, treinta cuota? o sean 
treinta mil pesos moneda nacional: do 
fia Marta Luisa Tarelli de Petracchi, 
diez y ocho cuotas o sean diez v ocho 
mil pesos moneda nacional: don Adelmo 
Aure'io Ferro, diez y nueve cuota!? o 
sean diez y nueve mil pesos moneda na- 
cional; don Raúl Bes. treinta y una cuotas 
o sean treinta y un mil pesos moneda na- 
cional; don Eduardo Francisco Tarelli, 
treinta y cinco cuotas o sean treinta y 
«ineo mil pesos moneda nacional: don 
César Tarelli, noventa y una cuota» o 
sean noventa y un mil peses monedo na- 
cional; don Alberto Antonio Tarelli, no- 
venta cuotas o sean noventa mi! 00*13 
moneda nacional; don Juan Francisco 
Irurzun, catorce cuotas o sean catorce 
mil pesos moneda nacional; do o Pedro 
Eios. siete cuotas o sean siete mil pesos 
moneda nacional; don Jesús Varóla, vein- 
te y tres cuotas o sean veinte y tres mil 
pesos moneda nacional; don Andrés Caa- 
maíio, tres cuotas o sean tres mil pesos 
moneda. nacional; don. Luis Juan Petracchi 
siete cuotas o sean siete mil pesos moneda 
nacional; doña Lydia Olga Balhi de Ro- 
dríguez, diez y siete cuotas o sean diez y 
siete mil pesos moneda nacional: doña Ade- 
la Devoto de Tarelli, diez y siete cuotas o 
sean diez y siete mil pesos moneda nacio- 
nal; don Migue] Augusto Tarelli, ocho cuo- 
tas o sean ocho nal pesos moneda nacional 
y don Juan Ambrosio, diez cuotas o sean 
diez mi] pesos moneda nacional. E 1 ca- 
pital de los socios se encuentra total- 
¿nente integrado según resulta de ios Li- 
bros de la Sociedad y el del nuevo «■icio 
Señor Juan Ambrosio se" encuentra tam- 
bién totalmente aportado en la Sociedad, 
lo que igualmente surge de los Libros so- 
ciales. — Tercero: El ingreso doi nuevo 
socio así como e! aumento del capital 
social ha sido aceptado y efectuado ai 
primero de Julio del corriente uño. 9 
cu va fecha se retrotraen lo? efectos le- 
gales de la presente. — "Buenos Aires. 
•Noviembre 13 del Año del Ldv*ndor 
General San Martín, 1950. — Bautista S. 
Laureneena. secretario. 

$ 1.3,i. — c2-lj.ll N? 1.254-v.,írjjjl!50 

•■ A, R. A. 

Scciedad de Responsabilidad Linrtacía 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
■días el. siguiente edicto: 

Testimonio. — En la Ciudad de Bue- 
nos Aires, a los trece días del mes de 
octubre del año del Libertador General 
San Martín, mil novecientos cincuenta, 
entre los señores Roberto Francisco Co- 
mas, casado en primeras nupcias con doña 
■Josefina Ignoeia Yolanda Praeg>er. domi- 
ciliado en Ja calle Santa Fe cinco mil 
ciento cincuenta de la Capital Federal; 
Alfredo Nicanor Guidobono. soltero, hijo 
de Lorenzo Guidobono y de Catalina B an- 
chi, domiciliado en la calle Cuatro, nú- 
mero "mil doscientos veintiocho de !a 
ciudad de La Plata, Provincia de Bue- 
Bos Aires; y Alberto Benigno Gaeio, ca- 
sado en primeras nupcias con doña Hay- 
<áée Felisa Cueearese, domiciliado en la 
calle Paraguay cuatro mil setecientos 
cincuenta y seis de la Capital Federal, 
«todos argentinos, y mayores de edad, 
eonvienen por el presente forma'izar el 
«ontrato de sociedad de responsabilidad 



numero seiscientos 
la Capital Federal, 



ilimitada, conforme a la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y a lo de- 
terminado'*' en ios artículos siguientes: 
Primero: Queda constituida entre las 
partes, una ' Sociedad de .Responsabilidad 
Limúada que" tendrá por objeto princi- 
pal la construcción, por cuenta propia 
o de terceros, de todo tipo o clase de 
obras. Podrá además, realizar: negocios 
de importación, exportación, comisiones, 

consignaciones y representaciones afines 
con su objeto principal; comprar y ven- 
der, dar y tomar en locación, permutar 
y en general celebrar todo género de 
contratos sobre bienes raíces, mueb.es y 
semovientes y aceptar la constitución 
sobre ellos por terceros, de los derechos 
reales de hipoteca, picuda y antieresis 
y demás derechos reales y personales 
reconocidos por la lev; promover y cons- 
tituir nuevas sociedades y suscribir to- 
tal o parcialmente, el capilal de e.las o 
de otras ya existentes y convenir con 
terceros, la unión de sus intereses o la 
cooperación para la rea Ii -ación de cual- 
quier negocio; solicitar de los poderes 
públicos nacionales, provinciales o muni- 
cipales, concesiones vinculadas a los obje- 
tos sociales, como asimismo adquirir esa* 
concesiones de terceros o convenir con 
ellos, en cualquier otra forma, su explo- 
tación o cumplimiento; y en general, rea- 
lizar lodo género de operaciones comer- 
cia.es. I. a determinación precedente es 
de carácter puramente enunciativa. — 

Segundo: La sociedad girará bajo la 
razón social de "A. R. A., SOCIEDAD 
DIO RESPONSABILIDAD LIMITADA" 

y tendrá su domicilio lega] en la calle 
Roque Sáenz Peña 
cincuenta y uno de 

pudiendo establecer o habilitar escrito- 
rios, administraciones, locales, anexos y 
desacar com prndores. corresponsales o 
habilitados en cualquier punto del País 
o del extranjero. — Tercero: El plazo 
de duración de este contrato se fija en 
cinco años a contar de la fecha de hov. 
térmir.o qae las paites se comprometen 
a renovar por igual período v así suce- 
sivamente, si seis meses antes de su 
terminación ninguno de los socios hubiese 
hecho conocer por telegrama colacionado 
dirigido a la Sociedad, su voluntad en 
contrario. — Cuarto: Mi capital social se 
fija en la cantidad de Cincuenta Mil 
Pesos Moreda Nacional de Curso Legal, 
el que se divide en quinientas curias de 
cien pesos moneda nacional cada una y 
es suscripto en la siguiente forma: Diez 
y Ocho Mil Pesos moneda nacional de 
curso leg'al, o sean ciento ochenta cuo- 
tas, por el señor Comas; Diez v Siete 
Mil Peso» moneda nacional de cur=o le- 
gal, o sean ciento setenta cuotas, por el 
señor Guidobono v Quince Mil Pesos mo- 
neda nacional de curso legal, o sean 
ciento cincuenta cuotas, por el señor 
Gacio. E; Capital indicado ha sido inte- 
grado en su cincuenta por ciento por 
cada uno de los socios, en la proporción 
que les corresponde, según se acredita 
con la boleta de depósito del Banco de 
la Nación Argentina, Casa Central, de 
fecha de hoy. — Quinto: La Sociedad 
será administrada indistintamente por 
cualquiera de los socios, siendo el uso 

de la firma social que se adopte, en 
forma conjunta entre dos cualquiera de 
ellos, con la prohibición de no compro- 
meterla en negocios ajenos al giro comer- 
cial o industria] de la Sociedad, ni en 
prestaciones gratuitas. El mandato para 
administrar comprende: al Adquirir por 
cualquier título toda clase de bienes 
muebles o inmuebles, enajenarlos a título 
oneroso o gravarlos con derecho real de 
prenda comercial, industria], ei\ i 
ría, hipoteca o cualquier o'ro 
real, pactando en cada caso de 
eión o enajenación el precio y forma de 
papo de la operación; y lomar v dar 
posesión de los bienes materia de! acto 
o contrato, b) Constituir depósitos de 
dinero o valores, cu .os bancas 
o particulares; y extraer 
mente ios depósitos constituidos a nombre 
de la Sociedad, e.) Tomar dinero pres- 
tado a interés de establecimientos ban- 
earios, comerciales o particulares, d) Li- 
brar, aceptar, endosar, descornar, cobrar, 
enajenar, ceder y negociar de cualquier 
modo, letras de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques u otros documentos de 
crédito público o privado, con o sin ga- 
rantía hipotecaria, prendaria o personal, 
e) .Hacer, aceptar, impugnar consignacio- 
nes en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas, f) Constituir y aceptar 
derechos reales y dividirlos, subrogarlos, 
transferirlos, o cancelarlos total o par- 
cialmente, g) Comparecer en juicio ante 
los tribunales de cualquier fuero o ju- 
risdicción, por sí o por intermedio de 
apoderados, con facultades para promo- 
ver o contestar demandas de cualquier 



o agra- 
de rocho 
adquisi- 



oricialcs 
tal o parcial- 



naturaleza, declinar o prorrogar jurisdic- 
ciones, poner o absolver posiciones y pro- 
ducir todo otro género de pruebas e in- 
formaciones, comprometer en arbitros o 
arbi'radores, transigir, renunciar al dere- 
cho de apelar o a prescripciones adquiri- 
das, h) Percibir y otorgar recibos y car- 
ias de pago. i> Conferir poderes gene- 
rales o especiales y revocarlos, j) For- 
mular protestos y protestas, k> Otorgar 
y firmar los instrumentes públicos o pri- 
vados que fueren necesarios para eje- 
cutar los actos enumerados o relacio- 
nados con la administración social par- 
ticularmente aquellos que se refieran a 
licitaciones públicas o privadas en que 
la Sociedad intervenga. — Sexto: Anual- 
mente! en el mes de setiembre, se prac- 
ticará un inventario y balance general 
del giro social, los que se reputarán apro- 
bados si dentro de .os treinta días si- 
guientes al de la fecha de su presenta- 
ción a cada socio, no fueran observados 
por el'os. — Séptimo: Las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio, 
serán distribuidas, previa las reservas 
legales y las que de común acuerdo re- 
solvieran efectuar los socios, en forma 
proporcional al capital de cada socio. De 
estimar conveniente los socios podrá de- 
terminarse para capitalizar, el porcen- 
taje de las ganancias que resuelvan de 
común acuerdo. — Octavo: En razón de 
haber integrado los socios, sola- 
mente el cincuenta por ciento del capi- 
tal suscripto, -los misinos se obligan a 
integrar ei restante eineuenia por ciento 
para integrar el toial del capita: so- 
cial tan pronto como «ea inscripto e¡ 
presente contrato en el .Registro Público 
de Comercio de la Capital Federal. — 
Noveno; Los socios, que gozarán de un 
sueldo mensual si así lo resuelven y que 
fijarán de común acuerdo, oportunamente, 
no podrán reaibar operaciones por cuenta 



propia, de la ni 1 ir a índo"e que 



de 



la Sociedad, ni asumir representaciones 
de otra perdona o entilad que emrzn el 
mismo comercio o industria. — Décimo: 
Los socios se obürrnn a consagrar a los 
negocios sociales todo'el tiempo que sea 
menester para su mejor realización, como 
asimismo a efectuar la di-trihueión en- 
tre ellos, de las tareas y responsabilida- 
des sociales, de común acuerdo. Todo 
acuerdo que se tome tanto a este res- 
pecto como a cualquier otro asunto de 
interés liara la Sociedad, so hará cons- 
tar en el libro de ac'as oue deberá lle- 
varse a e-fe v otros efectos. — Démmo 
Primero: Transcurridos dos años de la 
vigencia de este contrato, cua'qniera de 
los sordos podrá solicitar su retiro de la 
Sociedad, previa comunicación de tal 
circunstancia a los otros socios, por fe.e- 
grama colacionado, con anhelación no me- 
nor de seis meses al momento en que de- 
see retirarse. "En este caso la cantidad 
en pesos moneda nacional que le co- 
rresponda al socio saliente por los diver- 
sos conceptos, será determinada p-'-r el 
inventario y balance especial que a ese 
efecto se realice al día del retiro. — 
Décimo Segundo: La Sociedad no se di- 
solverá por muerte, interdicción o quie- 
bra de uno de los socios, sus herederos 
o representantes podrán optar: ai por el 
reembolso del haber que le correspondiera 
a! socio que heredan o representan con- 
forme al balance inventario especial que 
se praetiouF a tal efecto v al día de 'a 
muerte, inleraleep'n o quiebra, teniendo 
en cuenta para el!" los negocios en mar- I 
cha pero 110 finiquitados hasta ese día. j 
bl por incorporarse a la Sociedad en en- I 
lidad de socios, unificando a osle ef"c'o 
la representación y previa la conformidad 
do los socios restantes, qu'enes de ne- 
garse deberán efectuar el reintegro con- 
forme a lo esünulado en el apartado al 
de este mismo artículo. De acuerdo con 
lo consignado precedentemente, las curtes 
deian eonsruida ''A IR A.. Sociedad de 
Responsabilidad. Limitada ". obi¡¡r:"'. "oírse 
conforme a derecho. — Firmado- R herto 
Comas. — A. Guidobono. ■■ — Alhorio Ga- 
cio. — Entre iíneas: " oión ", "Vale. — 
Ricardo Eastman, secretario. 

$ 410.— e.S2¡ll-N? S!)l-v.2S,'l.|!50 



ALONSO & GUTIBREES 

CALZADOS FLORIDA 

Sociedad de Eesponsabilida.fi Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio de la Capital Federal, Dr. U. J. 
Varangot, Secretaría Alberto Zambrano, 
se hace saber por cinco días el siguiente 
edicto: 

Contrato de Sociedad do Responsabili- 
dad Limitada. — En la ciudad de Buenos 
Aires, a los vein'iséis días de] mes de 
Septiembre de mil novecientos cincuenta, 
Año del Libertador General San Martín, 
reunidos en el local de la calle Viamonto 
número ochocientos uno, los señores Ma- 
nuel Alonso, argentino, casado en prime- 
ras nupcias, da cuarenta y siete años do 



edad, domiciliado en la eaile Hipólito Yri- 
goyen número tres mi: ochocientos seseo a 
y uno de la localidad de -Florida, Previa* 
eia de Buenos Aires, y Joaquín Gutiérrez, 
español, casajlo en primeras nupcias, da 
cincuenta años de edad, domiciliado en la 
calle Rincón número ciento treinta y sie- 
te de esta Capital, y constituyendo am- 
bos domicilio legal en !a ca'le Viamonte 
número ochocientos uno, han convenido 
celebrar un contrato de sociedad de res- 
ponsabilidad limitada, sujela a las si- 
fruientes cláusulas: Primera: Queda cons- 
tituida a partir de la fecha en esta 
ciudad una sociedad mercantil que gira- 
rá bajo el rubro de "ALONSO & CUTIS. 
RREZ. CALZADOS FLORIDA, SOC] E» 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA", continuadora de los negocios a que 
venía dedicándose -a razón social "Alon- 
so & Gutiérrez" establecida en es'a Ca- 
pital, calle Viamonte número ochocientos 
uno, compuesta por los señores "Manuel 
Alionso y Joaquín Gutiérrez, cuyo contra- 
to respectivo celebrado por escritura nú- 
mero trescientos veintiocho del veintiuno 
de Mayo de mi] novecientos cuarenta y 
cinco por ante el Escribano de esta Ca- 
pital doctor Raúl Colman Lerner. se ha- 
lla inscripto en el Registro Público ds 
Comercio con fecha once de Julio de mi! 
novecientos cuarenta y cinco bajo el nú- 
mero doscientos noventa y cinco al Folio 
trescientos cuarenta v cinco de] Libro 
número doscientos treinta de Contratos 
Públicos. — Segunda: El domicilio ríe la 
sociedad será en esta Capital, calle Via- 
monte ochocientos uno, pudiendo estable- 
cer sucursales en cualquier parte de la Re- 
pública o fuera de ella. — Tercera: .01 
término de la duración de la sociedad es 
indeterminado, siendo el mínimo cinco 
año» íi contar desde e] día treinta v uno 
de Enero de mil novecientos cincuenta, fe- 
cha del lí.t'ino balanc efectuado por la so- 
ciedad "Alonso & Gutiérrez", a .a cual 
se retrotraen los efectos de este cóbra- 
lo, haciéndose presente además que la 
nueva sociedad reconoce y acepta coma 
sueas todas las operaciones realizadas 
desde la fecha del expresado balance. — 

Cuarta: La sociedad que se constituye por 
este n"'o, se hace cargo de) activo v pa- 
sivo que ha venido explotando lia razón, 
social "Alonso & Gutiérrez", to">n (lo 
acuerdo con el balance antes referido, cu- 
ya transferencia aceptan los dos socio?. — • 

Quinta: La sociedad tendrá por objeto 
principal comerciar en la compra-venta de 
calzados y sus anexos; ejercer represen- 
taciones, mandatos, comisiones y consig- 
naciones, pudiendo también la sooi»dao¡ 
praetiear otro acto o emprender cual- 
quier otra nocroeiaeión lícita re.noonni.a 
directa o indirectamente con los objetos 
principales. — J.,a socieda 1 podrá practi- 
car esos actos Por cuenta propia v orden 
d<> terceros o de su» eomi'eníes o manda- 
tarios. — Sexta: El capital s-cin' es do 
Treinta y Seis Mi] Pesos Moneda Na- 
cional, aportados por martes iguales por 
ambos socios, v constituido por las mer- 
eadorms. muebles, útiles, maoui anrias, 
créoi'os y demás instalaciones <b\" nego- 
cio que (sifué al sello número fnsí.eíp j >¡p 
de •* 0,10) (viene del sello * 1 núme- 
ro o5S.oo,s j-) tenían es'ablecido ce. la 
calle Viamonte número ochocientos ano 
de esta Capital, la razón social "Alonso & 
Gu'iérrez", de acuerdo al baiance va 
mencionado y que queda así transferido 
a la sociedad que «e forma por e«te acto. 
— Séptima: La Sociedad será adminia» 
trada pior ambos so--ins. ios señores Ma- 
nuel Alonso y Joaquín Gutiérrez, míe 
asumen el carácter de gerentes, 10= cuales 
podrán usar la firma «oeial, conjunta, ai» 
temática o separadamente como a«i tam- 
bién quedan indistintamente investidos 
de todas las facultades necesarias para 
adiar en nombre de la sociedad, obligan- 
do a la mi«ma con los actos que rea 1 zen, 
110 piidLiidose usar la firma social en 
asunlos extraños a la. sociedad, fianzas 
o garantías a terceros. — Oe'ava- La so- 
cied'd podrá ejecutar toda clase de ope- 
raciones boticarias y comerciales con los 
Barcos de 1.a Nación Argentina, Central, 
de la Provincia de Buenos Aires. Indus- 
trial y demás instituciones oficiales y 
par' iculares, solicitar c-éditos. descuentos 
préstamos, efectuar depósitos, abrir y 
cerrar cuentas corrientes, extraer fondos, 
librar cheques, letras de cambio, vil r>s, 
pagarés y .giros, aceptarlos, endosarlos, 
cobrarlos o neo/ociarlos, girar en de-cu- 
bierto hasta el total acordado por las 

insii'ueiones crediticias. — Novena: La 
sociedad tendrá capacidad jurídica además 
de los negocios que requiera su objeto los 
siguientes: Adquirir por compra vi otra 
forma, bienes inmuebles, muebles o semo- 
vientes, venderlos, arrendarlos, transfe- 
rirlos o gravarlos, dar y tomar préstamos 
garantizados o no por derechos reales do 
hipoteca, aceptar prendas agrarias y «oes- 
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titüirias 1 , adquirir o ceder créditos, cele- 
brar (contratos So 'locación --de- -cualquier 
¡naturaleza y. ¡rescindirlos, conferir po- 
deres especiales o generales y revocarlas, 
'formular protestos y protestas; registrar 
e inscribir patentes de invención o mar- 
cas, para todo lo cual se firmarán las es- 
crituras que correspondan, por cualquiera 
de los socios con uso de la ¡firma social. 
¿~- Décima: Los socios gerentes podrán 
retirar mensualmente, las sumas que 
de común acuerdo se asignen por 
acta registrada en el libro corres- 
pondiente, con ¡cargo a la cuenta de gas- 
tos generales. — undécima: El día (trein- 
ta y uno de Enero .de cada año. se 
.practicará un inventario y balance gene» 
.ral, de las utilidades que hubiere se se- 
parará un cinco por ciento ,con destino 
al fondo' de reserva legal. — El- saldo 
.de las utilidades, -o de las pérdidas en su 
caso, será distribuido -o -soportado r.-s- 
.pectivamente por -partes iguales ent^e 
ambos socios. — Duodécima: En caso' 
de ¡fallecimiento o de ineívpaéidad prb'¡a-' 
da de cualquiera cíe los dos socios, los 
.derecho-habientes del socio -fallecido o 
-incapacitado, podrán re-emplazar a éste 
.unificando la. personería en alg-iuo de 
ellos, salvo que deseen retirarse de la 
sociedad en -cuyo caso el socio sobre- 
viviente capaz -tomará a sti cargo el 
activo y pasivo de la sociedad, abonan-; 
do a los representantes del socio falle- ' 
cido o incapacitado el diáber que de ,eo- ' 
rresponda según 'balance especial * que 
.al .efecto so practicará, cuyos pagos po- 
drán .efectuarse en seis cu.olas iguales, 
semestrales y sucesivas devengando el lin- 
teres del seis por ciento anual — Si 
al socio sobreviviente o -.capaz no le 
¡conviniere hacerse cargo del activo ;y 
pasivo la sociedad será (sigue al sello 
$ 0,10 Ni 558.930 J.) (viene de! sello 
,$ 0,1.0 N<-' .538 ..9.29 J.) liquidada en la 
¡forma proscripta por la ley. — Décima 
Tercera: Xas cuestiones que ¡se -suscitaren 
.entre ambos socios serán dirimidas ;y 
resueltas por arbitros arbítradores -am'i- 
¡gables componedores, designado uno por 
.cada socio, debiendo aquéllos designar 
a su vez un tercero para el caso de 
discordia, y cuyo fallo será inapelable. 
— Décima Cuarta: En caso de resolverse 
la liquidación de la sociedad, ésta estará 
a cargo de ambos socios, reintegrándo- 
se luego de saldar todas las cuentas del 
pasivo, el capital y utilidades en la pro- 
porción establecida en la c'áusula un- 
décima. — ■ .Décima Quinta: Todo !o no 
previsto en el presente instrumento será' 
regido por las disposiciones de la Ley 
'once ¡mil seiscientos cuarenta y cinco 
y de acuerdo con el artículo veintic-a- 
tro.de ésta, también le son aplicables las- 
-de los Códigos -Comercial y Civil que 
,-se conformen con su naturaleza jurídica 
y no hayan sido modificadas por la pre- 
citada Ley. — Bajo las quince cl;i<i«nlns 
.que preceden los pactantes sigr. alarios 
dejan formalizado este contrato, .« cuyo 
fiel cumplimiento se obligan de buena 
¡fe con arreglo a derecho. — Manuel 
Alonso. — Joaquín Gutiérrez. Selto $ 0.10 
N? (193.6-10 ¡J. — Fijan Término I ura- 
•ción Contrato. — Señor Juez de Comer- 
cio: 'Manuel Alonso y Joaquín Gutiérrez,' 
con domicilio legal constituido r-n la 
calle Tticumán 1307. piso '4? ".B", eir 
los autos de inscripción de eont'-ato de' 
"Alonso y Gutiérrez, -Calzado ¡fonda, 
Sociedad do Responsabilidad Limitada" 
a V. S. decimos: Que en nuestro ca- ; 
rácter de únicos socios-gerentes de la so- 
ciedad indicada, venimos a declarar que 
por error en la cláusula Tercera se in- 
dica como término -indeterminado el de 
la duración de la compañía cuando en 
realidad, es de nuestra común voluntad, 
que el mismo quedo fijado en 10 años, 
a contar do la fecha señalada por la 
cláusula de referencia. — Solicitamos que 
esta aclaración sea tenida como parte 
Integran! o del contrato social, cuya ins- 
cripción en el "Registro Público de Co- 
mercio venimos a reiterar, cumplidos nue 
sean los trámites de .Ley. Proveer de 
conformidad. Será Justicia. — Síanuel 
Alonso. — Joaquín Gutiérrez". 

Buencs Aires, Noviembre 14 de 1950, 
-Año del Libertador Genera! San Martín. 
Alberto Zamlmtuo, secretario. 
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Testimonio. — En la Ciudad do Bao; 
nos Aires, a los dieciocho días del mes 
-setiembre del Año del Libertador Genera! 
San Martín, mil novecientos -cincuenta, 
entre los señores Ja-cobo David Szarfer 
argentino naturalizado, casado, mayor de 
edad; don Mareos Arturo Szarfer, argen- 
tino naturalizado, soltero, menor de edad,' 
autorizado para ejercer el comercio y don 
Gerszon Szarfer, polaco, soltero, nienor, 
autorizado para ejercer el comercio, to- 
dos domiciliados en esta 'Capítol .Federal 
calle Pueyrred'ón número cuatrocientos' 
ochenta y -siete, ¡convienen en celebrar el 
presente contrato .de sociedad do respon- 
sabilidad limitada, sujetos a las disposi- 
ciones de la jLey -.airee -mil ' seiscientos' 
cuarenta y cinco y las siguientes cláusu- 
las: Primera: Bajo la denominación de 
"ALQUIMIA, SOCIEDAD DE EESPON-' 
SABILIDAD LIMITADA.'", con domici- 
lio en esta Capital, calle Pueyr.red-Vn nú- 
mero cuatrocientos .óchenla y siete, cons- 
tituyese una sociedad .que .tendrá ¡por ¡ob-, 
jeto' la explotación de un .negocio de im- 
portación y exportación de artículos ^ge- 
nerales, representaciones y fábrica de 
oombilias y bisutería en general. — Se- 
gunda: Esta sociedad comenzará sus ope- 
raciones el primero de Enero de mil no- 

ecieníos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martin, a cuya .fecha -se re- 
trotraen los efectos de! -presente ¡eputra- 
to, siendo el .tiempo de duración de .Diez 
Años, a partir desde la fecha indicada. 
— Tercera: El Capital social ic constitu- 
ye la suma de Setenta y Cinco Mil Pe- 
sos Moneda 'Nacional de Curso Legal, di- 
vidido .en cuotas de Cien pesos .moneda' 
nacional cada una, que han suscripto los 
socios en la siguiente forma: don .Jaco-" 
bo David Szaríor, seiscientas cuotas .que 
importan Sesenta mil pesos moneda na- 
cional; don Marcos Arturo Szarfer, soten 



cinco cuotas que importan 



alquimia 

Sociedad de ¡Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de ia Capital Eederal, doctor Car- 
los J. Var.an.got, secretaría autorizante. 
-se hace saber ipor -cinco días, el siguien- 
te edicto en el .Boletín. Oficial: 



la y 

¡quiníentos pesos íxoneda nacional y don 
Gerszon S.varfer, s-iteirta y circo cuotas' 
que importan Siete mil -quinientos pesos 1 
moneda nacional. — Estos aportes 10.- rea- 
lizan los ¡s-ocios -mediante la transferencia 
de] activo y pasivo del negocio de .pro- 
piedad del señor Jacobo David Szarfer, 
que en el ramo ele fábrica de bombillas 
y bisutería "tiene establecido en esta Ca 
p : ta!, calle Pueyrredón número cuatro- 
cientos ochenta y siete, a! que se le ha 
asignado el valor representativo de las 
mencionadas cuotas, según inventario y 
balanee general que se lia practicado a' 
efecto. — Cuarta: La .administración y 
i-epresentaeión de la «ociedad estará a 
cargo de todos los socios que actuarán 
en calidad de socios gerentes teniendo el 
uso de la firma el - socio Jacobo David 
Szarfer y en su reemplazo los demás 
socios en forma conjunta únicamente, que- 
dándoles .absolutamente prohibido usar 
de la firma social en los asuntos o -no-' 
goeios ajenos al giro de la sociedad o en 
garantía de terceros, con documentos 
de favor o complacencia en cuyo case 
se hace extensiva tbeha prohibición 
también a tsus firmas particulares, '-— 
Quinta: "Los socios gerentes teiub-áu 
las más altas facultades para obrar en 
nombre de ia sociedad conforme al ar- 
tículo "diez y seis de da Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco.' — Sexta: 
La sociedad que se constituye llevará 
los libros exigidos por 'las leyes comer- 
ciales y además de ellos un libro de 
actas donde deberán asentarse todas las 
resoluciones adoptadas por los socios con-: 
tratantes, teniendo dichas resoluciones 
la misma validez que las disposiciones 
del presente contrato. — Séptima: Anual-, 
mente al día treinta de junio de cada- 
año se practicará un balance e inventa- 
rio general a cuyos efectos se establece 
que las cuentas a cobrar se tomarán de 
acuerdo a sus posibilidades de cobro, 
amortizándose Jos distintos rubros del 
activo fijo de acuerdo a la reglamenta- 
ción de la Dirección General 'Impositiva. 
— Octava: Las utilidades o .pérdidas se- 
rán distribuidas o soportadas entre los 
socios en la siguiente .proporción: don 
Jacobo David Szarfer el sesenta por 
ciento, don Marcos Arturo Szarfer, vein- 
te por ciento y don Gerszon Szarfer vein- 
te por ciento, previamente a la distribu- 
ción de utilidades se destinará el cinco 
por ciento de las mismas para formar :el 
Fondo de 'Reserva Legal, hasta -tanto 
llegue ai diez por ciento de! capital — 
Novena: A los efectos de tomar resolu- 
ciones que afecten el buen desenvolvi- 
miento de los .negocios sociales, los socios 
deberán celebrar reuniones dejándose en 
cada caso labraba un acta sobre las ^de- 
cisiones adoptadas, dichas reuniones de- 
berán realizarse por lo menos una vez 
al año -y en ¡esa ¡oportunidad deberá apro- 
I barse el inventario v balance general. — 



Décima: Los socios se obligan a dedicar 
toda su actividad y tiempo a los negocios 
sociales, inhibiéndose de intervenir en' 
otros negocios u operaciones ni aunque 
no entren en competencia .con los de. la' 
sociedad, el Incumplimiento de -esta -obli- 
gación, .coloca al socio que Incurre ten: 
él, en ja situación de retirarse obligato- 
riamente de la sociedad, ofreciendo sus 
enotps en venta a los demás socios que 
tendrán prioridad, para adquirirlas. — 
Undécima: En caso de fallecimiento dé 
alguno de los socios, los herederos entra- 
rán a formar parte de ia sociedad en ca-: 
lidad de socios, siempre que los socios 
sobrevivientes por mayoría de capital 
aceptaran dicha -'incorporación y en caso 
contrario ios herederos o legatarios del 
socio fallecido deberán ofrecer en venta 
sus cuotas en un todo de conformidad 
con lo establecido en la siguiente cláu- 
sula para caso de retiro de alguno de 
los socios. A, los efectos de este artículo, 
los herederos del socio fallecido, deberán 
unificar su representación. — Duodéci- 
ma: Si alguno de los socios quisiera re- 
tirarse de la sociedad, que por, este acto 
-se constituye y por -el valor que a ellas 
corresponda íle acuerdo al ulfinro balan- 
ce practicado y aprobado, sin que en nin- 
guno de los -casos pueda, ¡sótieita'r la "-con- 
fección d e un nuevo balance. Aeep'ada ¡a 
venta v' -previa deducción de lo que 
adeudara a la sociedad, su importe seré 
abonado en seis cuotas iguales que co- 
menzará a regir desde ¡el día que se efec- 
túe la ¡transferencia, debiendo efectuarse 
el primer piago al contado y las elimo 
restantes en cuotas trimestrales escalona- 
das y consecutivas, gozando las cuotas de 
un interés del ocho por ciento anual, cuyo 
pago se efectuará conjuntamente con las 
euolas trimestrales. El o ios socios com- 
pradores deberán otorgar garantía a sa- 
tisfacción. "La aceptación de la compra 
-por parte de! ¡socio interesado deberá ser 
formulad.!! dentro íle los treinta días si- 
guientes de efectuada la oferta respe'eti 
va, la ¡que se hará ¡saber :por 'telegrama- 
.¡colacionado dirigido* a los socios ;en el 
-domicilio de la sociedad. ¡Los socios sa- 
lientes finalizado el ejercicio en que -este 
¡hecho -ocurra, ¡percibirán las utilidades,: 
si las diubiere. así tronío la suma -que le 
corresponde del Pondo de Reserva Lega; 
y los de Previsión, tal como surgen de, 
balance aprobado, dichas sumas las perci- 
birá treinta días después de aprobarse e¡ 
¡balance respectivo. - — Décima -Tercera' 
d¿as cuotas sociales son indivisibles y la 
sociedad no ¡reconocerá miás que un -solo 
propietario por cada una de ellas. — Dé 
cima, ¡Criarla: Todas las cuestiones o di- 
vergencias que se "susciten entre los socio 
.referente a la interpretación o cumpli- 
miento de! presente, aprobación del ba- 
lance >e inventario -general o disolución y 
liquidación de la sociedad, serán resueltas 
¡por arbitros arbitradoros nombrados ¡uno 
por cada ¡parte, ¡quienes ¡podrán nombrar 
¡un .tercero ¡en ¡el caso ¡de ¡discordia, cuyo 
¡falto ¡será inapelable. ¡En ¡prueba de -con- 
formidad y ¡bajo ¡las ¡catorce cláusulas que 
■anteceden rueda constituida ¡la sociedad 
■-',. Alquimia, Sociedad de Responsabilidad 
¡Limitada ", firmando los ejemplares de 
¡ley ¡en el lugar y fecha ut ¡supra. Enmen- 
dada: "setiembre — del". Vale. — ' J. 
I). Szarfer. — M. A. Szarfer. — G. 
Szarfer. 

¡Buenos ¡Aires, Octubre 23 ¡de! Año del 
Libertador Genera! -San Martín, ¡mil no- 
vecientos cincuenta. — Luis O. Benilez 
Cruz, ¡secretario. 
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ERAHNOS LTDA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

¡Por 'disposición '' c '' Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la -República, Piv 
Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría del 
autorizante, se hace saber por cuco días 
el siguiente edicto: 

Testimonio: En la ciudad de Buenos 
Aires, ¡Capital Pederá] de la -República'' 
Argentina, a un ¡día del ¡mes de ¡setiembre 
de mil .¡novecientos ¡cincuenta. Año del 
Libertador General San Martín, entre 
los señores Don ¡Eelipe Braunselftein, ar- 
gentino, ¡casado; 'domiciliado en la calle 
Giles N? ¡22!->; ¡¡Daña Susana ¡Bisa ¡Brnuns-' 
ehtein. argentina, ¡soltera, ¡con domicilio' 
en la ¡calle ¡Giles .Nt> 729 y don Gregorio' 
¡Baratz, argentino, ¡soltero; con domicilio 
en la calle Ecuador ¡N<? 685, piso ¡le, de- 
partamento 3, todos ¡en esta Capital, sien-' 
do todos los nombrados mayores de edad 
y hábiles para contratar, ¡se lia conve- 
nido la ¡constitución de una ¡sociedad de 
responsabilidad limitada, en ¡un todo de 
acuerdo con las disposiciones de la ley 
once mil seiscientos ¡cuarenta y ¡cinco, 
que se regirá por If.s condiciones y cláu- 
sulas que a ¡continuación ¡se ¡indican: 



Primera: La sociedad adopta para su gi« 
ro comercial la denominación de BRA- 
HNOS LTDA. SOCIEDAD DE RESPON- 
SíVBILIDAD LIMITADA y fija su do-, 
mieilio en la Capital Pederal, actualmen- 
te en la calle Reconquista N<> -lí)'l, sin 
perjuicio de las sucursales vio agencias 
que pueda establecer en lo sucesivo orí 
cualquier lugar del país y|o del extran- 
jero. — Segunda: Constituye el objeto do 
esta sociedad la ■im-portacion y exporta- 
ción de toda clase de artículos de toda 
índole, y la representación de -'firmas 
comerciales e industriales del externa en 
ésta ¡y ¡viceversa. Sin ¡perjuicio dé. «su «ob- 
jeto ¡podrá la sociedad adquirir, ¡enajenar, 
permutar, hipotecar, arrendar, prendar y 
en cualquier forma gravar bienes -mue- 
bles e ¡inmuebles necesarios ¡y útiles para 
su desenvolvimiento. — Tercera: Esta 
sociedad se constituye por el 'término lie 
Cinco ¡años a cantar desde la fecha y po- 
drá .prorrogarse por otro perío.do igual 
mediante resolución adoptada de acuerdo 
con este contrato con una anticipación 
de tres meses por lo menos a la expira- 
ción del -término, y debidamente asentuon. 
én tal -oportunidad en él libro de-- acias 
de la sociedad. — Cuarta: El capital so-, 
cial lo ¡constituye la suma de Cinciicnla 
Mil Pesos .moneda nacional de curso ¡le- 
gal, dividido en cien cuotas de quinien- 
tos ¡pesos moneda nacional de ¡curso <e* 
gal, cada una, suscriptas ,por los so -ios 
en la siguiente proporción.: Don Eelipe 
Braunselitein, sesenta cuotas o sean 
Treinta MU ¡Pesos moneda nacional de 
curso legal: ."Doña Susana Elsa Brauns- 
ehfeiii, treinta cuotas o sean Quince Mil 
Pesos moneda nacional de „curso legal 
y Don Gregorio ¡Baratz, ¡diez cuotas o 
¡sean ¡Cinco Mil ¡Posos moneda ¡¡nacional 
de curso legal, las ¡que ¡son ¡integradas 
por los socios en este acto en .un cin- 
cuenta por ciento, comprometiéndose a 
integrar el resto a medida que las nece- 
sidades del negocio así lo requieran. — ■ 
Quinta: ¡Los tres socios actuarán en cali* " 
dad de gerentes de la sociedad, en forma 
indistinta, estando, en consecuencia, a su 
cargo la representación y administración 
de la sociedad, y -la firma social es- 
tará a cargo conjunto del señor Don ¡Gre- 
gorio Baratz y cualquiera de los otros 
dos socios indistintamente, debiendo dos 
firmantes usar su 'firma personal precedi- 
da por un sello de la sociedad que se des- 
tine -ad lioc. — -Sexta-: Los socios partici- 
parán en las ganancias o pérdidas que 
el giro social arroje, en la siguiente ¡pro- 
porción: el sesenta por ciento (60%) 
para el señor Don Eelipe Brauíisélitein; 
el treinta por ciento (30%) para la se- 
ñorita dotia Susana Elsa 'Braunsehteiri y 
para el señor Don Gregorio Baratz el 
diez por ciento (10-'%). — • Séptima: 
Anualmente, al 31 ele ¡dieiem'bre de cada, 
año, siendo -el primero a fin del año <--u 
curso, ¡se practicará ¡un ¡inventario v ¡ba- 
lance general de los negocios sociales, 
sin ¡perjuicio de ¡los ¡balances ¡parciales 
que deben practicarse cuando así lo dis- 
pongan leyes -especiales. De las ganancias 
que dicho balance arrojare, se deducirá, 
un ¡cinco ¡por ciento (5%) para formar 
el Pondo de Reserva Legal, hasta alcan- 
zar el diez por ciento (¡10 %) del capital 
social, .además se deducirá do ¡necesario 
liara la constitución ¡de otros fondos do 
reserva que la sociedad considerara ne- 
cesarios para su mejor desenvolvimien- 
to, distribuyéndose el resto entre ¡los ¡so- 
cios, en la ¡forma indicada precedente- 
mente. 'Se deja expresa constancia, que 
los socios solamente retirarán el cincuen- 
ta por ciento (50%) de las utilidades 
que les Iludiera correspoui.lidu, dejando 
el resto acreditado en su -cuenta corrien- 
te, sin interés, por un período mínimo 
de tres años. — Octava: La sociedad 
■podrá ¡disolverse anticipadamente al í'ér- 
•ini.no pactado en el artículo 3<? de ¡este 
contrato por resolución adoptada por ma- 
yoría de votos. — Novena: Para totíns 
las resoluciones de la sociedad, con ex- 
cepción de aquellas que la ley ILtiló 
exige unanimidad, será suficiente la sim- 
ple mayoría de votos. — Décima: Para 
todos los -efectos emergentes del pres» n- 
te -contrato, los socios constituyen itoiiii- 
cilio legal eu los ya indicados -y se some- 
ten a la jurisdicción de la justicia ordi- 
naria de esta Capital. — De común acuer- 
do se ¡firma el presente, obligándose a 
su fiel cumplimiento, en el lugar y ''fecha 
ut supra, dejándose así eonstituitn la 
firma Brahnos Ltda. Sociedad de Res- 
ponsabilidad ILimitada. — (fdo.): Eelipe ¡ 
Braunschtein. — Susana M. Brannseiitéia, 

— .Gregorio Baratz. - — ¡Buenos ¡Aires, 
Noviembre .8 de ¡1950, Año del Libertador 
Gial. San Martín. — Julio A. Vietorica, 
secretario. 
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FI.AC.MA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por dú-posición del señor Juez de Co- 
mercio do Ja Capital, a cargo del Juzga- 
do N" 7, doctor Luis Alberto Palacio, 
secretaria N? 20, del doctor Manuel A. 
Cabrera, se hace saber por el término 
de cinco días que: "Los socios de la 
firma FLAC.MA SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA, han re- 
suelto modificar el contrato constituido 
fin fecha 5I1D1ÍM9, en la cláusula 3', la 
<]u'e queda redactada en la siguiente for- 
ma: La gerencia de la sociedad será 
ejercida por el señor Félix Nicolás Maz- 
•zariello, de nacionalidad argentina., que 
sustituye el actual gerente Francisco Pi- 
cara, de nacionalidad italiano. Al señov 
Francisco Fieara, se le conceden todas 
las facultades para efectuar contratos 
en nombre de la sociedad en el país y 
es el exterior. — Buenos Aires, 15 de 
Noviembre de .1.950, Año del Libertador. 

Oral. San Martín. Ricardo Eastman. 

secretario. 

* 50. - e.LHMi-N» 94-3-v.27i.1L50 



GÓTICO 

(Compañía de Tierras y Construcciones) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del Juez de Comercio 
doctor Luis A. Palacio, secretaría del au- 
torizante, se hace saber por cinco días 
que por escritura de fecha 25 Octubre 
1950, pasada ante el Escribano Baúl 
Cordero, don Héctor Eitel Pritz Stoeker, 
cedió y transfirió a don Andrés Federico 
Rene Tomás de Ohateubriand 10 cuotas 
del capital que tenía en "COTICO, SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA" (COMPAÑÍA .DE TIERRAS 
Y CONSTRUCCIONES). — Buenos Ai- 
res, Noviembre 15 de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. F. Galli 

Villa fañe, secretario. 

* 35. — e.23¡ 1 I-jS'-p ¡..132-V.29J11J50 

C. Y. P. A. 

(CERÁMICAS Y PORCELANAS 

ARTÍSTICAS) 

Sociedad ele Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Juez de Comercio 
Doctor Luis Alberto Palacio, secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días, que por docuicento privado de fecha 
23 Octubre .1950, don Eduardo Juan An- 
tonio Raúl Tellier cedió y transfirió a 
Mario Sverdük, Félix Juan Zolezzi, Luis 
Conde y Juan Pedro Hugo Rigotti, 150 
cuotas que importan $ 150.000, que tenía 
en la sociedad' "C. Y. P. A." '(CERÁMI- 
CAS Y PORCELANAS ARTÍSTICAS 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", calle Perú 4 ti. — Buenos 
Aires. Noviembre 15 de 1950, Año del 
Libertador General San Marlín. — E. 
Galli Vjlla.fañe, secretario. 

.* 35. .... e.?3:¡l-Ní I.133-V.29J1 1 ¡50 
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Sociedad de Responsabilidad. Inmunda 

Por disposición del Señor Juez de 
Comercio Doctor Hugo D. ¡\faeiel, Se- 
cretaría del autorizante, se hace saber 
por cinco días el siguiente edicto: 

Escritura Número Ciento Setenta y 
Uno. Er. la Ciudad de Avellaneda, ju- 
risdicción, de la Provincia de Buenos 
Aires a trece de Setietrjbre de mil no- 
vecientos cincuenta, Año del Libertador 
Gneral San Martín, auíe mí Escribano 
autorizante y testigos que suscriben 
comparecen: don Miguel Verge, argen- 
tino, casado en primeras nupcias con 
doña Ana Loveccbio, domiciliado en la 
calle Bernardo de lrigoyen numero mil 
quinientos cuarenta y cuatro de la Ca- 
pital Federal, don Francisco .Raúl To- 
rres, ([tío íirma ''F. .Uaúl Torres", ar- 
gentino, casado en primeras nupcias 
con doña Laura Ramona Insúa, domi- 
ciliada en la estación Bonifacio, de esta 
Provincia, don Benito Moya, argentino, 
casado en primeras nupcias con doña 
Peírona Jacinta Sánchez, domiciliado 
en la citada Capital calle Larrea núme- 
ro cuarenta y cinco y don Florentino 
Gabsncbo Allende, que firma "F. Ga- 
bancho Allende", español, casado en 
únicas nupcias con doña Catalina Ele- 
na Keenan, domiciliado también r m la 
Capital Federal, callo Tttyutí número 
siete mil cincuenta y tres, todos los 
cora parecientes comerciantes, mayores 
de edad, accidentalmente aquí, personas 
hábiles y de mi conocimiento doy fe 
y dicen: Primera: Que por escritura 
pasada ante el Escribano de la Ciudad 
<le Buenos Aires don Julio Carrera Pe- 
reyra, cotí fecha catorce de Julio de 



mil novecientos cuarenta y ocho al fo- 
lio mil ciento noventa y cuatro del 
protocolo de ese año, del Registro a su 
cargo, constituyeron la sociedad, comer- 
cial que gira en la Capital Federal bajo 
el rubro de "EL INDIO, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 
la que tiene por objeto principal la. ex- 
plotación del negocio de ferretería por 
mayor y menor y todo ramo a fin, im- 
portaciones, exportaciones, representa- 
ciones, consignaciones y compra-venta 
de mercaderías en general, fijándose 
su domicilio y asiento principal de sus 
negocios en la calle Bernardo de Iri- 
goyen número mil quinientos cuarenta 
y cuatro de dicha Capital, cuyo plazo 
de duración se fijó en cinco años a 
contar desde el día de su constitución, 
siendo su capital inicial de Ciento Vein- 
te Mil pesos moneda nacional dividido 
en ciento veinte cuotas de mil pesos 
cada una, suscripto por los socios en la 
proporción de treinta cuotas cada uno, 
tocio lo que así y más detalladamente 
resulta de la, relacionada escritura, la 
que en testimonio se inscribió en el 
Registro Público de Comercio de la Ca- 
pital Federal el ocho do Octubre de mil 
novecientos cuarenta y ocho bajo el 
número mil seiscientos ochenta y cua- 
tro al folio ciento setenta del libro 
quince de Contratos de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. — Segundo: 
Que por escritura de fecha veintidós 
de noviembre de mil novecientos cua- 
renta y nueve, otorgada ante el ya nom- 
brado Escribano don Julio Carrera Pe- 
reyra al folio tres mil treinta y ocho 
del Registro a su cargo, aumentaron 
el capital social a la suma de Doscien- 
tos Treinta y Cuatro mil pesos mone- 
da nacional cuya escritura en testimo- 
nio inscripto en el mismo Registro Pú- 
blico de Comercio el catorce de Di- 
ciembre del mismo año, bajo el núme- 
ro dos mil quinientos tres al folio dos- 
cientos sesenta del libro diecisiete de 

Contratos de Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada certifico tener a la vis- 
ta para esie acto junto con el anterior- 
mente relacionado. — Tercero: Que del 
último balance social al día treinta de 
Junio del corriente año resulta que el 
haber que. a cada socio corresponde por 
capital y utilidades es. el siguiente: a 
don Miguel Vergé Cincuenta y nueve 
mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
con cincuenta y cuatro centavos de los 
que Treinta y nueve mil pesos corres- 
ponden a capital y Veinte mil ochocien- 
tos ochenta y nueve pesos con cincuen- 
ta y cuatro centavos a su saldo en 
cuenta corriente; a don Francisco Raúl 
Torres Ciento veintiún mil seiscientos 
ochenta y cuatro pesos con cuarenta 
centavos de los que Setenta y ocho mil 
pesos corresponden a capital y Cuaren- 
ta y tres mil seiscientos ochenta y cua- 
tro pesos con cuarenta centavos a su 
saldo en cuenta particular: a don Be- 
nito Moya Ciento veintitrés mil dos- 
cientos treinta y cinco pesos con ochen- 
ta y oíJio centavos de los que setenta y 
ocho mil pesos corresponden a capital 
y cuarenta y cinco mil doscientos trein- 
ta y cinco pesos con ochenta y ocho cen- 
tavos a su saldo en cuenta particular 
y a don Florentino Oahaneho Allende 
Cincuenta y cinco mil doscientos cua- 
renta y siete pesos con cuarenta y siete 
centavos del que Treinta y nueve mil 
pesos corresponden a capital y Dieciséis 
mil doscientos cuarenta y siete pesos 
con cuarenta y siete centavos a su sal- 
do en cuenta particular. - Cuarto: 

Agregan los comparecientes que utili- 
zando cada uno de ellos parte de sus 
respectivos saldos en cuenta particular 
y cotí nuevos aportes que efectúan al- 
gunos de ellos y con efecto retroactivo 
al primero de! corriente mes. han re- 
suelto elevar el capital social a la suma 
de Trescientos cuarenta mil tiesos mo- 
neda nacional, a cuyo efecto otorgan y 
declaran: Que a partir desde la fecha 
la cláusula quinta de) contrato social 
se sustituye por la siguiente: Quinta: 
Queda fijado el capital social en la 
suma de Trescientos cuarenta mil po- 
sos 'moneda nacional, dividido en tres- 
cientos cuarenta acciones de Mil pesos 
de la mi-ma moneda cada una. el que 
es suscripto por los socios en la siguien- 
te proporción: don Miguel Vergé Se- 
tenta y cinco cuotas: don Francisco 
Raúl Torres Nóvenla y cinco cuotas, 
don Reuito .Moya Nóvenla y cinco cuo- 
tas y don Florentino Gabaneho Allende 
Setenta, y cinco cuotas. El capital sus- 
cripto ha sido integrado totalmente 
por los siguientes socios: por don Mi- 
guel Vereé oue ¡i. 'm capital de Troiril'i 
y nueve mi: pe-sos ueorla Diecinueve mi! 



pesos de su saldo en cuenta particular 
y Diecisiete mil pesos en dinero efec- 
tivo; don Francisco Raúl Torres, que 
a su capital cíe Setenta y ocho mil pe- 
sos aporta, diecisiete mil pesos de su 
saldo en cuenta persona! y don Benito 
Moya que a su capital de Setenta y ocho 
mil pesos aporta Diecisiete mil pesos 
de su saldo en cuenta personal. El so- 
cio don Florentino Gabancho Allende, 
que ha suscripto Setenta y cinco cuotas, 
a su capital anterior realizado de Vein- 
tiún mil seiscientos veintidós pesos con 
dos centavos aporta dieciséis mil pesos 
de su citado saldo en cuenta particular 
y veinte mil pesos en dinero efectivo, 
debiendo integrar el capital suscripto 
en la forma establecida en el contrato 
primitivo esto es, destinando para ello 
el diez por ciento de las utilidades que 
en cada ejercicio le correspondan. El 
capital realizado por los socios hasta 
la fecha que es de Trescientos veintidós 
mil seiscientos veintidós pesos con dos 
centavos moneda nacional se encuentra 
representado por muebles, útiles, insta- 
laciones, mercaderías, dinero efectivo 
y demás existencias que se. encuentran 
en el domicilio de la sociedad, todo de 
acuerdo ai balance firmado por las par- 
tes de conformidad. En consecuencia 
los otorgantes dejan modificada en la 
forma expresada la cláusula quinta del 
contrato de la sociedad de referencia, 
quedando subsistentes todas las demás. 
Leída que les fué por mí el autorizante 
los otorgantes ratifican su contenido, 
y firman junto con los testigos del acto 
señores don Severo Avclino Villar y don 
Ramón Llurba, vecinos y hábiles doy 
fe. Sigue a la extendida en este Regis- 
tro a mi cargo con fecha de antes de 
ayer bajo el número ciento setenta. — 
.Miguel Verge. — F. Raúl Torres. — 
Benito Moya. — F. Gabam lio Allende. 

— Tgo.: S. A. Villar. — Tgo. : Ramón 
Llurba. — Hay un sello Ante mí: Al- 
fredo C. García. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1950. 
Año del Libertador tíeneral San Mar- 
tín. — Bautista S. Laurencena, secre- 
tario. 

$ S-10. — e.21!U.-N? 1.002 -v.27jl1¡50 



ESTABLECIMIENTOS 

METALÚRGICOS C.L.E.M. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio do la Capital de la República 
Dr. Hugo D. MacieL secretaría de! auto- 
rizante, se hace saber por el término 
de cinco días el siguiente edicto: 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 
veinticuatro días del mes de octubre de 
mil novecientos cincuenta, Año del Li- 
bertador General San Martín, los que 
suscriben, Pascual Viscigbo, argentino 
naturalizado, casado, domiciliado e u 
Mármol número mil ochocientos tino: 
•losé Rebollo Velazco, español, casado, 
domiciliado en Mármol número mil se- 
tecientos cincuenta y tres; Juan Anto- 
nio Cicero, argentino, casado, domicilia- 
do en Cachi número novecientos treinta 
y nueve; y José Bazaga, español, casa- 
rlo, domiciliado en José María .Moreno 
número mil cuaí roeicntos ocho, todos ma- 
yores tic edad y hábiles para contratar 
y con domicilio cu esta Capital Fede- 
ra!, actuando los tres primeros, como 
únicos socios componentes de "Estable- 
cimientos Metalúrgicos C.L.E.M. So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada" y 
c! último por sí, han convenido en mo- 
dificar los Estatutos de ".'Estableci- 
mientos Metalúrgicos C. L. E. M., 
Sociedad de Responsabilidad Limita- 
da", constituida por instrumento pri- 
vado, con fecha veinte de septiem- 
bre de mil novecientos cuarenta y nue- 
ve, entre los tres primeros contratantes 
nombrados, y, modificado el referido 
contrato social, con fecha once de octu- 
bre de mil novecientos cuarenta y nue- 
ve; e inscripto en si Registro Público 
de Comercio, con fecha veintiséis de 
diciembre de mii novecientos cuarenta 
y nueve, bajo el número dos mil qui- 
nientos setenta y seis, al folio ciento 
noventa y uno. del libro diez y ocho de 
Contratos de Sociedades (le Responsabi- 
lidad Limitada. La modificación se rea- 
liza en vista de! creciente desarrollo 
de los negocios sociales, por lo que se 
hace necesario el aumento del Capital 
Social mediante la capitalización de las 
ganancias realizadas, y el aporte e in- 
greso de un nuevo socio: el aumento 
del valor de las cuotas de capital; la 
modificación del plazo de duración de 
la sociedad, y otras modificaciones que 
se consideran Tsect s.ar ias. A. fules efec- 



tos y con el objeto de desarrollar en. 
un solo texto el eonírato definitivo, se 
conviene en derogar todas las cláusulas 
del contrato originario y su posterior 
modificación ya enunciada, substituyén- 
dolas por las siguientes: Primera: La 
sociedad girará bajo la, denominación so- 
cial de "ESTABLECIMIENTOS ME- 
TALURGICOS C. L. E, M. SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LBII- 
TADA.", La sociedad tendrá su dorai» 
cilio en esta Capital Federal, fijándose 
actualmente en la calle José María Mo- 
reno número mil cuatrocientos ocho, pil- 
diendo ser trasladado posteriormente, co- 
mo así también establecer agencias y|o 
sucursales en cualquier punto de Ja Re» 
pública o del extranjero. El establecí» 
miento fabril y talleres, se sitúa actual- 
mente en la calle -Máximo Paz número 
novecientos cincuenta y uno de la Ciu- 
dad de Lanús, Partido de Cuatro de 
Junio, F. C. N. G. Roca, Provincia de 
Buenos Aires, donde, además de su pro- 
ducción industrial, la sociedad centra» 
lizará todo lo referente a la promoción; 
contratación y administración de sus 
ventas. — Segunda: La sociedad tiene 
por objeto la fabricación, transforma- 
ción yjo armado, y la venta, de toda 
clase de artículos metalúrgicos y sus 
accesorios. Podrá así fabricar y ven- 
der toda ciase de muebles, útiles, arte- 
factos yjo aparatos electromecánicos yjo 
metálicos en general, para uso indus- 
tria!, comercial o familiar, que sean ac- 
cionados eléctricamente, a gas yjo por 
cualquier otro sistema o procedimiento, 
para ser aplicados a refrigeración o a 
cualquier otro destino. — Tercera: A 
tales efectos, la sociedad podrá efectuar 
las siguientes operaciones: adquirir, usu- 
fructuar y enajenar, gravar, transferir 
y permutar por cualquier título o con- 
cepto, bienes inmuebles, muebles, fon- 
dos de comercio o industriales, marcas, 
créditos, derechos, títulos y acciones; 
adquirir, aceptar, constituir y extingáis 
derechos reales. Operar con los Bancos 
Oficiales o particulares, incluso los de 
la Nación Argentina, Central de la Re- 
pública Argentina, de la Provincia de 

Buenos Aires, de Crédito Industrial Ar- 
gentino, Hipotecario Nacional, y sus 
Agencias o Sucursales. Firmar, aceptar, 
girar, endosar, descontar y avalar le- 
tras, giros, pagarés, cheques, (varrants, 
conocimientos y demás papeles de co- 
mercio; obtener, aceptar y conceder cré- 
ditos en cuenta corriente, letras o pa- 
garés, girar en descubierto, prestar fian- 
zas y cauciones derivadas exclusivamen- 
te (Je los fines sociales, liealizar toda 
clase de contratos, inclusive de fleta- 
mentos y transportes en general, así 
como de locación. Comprar y vender 
toda clase de máquinas, muebles, útiles 
y artículos o mercaderías o materias pri- 
mas, pudiendo hacer todas las adquisi- 
ciones que requiera la explotación de, 
sus negocios. Concurrir a toda clase de 
licitaciones, sean nacionales, provincia- 
les, municipales o particulares. Podrá 
asimismo realizar sin limitaciones to- 
das las operaciones lícitas, comprendi- 
das o no en la enumeración (pie se hace 
en esta cláusuia, siempre que se rela- 
cione con el objeto social, por cuanto 
aquélla debe considerarse como explica- 
tiva y descriptiva de los poderes de la. 
sociedad, y no limitativa o resí láctica- 
de los mismos. Podrá así, importar y!o 
exportar toda ciase de mercaderías o 
materias primas que sean necesarias pa- 
ra el cumplimiento de sus fines. — Cuar- 
ta: El Capital Social que era, según 
el contrato originarlo ele Cuarenta y 
ocho mil pesos moneda nacional, se ele- 
va y queda fijado, por este acto, en la 
suma ele Cien Mil Lesos Moneda Nacio- 
nal, dividido en cien cuotas de' un nrii 
pesos moneda nacional cada una, que 
queda totalmente suscripto cu este acto, 
y que es integrado como sigue: Prime- 
ro: Con el aporte de los señores Pas- 
cual Visciglio, José Rebollo Velazco y 
Juan Antonio Cicero, separadamente, y 
por cada uno de ellos, de veinticinco 
cuotas de capital de un mil pesos mo- 
neda nacional cada una, que equivalen 
a Veinticinco mil pesos moneda nacio- 
nal individualmente, aporte que reali- 
zan en virtud de: a) sus aportes indi- 
viduales de ciento sesenta cuotas de 
cien pesos moneda nacional cada una, 
según el contrato originario, y que equi- 
valen a dieciséis mil pesos moneda na- 
cional para cada uno de ellos; b) coa 
más sus aportes individuales de nueve» 
mil pesos moneda nacional, suma que 
ceden de lo que les corresponde propor- 
cionalmeiite a cada uno de ellos, en la 
distribución de utilidades derivadas del 
' Ha lance General de ''''Establecimientos 
! Metalúrgicos C.L.E.M. Sociedad de Reí- 
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ponsabilidad Limitada", practicado con 
fecha treinta y. uno de julio de' mil no- 
vecientos cincuenta, Año del .Libertador 
Genera! San Martín, cuyo balance ge- 
neral. Inventario practicado a esa te- 
dia, cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
la .Distribución de Utilidades resultan- 
te, fjuo han sido certificados por Con- 
tador Público .Nacional, .merecen, la con- 
formidad de todos los contratantes, y 
así Jo declaran, — Segundo: Con el aporte 
del nuevo socio señor José Bazaga, que 
ingresa a ia sociedad con la expresa 
conformidad de todos -ios demás contra- 
tantes, de veinticinco cuotas de capital, 
i_ nacional cáela 
Veinticinco mil 
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ad, con efeet 
tico al día primero de agosto de mil 
novecientos, cincuenta, Ano del Liber- 
tador General San Martin, desde cuya 
fecha, se considera al nuevo socio, por 
los demás firmantes, como formando par- 
te integrante de la sociedad, para todos 
los efectos legales entre Jos socios. — 
Quinta:. Los contratantes de común acuer- 
do, declaran que de los saldos acreedo- 
res, que figuran en el Balance practi- 
cado al treinta y uno de julio de mil 
novecientos cincuenta, Año del Liber- 
tador General San Martín, a favor de 
ios socios señores José .Rebollo Yelazeo 
y Pascual Yiseiglio, descontado que sea 
su aporte de capital, según la cláusula 
cuarta de este contrato, apartarlo pri- 
mero, ine. b), el remanente será rein- 
tegrado a éstos, el treinta y uno de 
diciembre del año corriente; y, respecto 
de la utilidad correspondiente al socio 
Juan Antonio Cicero, se descontará de 
ella su apoide de capital de acuerdo 
con la misma cláusula referida, y res- 
pecto a- dicho Balance General, aplicán- 
dose el remanente de utilidad a la amor- 
tización de su cuenta particular dismi- 
nuyendo su saldo deudor. — Sexta: La 

-Gerencia estará a cargo de los socios, 
cuyos datos personales figuran en el 
exordio del presente contrato, señores 
Pascual Yiseiglio y José Bazaga, quie- 
nes actuarán conjuntamente siempre, en 
la representación de la sociedad, con 
las más amplias facultades dentro de 
los fines sociales, y con las responsa- 
bilidades impuestas por la ley. En el 
caso de "prolongada ausenria, incapaci- 
dad o fallecimiento de cualquiera de los 
nombrados, la gerencia será desempeña- 
da, también en forma conjunta, por ios 
otros dos socios, señores José Rebollo 
■ Yelazeo y Juan Antonio Cicero. En to- 
dos los demás casos, el nombramiento, 
como la revocación de ios gerentes, se 
producirá poT mayoría absoluta de vo- 
tos, computados según el capital, dentro 
de la pauta establecida por el artículo 
cuatrocientos doce del Código de Comer- 
cio. El socio, señor Juan Antonio Cice- 
ro, tendrá a su cargo la dirección téc- 
nico-industrial del negocio, y los socios 
señores Pascual Yiseiglio y José Bazaga 
ejercerán la dirección administrativa, 
obligándose iodos ellos a dedicar, a sus 
respectivas actividades el máximo de 
tiempo y de atención personal, emplean- 
do su mayor celo y aptitudes para el 
mayor desarrollo de los negocios socia- 
les, e inhibiéndose de desempeñar fun- 
ciones similares en cualquier otra em- 
presa comercial o industrial. Por acuer- 
do de socios, se establecerá la retribu- 
ción que corresponda meusualmente a 
los tres socios gestores citados, retribu- 
ción que se cargará en los gastos gene- 
rales de la empresa. — Séptima: El 
ejercicio social terminará el treinta y 
tino de diciembre de cada año, en cuya 
fecha se practicará un Balance General 
de los negocios, destinándose, de las nu- 
lidades líquidas y realizadas, el cinco 
por ciento para el Fondo de Reserva Le- 
gal. El remanente de las utilidades rea- 
lizadas, así como las pérdidas en su 
caso, se distribuirán o soportarán en 
partes proporcionales al capital de cada' 
socio. La aprobación de los Balances se 
producirá automáticamente, si ellos no 
son "impugnados dentro de los treinta 
días de terminados. Si son impúgnalos, 
.las observaciones serán aprobadas o re- 
chazadas por votación realizada en la 
forma establecida, para el nombramien- 
to de gerente. Cada uno de los socios, 
padrá obtener anticipos mensuales a 
cuenta de utilidades, siempre que el es- 
tado financiero de la empresa lo permi- 
ta, con cargo fi su cuenta particular. 



para ser desean huios al terminarse el 
año comercial, para ello debe preetar 
su conformidad la mayoría absoluta de 
todos los socios. — Octava: Una vez 
por mes, corno mínimo, los socios cele- 
brarán reunión en la que se someterán 
y discutirán todos los asuntos que inte- 
resen a ios negocios sociales, haciéndose 
constar en el libro de acias ad-lioe. las 
resoluciones tomadas. Partí la aproba- 
ción o rechazo de los asuntos delibera- 
dos, se computarán los votos en relación 
a las cuotas de capital, y. en caso de 
empate, decidirán amigables compone- 
dores, nombrados uno por cada parte, 
los que antes de reunirse, nombrarán un 
tercero, cuyo fallo será inapelable. — 

Novena: En el caso de transferencia de 
cuotas, cuya cesión se realizará como 
lo ordena el artículo doce de la ley on- 
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, el 
pago de las mismas, según el precio que 
resulte del Balance General practicado 
a esa fecha, se efectuará en cuatro cuo- 
tas trimestrales, sin interés, contadas 
desde la Fecha de la cesión. — Pócima: 
La duración do la Sociedad será de cin- 
co años, a contar desde la fecha de 
inscripción de! contrato originarlo en 
el Registro Público de Comercio, o sea 
el veintiséis de diciembre de mil nove- 
cientos cuarenta y nueve. Podrá pedir- 
se ia disolución anticipada de !a Socie- 
dad, cuando al realizarse los Balance 
anuales, se compruebe la pérdida efec- 
tiva del cuarenta por ciento del Capital 
Social. Ante esta petición realizada por 
iiao o más socios, que representen el 
cincuenta por ciento de las cuotas de 
Capital, los otros socios, o alguno de 
ellos, podrán optar por aceptar la di- 
solución, o por adquirir al contado tos 
haberes del o de los peticionantes, se- 
gún el Balance practicado. Vencido el 
plazo do duración de Ja .Sociedad, el 
mismo se considera automáticamente pro- 
rrogado, por otros cinco años, si no se 
conviene, por mayoría de votos, la ter- 
minación de los negocios sociales. El so- 
cio que deseare retirarse ni finalizar el 
término de duración de este contrato, 
o posteriormente si la sociedad conti- 
nuase a la expiración del mismo, debe- 
rá hacerlo preavisando a ia sioiedad su 
resolución ciento ochenta días antes de 
la expiración del término. La prórroga 
del contrato social, deberá inscribirse 
en el Registro Público de Comercio. Los 
haberes de los socios salientes, se li- 
quidarán en la forma establecida para 
el caso de fallecimiento o incapacidad. 
— Undécima: En. caso de incapacidad 
o fallecimiento de alguno de Jos socios, 
la sociedad no se disolverá, salvo que 
por mayoría de tres cuartas partes de 
las cuotas de ios socios restantes, se 
resolviere su disolución. Si no se di- 
suelve, los herederos, sucesores o repre- 
sentante legal del socio fallecido o in- 
capacitado, tendrán derecho: a) a con- 
tinuar en la sociedad, para ello siempre 
que la misma mayoría de las tres cuar- 
tas partes de cuotas de los socios lo 
acepte; b) o a ofrecer a los socios res- 
tantes individualmente, o a la sociedad 
en conjunto, les adquieran por eeshm o 
venta el tocio o parte de las cuotas, y 
si éstos no lo aceptaren, podrán ofre- 
cerlas a terceros, quedando sujeta dicha 
cesión a la aprobación de los demás so- 
cios, conforme a la Ley. Es entendido 
que en igualdad de precio y condiciones, 
tendrán preferencia a la adquisición, los 
demás socios, antes que los terceros: c) 
en caso fie que no se llegare a ninguna 
de las dos soluciones precedentes, los 
herederos, sucesores o representante le- 
gal ' del socio fallecido o incapacita lo, 
podrán exigir la disolución y liquidación 
de la sociedad, la que se llevará a cabo, 
conforme a derecho, por los socios quc- 
desenipeñcn la gerencia en ese momen- 
to. — Duodécima: El socio señor José 
Bazaga, declara que. como titular de! 
derecho e invención registrado bajo el 
número setenta y seis mil seiscientos 
novouta y nueve, extendido por la Di- 
rección de la Propiedad Industria! del 
Ministerio de Industria y Conurclo de 
la Nación, consistente en mejora para 
ser aplicado a cocinas o estufas a gas 
de kerosene, conviene en ceder el uso 
y goce de su derecho de propiedad sobre 
el citado invento n !a sociedad. E! uso 
y goce del citado invento, por parte de 
la Sociedad, y su aprovechamiento por 
parte de ésta, será por todo ei término 
que permanezca como socio el señor José 
Bazaga en la misma y, a este respecto, 
se formalizarle un convenio entre el se- 
ñor Bazaga y la sociedad en el que se 
contemplará además todo lo relacionado 
a la explotación de la referida invención, 
ya que, ésta, no coiistitin'e un aporte 
de capital de su titular señor Bazaga 



en la sociedad. El señor José Bazaga 
declara además, que permitirá el uso 
por parte de "a sociedad y su aplica- 
ción comercial, del registro inscripto 
bajo el número trescientos treinta y dos 
mil setenta y siete, ante el liegistro 
Nacional de la Propiedad Intelectual, 
consistente en un sistema de pantallas 
tiara ser aplicado a secadoras de ropa 
eléctricos con lámparas infrarrojas; y 
así también autorizará a la sociedad a 
usar de las marcas registradas bajo el 
Acta número trescientos cuarenta y seis 
mil setecientos diecinueve (Bazagas) co- 
rrespondiente a ia clase catorce, y la 
registrada bajo Acta número trescien- 
tos cuarenta y seis mil setecientos vein- 
te (Bazaga) y setecientos cuarenta y 
seis mil setecientos reinliuno (Bazaga) 
correspondientes a las clases catorce y 
veinte -respectivamente; todo ello de 
acuerdo a las condiciones que so esta- 
blecerán en un contrato entre su titu 
lar José Bazaga y la Sociedad. — Dé- 
cimo Tercera: lío caso de liquidación 
y partición, ésta se realizará por tos 
gerentes que se hallen en el ejercicio 
a su cargo, en la forma establecida de 
actuación conjunta según la cláusula 
quinta de este contrato. Los gerentes- 
liquidadores tendrán las más amplias 
facultades para el cumplimiento de su 
cometido y, satisfecho que sea el Pa- 
sivo Social, distribuirán el saldo en pro- 
porción a los aportes, una voz devuel- 
tos éstos. — En Ee De Lo Cual, se fir- 
ma el presente en el lugar y fecha arri- 
ba indicados, extendido en cinco sellos, 
nacionales de un peso con cincuenta 
centavos moneda nacional cada uno, nú- 
meros cuatrocientos dieciocho mil sete- 
cientos setenta y seis al Cuatrocientos 
dieciocho mil setecientos ochenta inclu- 
sives. Interlineado "cuarta"; sobre ras- 
pado: '•Séptima"; interlineado "de" y 
"mil". Todo 'vale. — P. Yiseiglio. — 

José .Rebollo Yelazeo. - Juan Antonio 

Cicero. — J. Bazaga. — - Buenos Aires, 
noviembre 10 de 1950, Año de! Liberta- 
dor General San "Martín. -- Bautista S. 
La arene en a. secretario. 
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ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO 

DEL PLATA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co 
me.reio. a cargo del Juzgado No 7, de la 
Capital, Dr. Luis Alberto Palacio, se 
hace saber por cinco días el siguiente 
edicto: 

Testimonio. Contrato de Sociedad: En 
la Ciudad de Buenos Aires, a ios cinco 
días del mes de Octubre, del Año del 
Libertador General' San. Martín., mil no- 
vecientos cincuenta, entre Jos señores 
Juan José Caram, argentino, casado, con 
domicilio en Malabia mil doscientos se- 
senta, p. 1? IX A, Capital; José Osear 
Castro, argentino, casado, con domicilio 
en Donato Alvarez un mil cuatrocientos 
cuarenta y uno. Capital: Alfredo N'eme, 
argentino, casado, domiciliado en Bazur- 
cf) dos mil quinientos cincuenta, Capital; 
Dio Aiacli, sirio, casado, domiciliado eu 
Muipú trescientos cuarenta, de ia locali- 
dad de Bánfield, y Camilo Yar, argenti- 
no, casado, con domicilio en cade Ba- 
zurco dos mil quinientos sesenta y dos 
Capital, todos mayores de edad, se ha 
resuelto constituir una Sociedad de ii.es- 
ponsabilidad Limitada que se regirá por 
ms disposiciones de la Ley 11.615. con 
forme a las siguientes Cláusulas: Prime- 
ra: Entre tos nombrados se constituye 
una Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada que girará bajo Ja denominación 
de " ESTABLECÍ MIENTO AI EXAL lili 
G1CO DEL BLATA, SOCIEDAD DE 
.RESPONSABILIDAD LIMITADA : ', la 
que es continuadora de la sociedad de 
hecho existente entre los mencionados. 
— Segunda: La sociedad tendrá por ob- 
jeto la explotación de la industria me- 
talúrgica, fundición de metales, su ela- 
boración v comercialización. — Terce- 
ra: Ei domicilio lega] de la sociedad es 
al momento de constituirse, en esta Capi- 
tal, calle Malabia mil doscientos sesenta, 
piso 1? Dio. A, y el comercial, en la ca- 
lle luiendente Ángel Bonií'acini doscien- 
tos treinta y uno, de la localidad de 
San 'Martín, piudiendo luego trasladarlo, 
como asi también establecer agencias vio 
sucursales en cualquie,- lugar de la Repú- 
blica o en el extranjero, - Cuarta: La 

sociedad se constituye por el término de 
diez años a contar desde el día primero 
de Julio de! corriente año, fecha a la 
que se retrotraen todas las operaciones, 
fransenrndo los cuales podrá prorrogar- 
se por voluntad un anime' de los socio». 



— Quinta: El. Capital de la sociedad so 
fija en la suma de Ciento cincuenta. .mil 
pesos moneda nacional de curso legal, 
•dividido en ciento cincuenta cuotas de 
mil pesos moneda legal cada una, y es 
suscripto po r los. socios en la misma pro- 
porción o sean treinta A f.uotas de mil pe- 
sos moneda legal cada una. El capital 
lia sido integrado en Maquinarias, Insta-» 
laeiones y Materia Prima, de acuerdo 
con el inventario detallado, practicado ai 
efecto, y que forma parte del presente con- 
trato, en la siguiente proporción: Juan JP 
Caram, treinta y siete mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos con 92/10/) mo- 
neda "legal; José Osear Castro, treinta 
y siete mil ochocientos ochenta y nueve 
pesos con 92/1C0 moneda legal; Alfredo 
Neme, veintiocho mil quinientos ochenta 
y. dos pesos con 04/100 moneda legal; 
Dib Araeti, veinte y tres mil novecientos 
treinta y nueve pesos con 92/100 mone- 
da legal; Camilo Yar, veinte y- un mil 
seiscientos noventa y ocho pesos con 
20/100 moneda legal. Los socios Alfre- 
do Neme, Dib Aracli y Camilo Yar, de- 
berán completar ei total suscripto por 
cada uno pudieudo para ello hacerlo, con 
las utilidades que arrojen los balances 
de ia sociedad. En cuanto a los señores 
Juan J. Caram y José Osear Castro, go- 
zarán de un interés del 7 ti anual so- 
bre el excedente de sus cuotas de Capi- 
tal, hasta tanto se complete por n.s de- 
más socios, la totalidad del Capltap so- 
cial. — Sexta: La transferencia a terce- 
ros de las cuotas por parte de tus so- 
cios sólo podrá hacerse con la nnr"hne¡ór¡ 

unánime, conforme a lo que di.-jM-rm el 
artículo 12 de la Ley 1 1.615. ----- Sóf ti- 
ma: La administración de la sociedad 
será ejercida por dos socios con el cargo 
de Gerentes. El nombramiento de ge- 
rentes se hará por resolrreióii del 75 si 
del capital y la forma de nombrarlos se 
establecerá mediante aeta, que se asenta- 
rá en el Libro de Resoluciones. En tal 
carácter y mediante el uso en forma 
conjunta de la firma social, podrán cele- 
Irrar todos tos actos jurídicos, üpcraeía- 
nes y negocios que llagan el objeto de la 
sociedad, comprar, vender y:o permuiar 
bienes muebles e inmuebles, mercaderías, 
títulos, créditos, '.etc., celebrar operacio- 
nes con Bancos oficiales y particulares, 
abrir cuentas icorrientes, librar y endo- 
sar cheques, pagarés y letras de cambio, 
aceptar bienes en pago, nombrar manda- 
tarios y apoderados, fijarles sus facul- 
tades y revocar sus nombramientos, nom- 
brar empicados y destituirlos, fijar las 
remuneraciones del personal, firmar do- 
cumentos privados, otorgar y firmar es- 
crituras públicas, transigir, comprometer 
en arbitros, prorrogar jurisdicciones, 
constituir depósitos, comparecer ante los 
Ministerios y Reparticiones Nacionales, 
Provinciales y|o Municipales y, en gene- 
ral todos los actos y contratos que re- 
quieran los negocios sociales, inclusivo 
los que determina el artículo 1.915 del 
Código Civil. Podrán, eu fin, actuar sin 
otras limitaciones que las que imponen 
las leyes, no pudieudo comprometer a la- 
sociedad en asuntos que le sean ejenos, 
en especial, en fianzas a favor de ter- 
ceros. Se entiende que el detalle prece- 
dente es enunciativo y no limitativo. — - 

Octava.: Los gerentes deberán atenerse, 
a lo dispuesto por ios artículos ib lo, 
10 y ■£.!, sobre facultades y obligaciones, 
— Novena: Anualmente, el día treinta 
de Junio se practicará balance general, 
sin perjuicio de otros parciales de com- 
probación que podrán realizarse en cual- 
quier momento. El inventario de los va- 
lores que forman el activo de la socie- 
dad se hará de acuerdo a las siguientes 
reglas: a) Los bienes que forman el ac- 
tivo fijo se valorizarán a! costo, aque- 
tilos que hayan sido adquiridos peí la. 
sociedad y al valor de 1 ransferencia los 
aportados po¡- los socios dentro de las 
cuotas capital, ambos previa una amor- 
tización razonable, según los usos comer- 
ciales, que contemple la merma -sufrida 
por el uso; b) Las mercaderías, mate- 
rias primas, se tomarán al precio ele 
costo -o costo - plaza cual sea menor a la 
fecha del balance; las mercaderías senii- 
elaboradas deberán figurar por su costo 
de materia prima más la mano de obra 
empleada hasta el momento del balan- 
ce, las cuentas de gastos serán amorti- 
zadas totalmente, y siendo de aplicación 
eu general, las disposiciones establecidas 
por la ley del impuesto a los réditos 
(I1.0S2, t.a. leyes y decretos reglamen- 
tarios y complementarios) para el ajus- 
te impositivo ele Balances. De las uti- 
lidades que se obtengan de acuerdo con 
lo expuesto, se destinará el cinco peí 
ciento a ia formación del fondo de re- 
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serva legal, según lo dispone el artículo 
20 de la Ley 11.6-15, hasta totalizar el 
diez por ciento del capital, asimismo, de- 
berá formarse un fondo que contemple 
las obligaciones que emergen de las le- 
yes de trabajo y sociales (11.729, decre- 
to K3.30H y disposiciones complementa- 
Tías). El remanente de las utilidades se 
"distribuirá en partes iguales entre ios so- 
cios, es decir un 20 % a cada uno. Los 
socios podrán disponer la creación de 
otros fondos o reservas libres sin limi- 
tación. Las pérdidas, si las hubiere, se- 
rán soportadas por los" socios en la mis- 
ma proporción, — .Décima: Para la apro- 
bación de los balances y demás actos y 
resoluciones, salvo los actos simples de 
administración, los socios celebrarán 
'asamblea, haciendo constar en el libre 
.de acias lo tratado y resuelto. Para el 
cómputo de votos, cada socio tendrá de- 
recho a un número igual al de cuotas 
sociales que le pertenecen. • — Décima 
Primera: Los socios se comprometen a 
dedicarle a los negocios sociales, toda 
eu capacidad y esfuerzos, propendiendo 
al incremento y éxito de las operaciones. 
■— Décima Segunda: En caso de falle- 
cimiento o incapacidad debidamente de- 
clarada de alguno de los socios, será fa- 
cultativo de Jos herederos o representan- 
tes entrar a formar parte de la socie- 
dad. Optando por la incorporación, de- 
berán unificar su representación ante la 
sociedad. Si resolvieran lo contrario, los 
¿lernas socios deberán abonar a éstos, 
'contra cesión de su cuota Capital, su 
parte de capital y utilidades conforme al 
balance que se practicará a la fecha de 
fallecimiento o del hecho que provoca 
3a separación. Este balance se llevará 
a cabo dentó de los sesenta días de esa 
ieeha, y conforme a !o dispuesto en la 
cláusula novena. .Fijada la suma a pa- 
gar, seiá también facultativo de los so- 
,<eios restantes el proceder a su pago in- 
mediatamente o por cuotas escalonadas 
firmando pagarés, dentro de un plazo que 
no podrá exceder de un año y medio, 
a contar de la fecha de aprobación de! 
balance confeccionado a! efecto. Los do 
cimientos podrán ser cancelados antes cL 
¡su vencimiento y los saldos que existan 
a favor de los herederos o representan- 
.tes. devengarán un interés del seis por 
'ciento anua!, a liquidar en el momento 
fie la cancelación final de cuentas. — 

Décima Tercera: En caso de que alguno 
.-de los socios optare por retirarse de la 
.sociedad, deberá comunicarlo con tres 
'meses de anticipación, mediante telegra- 
ma colacionado o carta certificada y se- 
rá facultativo de los restantes el prose- 
guir o no con e! giro de la misma, te- 
niendo los socios no salientes privilegio 
jen la adquisición de las cuotas sociales. 
Admitida la separación se procederá de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 
, precedente. Determinada la suma a pa 
.. gar al socio saliente, ésta deberá ser 
abonada en cuotas bimensuales en un 
'Tplazo máximo de un año y medio, con 
¿¡pagarés y garantía a satisfacción; los 
'Saldos devengarán a su favor un interés 
«Sel seis por ciento anual. — Décima 
'•'Cuarta: F.n caso de divergencia entre los 
.bocios durante la vigencia de este con- 
trato o con motivo de la disolución o li- 
quidación de la sociedad, será resuelta 
; por arbitradores amigables componedores 
nombrados uno por parte o grupos de 
partes, ecn facultad de nombrar un ter- 
cero en caso de discordia, cuyo fallo se- 
rá inapelable. En caso de no ponerse 
de acuerdo sobre el nombramiento del 
. arbitro tercero, se solicitará su designa- 
ción al señor Juez de Comercio en tur- 
■2io de la Capital Federal. — Décima 
'•■Quinta: En caso de disolución total o 
"liquidación, actuarán como liquidadores 
Jos flos socios gerentes y serán de apli- 
cación ias normas del derecho común y 
•disposiciones de !a ley 11.6-15. sin per 
Juicio de lo que puedan disponer las par- 
tes. — Décima Sexta: En todo lo que no 
iiaya sido previsto en el presente con- 
trato serán de aplicación las normas de 
la cláusula anterior. Bajo las preceden 
tes diez y seis cláusulas que anteceden, 
tjueda constituida la Sociedad Estable- 
' cimiento Metalúrgico del Plata, Sociedad 
, tie Responsabilidad Limitada, obligándo- 
se las partes con arreglo a derecho, en 
cuyo, mérito firman el presente contrato 
en el lugar y fecha arriba indicado. ■ — 
firmado: Juan José Caram. — José Os- 
'«ar Castro. — Alfredo Neme. — Dib 
Araeh. — Camilo Yar. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 
1950 . Año del Libertador General San 
Martín — E. Galli Villafañe, Manuel 
'IA. Cabrera, secretarios. 
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GQSLING & CÍA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición, del Juez de Comercio, 
Dr. Carlos A. Espiro, so hace saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

Contrato do Sociedad. — En !a eiud<ul 
de Buenos Aires, a los 12 días del mes 
de Septiembre del Año del Libeitajor 
Genera! San Martín, mil noveeiento¿ cin 
cuenta, entre el señor Guillermo f. C-os- 
ling, inglés, casado, mavor de edad, do- 
miciliado en la calle Paraguay tí' 731, 
y Vegetolio Argentino, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada (Vegetolio Tra- 
ding Company Ltd.), inscripta en el 
Registro Público de Comercio con fecha 
21 de Mayo de 1945. bajo el N? P3í-> al 
W> 449 del Libro 8 de Contratos de So- 
ciedades de Responsabilidad Limitada, y 
modificaciones inscriptas el 16 de Octu- 
bre de 1946, N<? 1071, F» 46. Lo. 11,27 
do Diciembre de 1946, N? 1386. E° 39. 
Lo. 12.12 de Diciembre de 1947, N> 1896, 
F? 129. Lo- 14,23 de Septiembre de 1949. 
N? 1S93, E? 80, Lo. 18 y 11 de Ju'io de 
1950, Año del Libertador General San 
Martín, N? 1236. Fo. 407 Lo. 1-S. ecn 
domicilio en la calle 25 de Mayo N° 57 o -, 
4? piso, representada en este acto por su 
socio-gerente, don José Lustig, han re- 
suelto celebrar el presante contrato, su- 
jeto a i-as cláusulas siguientes. — Pri- 
mera: Entre las partes citadas se cons- 
tituye una sociedad de ResponsabiPdad 
Limitada, que girará bajo el rubro de 

"GOSLING & CÍA., SOCIEDAD DF. 
RESPONSABILIDAD LIMITADA'', con 
sede administrativa en esta Carita!, ca- 
lle 25 de Mayo N? 57S. piubendo esta- 
blecer dependencias, sucursales, f : ! ; alc-s v 
representaciones en cualquier parte del 
país o del exterior. — Secunda: F.1 ob- 
jeto de la sociedad será la limpieza, 
molienda y reacondicionamiento de pro- 
ductos agrícolas y sus derivados, 1» fa- 
bricación y comerciaüzaci-'n de fcrfili- 
''aníes, compra-venta de prortuo ! 'C-8 de! 
país por cuenta propia y de terceros, 
importación y exportación de productos 
tifines, podiendo asimismo adquirir, ven- 
der o gravar inmuebles destinados a sus 
fines comerciales o industriales — Ter- 
cera: El capital social lo constituye la 
suma de Diez Mil Pesos m'nac.i-nnl de 
curso lega' (m$n. 10.000.—) dividida 
en cien cuotas d c m?n. 100. — cada una. 
suscriptas en la proporción de noven'a 
cuotas por Vegetolio ArgenHno. Sole- 
dad de Responsabilidad Limitada, v diez 
cuotas por don Guillermo F. Gog;mg. — 

Dichas cuotas han sido integrada- eu su 
totalidad por maouinarias. insta'aciones 
y enseres, de acuerdo a la planilla in- 
ventario firmada por las partes prr se- 
parado, y que forma paite int-.-g'-ante 
del presente contrato. — Cuarta: La du- 
ración de la sociedad será de cincuenta 
años, pudiendo empero, transen-indo el 
primer año de su vigencia, cada socio 
retirarse de la misma, debiendo dar a! 
consocio preaviso por telegrama colacio- 
nado, con una anticipación de tre 5 mc-es 
ir la fecha de su retiro, teniendo el socio 
remanente prefermc'a para ad ■mi vi 7 las 
cuotas del socio saliente, al valor cue 
resulte del balance que se praet cara a 
¡a fecha de su retiro. — Qiun'n: Ssi'án 
gerentes de la sociedad los «eneres J >sé 
Imstig. domiciliado en la calle Ma'a'da 
2847, 3er. piso. Departamento R, v Gui- 
llermo Leicht, con domicilio en ¡9 c-i'le 
Seguróla 1279, Vicente .López. Pro-^n'da 
de Buenos Aires, ambos argentinas na- 
turalizados, casados, mavores de edad, 
quienes representarán a la sociedad in- 
distintamente, con todas las facultades 
v obligaciones proscriptas en ios ar!" cu- 
los 13 al 16 de la Lev 11 645 pudiendo 
además representar válidamente a la so- 
ciedad ante las Autoridades naucnaVs. 
provinciales y municipales. Ministerios 
de Trabajo v Previsión, Industria v Co- 
mercio, de Transportes, de Comurdoneio. 
nos. de Asuntos Técnicos, de Eeononra 
Finanzas y "Hacienda, y sus respectivas 
dependencias autónomas. Bnn"0 Central 
de ia República, de la Nación Argmtina, 
Hipotecario Nacional, de Cr'di'o Indus- 
trial Argentino, de la Provincia de Bue- 
nos Aires, y demás instituciones tranca- 
rías oficiales, mixtas y privadas, pudien- 
do asimismo otorgar poderes de carác- 
ter genera! o esneeia!, administrativos 
o judiciales. — Quédales prolvbido uti- 
lizar la firma social para fines ajenos 
al objeto de ia sociedad, especialmente 
para otorgar fianzas o garandas a fa- 
vor de terceros. — Sexta: Anualmente, 
al 30 de junio; so practicarán 'os balan- 
ces generales de ia- sociedad, aplicándose 



al efecto do iodos los cálculos, amortiza- 
ciones y demás renglones ias normas fi- 
jadas por la Dirección General Impositi-/ 
va, y apartándose do las ganancias que 
hubiere, el 5 % para la formación del 
fondo do reserva legal, hasta que ésto 
llegue al 10 % dol capital social. — 
Previa deducción do las cantidades que 
los socios orean convenientes des'.inar a 
otros fondos de reserva, las ganancias se- 
rán distribuidas en la proporción del 
noventa por ciento (90 %) pa>'a Ves'eto- 
lio Argentino, Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada, y del diez por ciento 
(10 %) para oí señor Guillermo F. Gos- 
ling. — • En la misma proporción serán 
soportadas las eventuales pérdidas. — 
Séptima: A los efectos del articulo 17 
do la Ley 11.645. los socios se reunirán 
periódicamente, tomándose las resolucio- 
nes por mayoría de votos, teirendo cada 
cuota un voto. — Octava: Para todos 
los puntos no previstos en el presente 
contrato, incluso la liquidación de la 
sociedad, cualquiera que sea su causa se 
aplicarán las normas generales de los 
capítulos pertinentes del Código de Co- 
mercio de la Nación, sus leyes comple- 
mentarias y concordantes y en especial 
¡as disposiciones de la Ley N9 11.645, 
sobre régimen de Sociedades do Respon- 
sabilidad Limítala. — Novena: A tocios 
los efectos del piesente, las partes consti- 
tuyen domicilios legales y especiales en 
los indicados en el exordio del mismo, 
y el gerente, señor Leicht, quien firma 
también el presente, en su domicilio real, 
indicado en la clausula quinta, renuncian- 
do todos a cualquier fuero judicial oue 
no sea el de los Tribunales ordinarios 
de la Capital Federal- — De ^onformi- 
dad firman el presente en dos ejempla- 
res del mismo tenor y a un solo efecto, 
el original en sellado de ley. en el lugar 
v fecha "ut supra". — Fdo.: G F. 
Gosling. — G. Leicht. — José Lustig. 

Buenos Aires, 8 de noviembre del Año 
del Libertador General San Martín. — 
Salvador Eduardo Bauza, seere'ano. 
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IMMOBILIA CONSTRUCCIONES 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente edicto: 

F. 399. — Primer Testimonio: Número 
Ciento Noventa. — En la Ciudad de Bue- 
nos Aires, Capital de la Nación Argen- 
tina, a los nueve días de Octubre del Año 
del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta, ante mí Escri- 
bano Público autorizante y los testigos 
que al final se expresan y firman, com- 
parecen Don Guillermo Aleña Rigau, ar- 
gentino, casado, Don Miguel Jesús 
Bosch, argentino, casado, Don Jorge Pe- 
dro Miguel Morral, español, casado, Don 
Ramón Morral Puig, español, casado, to- 
dos mayores de edad, hábiles, para con- 
tratar, domiciliados en la calle México, 
número tres mil seiscientos setenta de 
este vecindario, mayores de edad, de mi 
conocimiento doy fe, como de que concu- 
rren Jos tres nombrados en rVrimor tér- 
mino T j0r sus propios derechos, y el últi- 
mo, en representación de "Puig y Bosch", 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
personería que se acreditará al final, y 
dicen: Que por contrato otorgado el vein- 
tiocho de Noviembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, ante el Escribano Pú- 
blico Don Joaquín O. Paño, inscripto en 
el Registro Público de Comercio, el once 
de Enero de mil novecientos cuarenta y 
cinco, bajo el número cuarenta y nueve, 
folio doscientos ochenta y dos, libro ocho 
de Contratos de Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada, los comparecientes se- 
ñores Guillermo Aleña Rigau. Miguel Je- 
sús Bosch, Jorge Pedro Miguel Morral y 
"Puig y Bosch", Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada, constituveron el ente -ju- 
rídico "IMMOBILIA - ' CONSTRUCCIO- 
NES", SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMPIADA. Esta entidad tenia 
como objeto específico la explotación co- 
mercial industrial v Civil, del ramo de 
Construcciones en General y afines. Su 
duración se subordinó a un plazo que 
venció el día treinta de junio del año en 
curso y su capital quedó fijado en la su- 
ma dc setenta mil pesos moneda nacional 
de curso legal dividido eu setecientas 
cuotas de cien pesos moneda nacional 
Bosch y Morral, han resuelto de común 
acuerdo continuar los negocios de dicha 
entidad, bajo la misira razón social, ha- 
cada una. Ahora bien; vencido en la 
mencionada fecha el plazo contractual, 



los comparecientes Señores Aleña Rigats s 
ciéndose cargo del activo y pasivo de la 
Sociedad extinguida y quedando desliga» 
do el socio "Puig y Bosch" Sociedad <Í8 
Responsabilidad Limitada", el que se ha- 
ce constar que ha Tecibido la totalidad 
de sus haberes que le„< correspondían eii 
la Sociedad extinguida, en un crédito en 
cuenta corriente a su favor. El señor Ra- 
món. Morral Puig. en nombre de la enti- 
dad que representa y en virtud de lo qu9 
se explica precedentemente se desiste a 
favor de la nueva sociedad que se con.s» 
tituye seguidamente todos los derechos y 
acciones que en el carácter referido co- 
rrespondían a su representado, y mani- 
fiesta que nada tiene que reclamar sobro 
el giro de la sociedad extinguida decla- 
rando su amplia conformidad acerca Os 
los conceptos expresados. En base de es- 
tos antecedentes, los señores Aleña, Ri- 
gau, Bosch y Morral, han convenido qac 
"Immobilia Construcciones Sociedad do 
Responsabilidad Limitada", a partir del 
treinta de Junio del año actual, se rija 
por las estipulaciones que se convienen 
a continuación. Primera: La Socie'.ad 
continuará, con la misma denominación 
de, "Immobilia - Construcciones, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", y teñirá 
eu domicilio en esta Capital, actualmente 
en la calle México número tres mil seis- 
cientos setenta y ocho, pudiendo estable- 
cer agencias o sucursales en el interior 
de la República o en el extranjero. — 
Segundo: Su duración queda subordínala 
ai plazo cíe nueve años a contar clei 
treinta de junio de! actual, fecha a la 
que se retrotraen todos los efectos le- 
gales de este contrato, sin perjuicio da 
este plazo, se conviene que al extinguirse 
cada período de tres años, a contar des- 
de el treinta de Junio de mil novecien- 
tos cincuenta, cualquier socio podrá exi- 
gir la disolución anticipada de la socie- 
dad, en cuyo caso deberá comunicar sa 
forma auténtica su determinación a toa 
demás socios con seis meses de presvso, 
Cualquier socio podrá pedir la disolución 
anticipada de la sociedad, si el capital 
social sufriera una pérdida de' más do 
cuarenta por ciento. — Tercero: Su ob- 
jeto consisto en hacerse cargo del activo 
y pasivo de la sociedad cuyo plazo ha 
vencido el treinta de Junio de n.il nove- 
cientos cincuenta, y continuar sus nego- 
cios, y específicamente, en la explotación 
Comercial, industrial y Civil del ramo do 
construcciones en general, sus afines y 
anexos y también colectivas u horizon- 
tales y toda clase de operaciones reía ti» 
vas a bienes inmuebles, pudiendo com- 
prar, vender, permutar, gravar, hipote- 
car o negociar bienes raíces y dedicarse 
a su edificación, refacción, reconstruc- 
ción, explotación y administración, todo 
ello, por cuenta propia o de terceros. Con- 
feccionar proyectos y planos de edifica- 
ción, presentarse en concursos públicos 
o privados; tomar la dirección iécnica 1© 
obras. Realizar tasaciones, comisiones, 
mandatos y gestión de negocios en in- 
muebles. — Dar o recibir dinero en prés- 
tamo, va sea con garantía de hipoteca U 
otro derecho real, con garantías persona- 
les o sin ellas. — Podrá además ded 'car- 
so, en general a toda clase de negocios 
comerciales, industriales, clvi es, finan- 
cieros, inmobiliarios, y a toda empresa 
lícita que directa o indirectamente pueda 
favorecer los intereses sociales. — Cuar- 
to: A mérito del balance gvneral e in- 
ventario pra'ticado ei treinta dr Junio 
de mil novecientos cincuenta por las par« 
tes y firmado por las mismas que se con- 
.s dora integrantes de este contrato, ei 
capital social queda fijado en la suma 
de trescientos mil pesos moneda nacio- 
nal de curso lega; (í .'iOO.000 mu.) di- 
vidido en tres mil cuotas de cien pesos 
moneda nacional cada una, correspondien- 
do a los socios en la siguiente formas 
A don Gu-llermo Aleña Rigau. mil tres- 
cientas cincuenta cuotas o sea ciento 
treinta y cinco mi! pesos moneda nacio- 
nal; a don Miguei Jesús Fso'udí, ochocien- 
tas veinticinco euota3 o sea ochenta y 
dos. mil quinientos pesos moneda nacio- 
nal y a don Jorge Pedro M guel Morral, 
ochocientas vein'icinco cuotas o sea 
ochenta y dos mil quinientos pesos mo- 
neda nacional. — Dicho capital hállase to- 
talmente suscripto e integrado y -está re- 
presentado, por bienes inmuebles, mue- 
bles, útiles, materia.es, mercaderías, etcé- 
tera conforme al balance ya mencionado, 
— Quinto: En este acto se designa como 
Gerentes a los tres socios con las más am- 
plias facultades y conforme al artículo 
diez y seis de !a Ley once mi! seiscientos 
cuarenta y cinco, qub-nes podrán actuar 
en el desempeño de sus funciones, en for- 
ma conjuiva, indistinta o separada, con 
uso de la firma soda'., bastando la sola 
firma individual de uno de ellos para obli- 
gar a la sociedad, con la única limitación 
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de no compróme»; ".•< e:> operaciones ex- I 
frenas, al giro de ira r:..-i'.n. — En su en-' 
ráeíor <1<; ;i nnr '<•<' ro : el sorh> señor Gui- 
llermo A --ña Plgrec dc--empeiinrá níp- 
ulas c| cargo de Pireerer Técnico. — So;;- 
to: La. sociedad tendrá aptitud jurídica, 
para ejecutar por intermedio de sus ge- 
rentes, ios siguientes actos: Adquirir, 
transferir, permutar o gravar por cual- 
quier título, el dominio de bienes inmue- 
bles o muebles, constituir sobre ellos hi- 
potecas, prendas, usufructos, anticresis. 
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(barde e! fallo inapelable de un á.-birro 
único o amigable com; or.ciei nembra-ie 
por uuaiiiniiiirid de ¡:is partís, serin -o- 
metidas ;i la justicia orde';ar;n de i¿-iri 
Ciudad. — Dejan asi eslrueturado el en- 
tinto de sociedad al cual s c ajusfará 
"Tmmobilia Construcciones, Sociedad de 
.Responsabilidad Limitada" y al etiai las 
partes se obligan con arreglo a derecho 
— Todos los comparecientes hacen cons- 
tar: Que en el activo de la exrt-nguida 
firma figura la finca ubicada en la zona 
Sud de esta Ciudad, calle Estados Unirlos 
número mil trescientos cincuenta y cin- 
co entre las de Santiago del Estu-o y 
San José, a cincuenta nutres vmr.ti los 
centímetros de la última cabe, elífie.vla 
en terreno compuesto de: Odio ii!?lm« 
sesenta y seis centímetros de fíenle a' 
Sud por' veinticuatro metros doscientos 

cuarenta r ocho milímetros de fondo y 
linda: por' su frente al Sud. con la calle 
Estados Unidos; por el Norte con. don 
Juan Vázquez, por el Este con don Fran- 
cisco Cepeda y por el Oeste, con don 
Emilio Parraviceini. — Le corresponde a 
la Sociedad el b-en deslindado por com- 
pra que hizo a don Bartolomé Jut-rj Pas- 
cua! Vissio, con fecha veintiuno de Ju- 
nio de mil novecientos cnarenta y siete, 
secan escritura otorgada ante mí el 
Escribano autorizante, y en este mismo 
Eeflistro a mi cargo cuyo testimonio se 
inscribió en el Registro "de ¡a P-opie lad 
en la Zona Sud, Tomo mil trescientos 
la, folio cinc u en i a y siete, número 
i Finca cincuenta y cuatro mil cim- 
entes veinte he tenido a la vis'o en 
-chivo del Renco Hipotecario Ns-io- 
— De los Certificados que «" -la-'e- 
a la presente resulta: Que la oxprc- 
sociedad no se encuentra inhibida 
disponer de sus bienes, lo deslinda 
-ayo dominio consta inscripto en <s 
a expresada, no reconoce enit>a''gn, 
•ion ni n.íis gravamen que uní Dipn- 
ea primer lugar constituya ,i ííuot 
Banco Hipotecario Nacional, por la 
suma de Ciento ochenta y cinco mi! pe- 
sos moneda nacional de curso lega! según 
escritura de fecha diez y seis de Movimn- 
bre do mil novecientos cuarenta v odio, 
ante el Escribano de esta Ciudad non 
Roberto López Saavedra. inseribo'r.d,<?e 
en el Registro de Hipotecas en a Zona 
Sud, tomo ciento setenta y seis, folio --'ren- 
to noventa y cinco: y ampliada en se- 
tenta y ocho .mil trescientos peses mo- 
neda nacional con fecha veinte de .uroo 
de mi! novecientos enárcela y nueve, ante 
e¡ Escribano de esta Ciudad Don b-na.-io 



ile B-ijcÍ!, argentina, casada cu primei rts 
napias... Dea Miguel Je.-ús Boseh. ar- 
g e'ino. sobeío.... y don Jorge Cedro Mi- 
guel Morral, oue tirina: ''Morrai l'.o.-rri''. 
e.- pañol, sortero..., todos de e.-tv vecinda- 
rio, mavores de edad, de mi corioeiniicn- 
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I'"'-' 0-0. — Primer Testimonio. — Escri- 
tura Número Cual rociemos D-is. — Ec la 
Ciudad de Buenos Arres, (aorta! ile la. 
Kcpúbiie.i .\ rgeu: imi a veinte be Oetutu'o 
de mil no\ eerer.tos iniicuen a ••Año bel 
Libertador General San Martín'', ante mí; 



to, de lo que doy fe, como de que, todos i Escribano Autorizante y testigos que sí> 
ellos de común acuerdo, dicen: Que han ¡expresarán, comparecen Don Novello Mar,- 
convenido constituir una Sociedad dejtiussi, casado en primeras nupcias, in> 
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insabiüdad Limitada que se regt- 
ir la Ley número once mil seiseien- 
aarenta y cinco y las estipulaciones 
-rites: Cláusula primera: Constitu- 
v carácter de la Sociedad: Los com- 
ientes dejan constituida por este 
una Sociedad de Responsabilidad 
a o I a . — Cláusula S e g u n d a : fia/. 6 n 
I: La sociedad girará bajo la de- 
lación de " Puig y Boseh''-', S-oeíe- 
de Responsabilidad Limitada". — 
tila Tercera: Domicilio: El domici- 
e la ''Sociedad, queda fijado en esta 
al Federa!, actualmente en la calle 
co número tres mil seiscientos se- 
_ — Cláusula Cuarta: Objeto: La 
dad se liará cargo del activo y pa- 
liará ios negocios de la So- 
cial Colectiva R. M. Puig 
h, fundada el veintitrés (le 
mil novecientos diez y seis, y 
■ especifico consistirá en la ex- 
administración y edificación 
; inmuebles por cuenta propia o 
os y comisiones, reprcsentaeio- 
úgnaeiones, mandatos y gestión 
os, también de su propia cuenta 
de otras personas. Asimismo po- 
eonstituir en calidad de soeia 
uier Índole que fuese, socieda- 
d-cíales o civiles, de cualquier 
que fuesen, existentes o a for- 
participar de ellas. — e)„. Cláu- 
nta: Aptitud Jurídica de la So- 
:V los efectos de la más extensa 
te realización de los fines que 
en su objeto. La Sociedad ten- 
aptitud jurídica para otorgar los 
', contratos y operaciones que más 
i se enumeran y que serán ejecu 
-s tanto en el Territorio del país 
en cualquier punto del extranjero, 
pie la enumeración que sigue pueda 
dorarse en ningún caso limitativa, 
es voluntad de los socios darle, 
i de toda restricción la mavor am- 
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¡erodios om dominio posesión y !« 
H> hace cargo del gravamen cita:! 
a forma y condiciones de su consü'n 
; V los efectos pertinentes las pane 
riniaa el valor del indicado mm 
;n la suma de seiscientos cfíiinr-f 
lovecientos diez v odio pesos con 
risiet,-. centavos moneda naci 
iendo la misma un gravan 
del Banco Hipotecario K 



il.de. — tn) Formar y eotisti- 
lades mercantiles, industriales, 
el país o en el extranjero 
cas en comandita, por ac- 
Rosponsabifídad Limitada... 
uipiiar, modificar, disolver, 
i clase de sociedades en el 
mis o en el extranjero, percibiendo la 
>arte que corresponda por capital, u ti- 
fiados y otro concepto... " Kstá contor- 
ne con su original a que me remito, doy 
les fué se ratificaron 
y firmaron por ante 
testigos del acto don 
'ni y don Jesús R-odrí- 
ibiles, de cuyo eorioci- 
— Guillermo Aleña Ri- 
T. Boseh. ■— J. Morra! 
— " Puig y Boseh", Sociedad de 
nsabilidad Limitada. — Ramón 
1 Puig. — Director Gerente. — 



— Leída 
su contei 
junto con 
'i lio H. T 



le 



fe 



Mi 



H. Tí 



■econi 

faví 

1 p. 



ita 



rita 



que ella; 



pi 



edad, no así 
ntes. — Ln- 
icias que se 

tanto en el 
al tiempo de 

.siempre que 
solverlas me- 



en.la y siete pes 

rruatro" centavos 
cic-nal, suma a la que hoy s 
reducida. La representació 
por el señor Ramón Morral 
ta del respectivo contrato i 
transcripto al folio tres.eien 
y seis vuelto de este Eegist 
éolo del año mil noveeiení 
v cuatro a mi cargo que 
ñente dice así: Primer testim 
eritura número doscientos 
uno - En la Ciudad de B 
a treinta y uno de Julio d 
cientos cuarenta y tres, ante mí y testi 
gos, comparecen don lian 
español, casado en pi- 
dona María Angela Adela lioseh de Mr 
nal, que firmar "Angela Bosdi de Me 
nal", española, casada en primeras nnr 
cías: don Jesús María Boseh. que fu 
( , a . "Jesús M? Boseh", español, casi: 
do en primeras nupcias; Avelina R : ga 



Me 
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d: Joaquín O. Paño: Hay un se- 
Concuer'la con su escritura matriz 
se ante mí en el Registro míme- 
lo noventa y dos a mi cargo. Pa- 
ociedad y su inscripción en el Re- 
Público de Comercio expido e! 
e testimonio en siete sellos de 
■ os moneda nacional cada uno uú- 
l'n millón seiscientos ochenta y 
u il ciento treinta y uno eorrela- 
1 un millón seiscientos ochenta y 
ni! cíente, treinta y seis y rn pre- 
jíic sello y firmo en el lugar y 
ie su otorgamiento en el Año riel 
dos- General San Mat-rín. — Ras- 
Adeña de — sucnrsales — admitir 
¡na — Vale. — Ante mí: Joaquín 
o: Hay un- sello. — Para el Re- 
Público de Come r ció expido la 
e copia simple que sello y firmo 
ugar y fecha de su otorgamiento 
año del Libertador General San 

— Lnmendado ¡nmobilia — 

- Inmobilia — Vale. — Bue- 
N'oviembre 1.'! de DííO. Aíio 
lor General San Martín. — 
nier. secretario. 
i.— ' e.2Lll-N'-' 050- v. 27:1 L53 



: I INBTJMET 

. I Sociedad de Eesponsab lidad Limitada 
- ¡ Por disposición del Señor -Tuez de Co- 
■ ¡nere'o de la Capital, doctor Hugo Darío 
■iMaciel, Secretaría del doctor Pederieo 
-González de! Solar, se hace saber por eiu- 
il'-o (lias, el siguiente edicto: 



lustrial, domiciliado en la Avenida Go--' 
r.eral Paz número cinco mil setecieri ors- 
veiutidóSj italano, Don Cornelrc- Be-rtoíisr- 
si, italiano, de estado soltero, industria! v 
domiciliado en la calle Ciren a aú- 
rnevo cinco mil eiiritrocientcs venit alus; ' 
Don Redcnto Mattiussi, ítnliauo, soltero, 
industrial, domiediado en la calle Llava- 
llol u útnero cinco mil qu'nieníos cuaren- 
ticineo; Don Guido Bertoüss', de esiado 
casado, italiano, domiciliado en la cario 
Cuenca cinco mil cuatrocientos ve-ntidós; 
Don Auge! Mestroni, casado en primeras 
nupcias, italiano, domiciliado en .la callo 
Liavallol cinco mil quinientos cuai-enti- 
cinco; Don Marino Enrique Cragno. solte- 
ro, argentino, domiciliado en la caber 
Ibera número cuatro mil selecetitos odien- 
risiete; Don Eduardo Jubón Anchorcna, 
argentino, soltero, domiciliado en ¡a erulo 
Santa Pe número mil cuatrocientos uo- 
venticinco: Don Quirino .Butíazzoi.i. :ta« 
iiano, casado en pr meras nupcias, d uni- 
ciliado en la calle Medrano mil ciiarro-icn- 
tos veintitrés y Don Vital Augusto /ir-, 
gento, argentino, casado en primeras nrrp. 
cias, domiciliado en la calle i rárner i¡ú-: 
mero dos mil doscientos ochenta, persoí 
tías hábiles y de mi conocimiento, doy fe, 
así como (le que dijeron: Que con f eeha 
eintis'ete de Marzo de mil novecientos 
uaren.ici.iico, por escritura otorgada por 
el Escribano Don Carlos Rezzóibeo .Nose- 
da, al folio sesentiséis vuelto del Regis- 
tro a su cargo, entre los comparecientes 
Señores jS'ovello Mattiussi y Corneiío 
Bertolissi y el Señor .l'uan Bertolissí, 
constituyeron una Sociedad Comercial 
Colectiva, para dedicarse a la expio< 
tación de! ramo de taller mecánico y tor-" 
uerra, bajo la razón Social de ' ' Berlotis- ' 
sí y Compañía" por el plazo de cinco 
años a contar del día primero de marzo 
de aquel año y con asiento en esta Ca< 
pita!, en la calle Liavallol cinco mil 
quinientos cuarentinueve. — Se estable» 
ció que la firma soeia! estaría a cargo 
del Señor Mattiussi individualmente o en 
forma conjunta con loa otros dos socios 
y el capital social se fijó en la suma da 
Treintinueve mi! seiscientos cnarcnticini 
co pesos con rioveuticinco centavos naeio-r 
nales que fué aportado por los socios ca- 
la siguiente proporción: Veintiún mil ocho- 
cientos cuareiitieinco pesos con noven ib., 
cinco centavos, por el Señor Ntvelio Mat- 
íiussi; Catorce mil quinientos cuarenta 
pesos por el Señor Cometió Bertolissi y 
Tres mil doscientos sesenta pesos uaoio!ia-< 
Íes, por eí Señor Juan Bertolissi, de ii> 
cual se tomó razón en el Registro Públi- 
co de Comercio, el trece de Abril de uní 
novecientos euarentieinco, bajo e| mira-e- 
ro: Ciento treintisóis, al Folio: Trescien- 
tos tres del Libro: Doscientos treinta tío 
Contratos Públicos. — Que posterionneu- 
¡e por escritura de fecha veinticuatro do 
Diciembre de mil novecientos ciiarcnt.U 
cinco, pasruin rnrte Carlos Rezzonieo No- 
seda, ai folio mil cuarentirrno vuelto de!. 
Registro a su cargo el soc o señor Juan 
Bertolissi, se retiró de !a Scn'iedad, ha- 
biendo recibido de sus consocios en (I ¡ñero 
efectivo, la suma de tres mil doscientos 
sesenta pesos nacionales, importe de! ca- 
pital que había aportado, declarando qua 
nada tenía que reclamar a sus eonsocros 
ni a la sociedad. — En la misma Eserí- 
r.ura ios otros socios, señores Novello 
Mattiussi y Come lio Bertolissi. rnodi loca- 
ron el contrato social, que los regía, so- 
lamente en lo que se refiere a! uso de ía 
írrniri social (pie se puso a cargo de tos 
dos cualesquiera i iidistiulamente y de- 
clararon (pie el pago de la parre de! so- 
cio saliente, la habían hecho por partes 
'guales. — inscripto en e! Registro Pú- 
blico de Comercio, el trece de Marzo do 
mil novecientos cirarentiséis, Dajo el nú- 
mero: Seseutrsiete cu el Tomo doscientos 
sesentieuali'o, de! Libro doscientos t re I si - 
tilmo de Contratos Públicos. — Y final- 
mente por escritura pasada ante mi. ron; 
fecha de hoy, al folio novecientos vem-, 
tidós, de este Protocolo cortil nte redu-r 
jeron el capital de la sociedid. liquidan-, 
dola pareialmeut e a la suma de Dieeisieto 
mil ochocientos noventiséis pesos con vein- 
ticinco centavos, el cual correspondía a> 
los asociados en !a proporción de Doce mil! 
seiscientos un peso con diez centavos na- 
cionales, al Señor Novello Mnttinss; y ■ 
de Cinco mi! doscientos noveuticinco pe- - 
sos con quince centavos a! Señor Come- 
lío' Bertolissi. — Que (leí balance practi- 
cado al día treiníiuno de Enero última 
residía que cada uno de los coiiipareeiciti- 
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■íes r. esta, escritura, son acecciores de !a 
eoeiedad, de las siguientes sumas: Novc- 
:Jlo Aíattisssi; Cuarenta mil pesos nació- 
'¡tales; Cornelio Bertolissi: Cuarenta mil 
! pesos nacionales; Redento Mattrussi; Vein- 
¡ te mil pesos nacionales; Guido Bertolissi: 
'; Veinte mil pesos nacionales; Ángel Mes- 
itroni: Vente mil pesos nacionales; ila- 
i Tino Enrique Cragno: Veinte mil pesos 
i nacionales; Eduardo Julián Anehorena- 
i "Veinte mii pesos nacionales; Quirino But- 
'tazziim: Veinte mil pesos nacionales y 
' ! Viral Augusto Argento: Veinte mil pe- 
sos nacionales. — Que a-los efectos (le con- 
tinuar explotando ios negocios de dicha 
sociedad "BertAissi y Compariía", han 
resuelto entre ellos asociarse, constituyen- 
do ai efecto una Sociedad do Besponsabí 
lidarí Limitada, que se liar 
iivo 



cargo del ac 
asivo de los negocios de aquélla 
de cuyo capital, se formará me- 
tra iisí'erencia de los saldos expre- 
la cuenta capital de cada uno, 
ene a llevar a efecto por la pre- 
gando redactado el contrato en 
ites términos: Primero: Con 



7 P" 
dia-;v 

sados 
lo qo 
Bei:"'', le. 
los siguí 

efecto retroactivo ai día treinta y uno di- 
Enero próximo pasado, declárase cons- 
tituida entre los comparecientes, una so- 
ciedad de responsabilidad Limitada, que 
girará bajo la denominación do "J.NDU- 
JlET, SOCllíDAD DE liKSI'ONSABLLL 

DA¡) MilITADA", y que se regirá en 
3o «1110 no estuviese modificado por el pre- 
sente contrato, por las disposiciones de 
Ja Ley once mil seiscientos euarentieineo. 
*~ ■ Segundo: El domicilio legal, será en es- 
ta Ciudad en la calle Lavabo! número 
eineo.mil quinientos euarentieineo y orneo 
mil quinientos euarentiimeve, pero sus 
in.ego.-ios y operaciones, podrán radicarse 
en cualquier punto de la República o en 
si extranjero, donde podrá establecer su- 
cursales o agencias. — Tercero: El térmi- 
no de duración, será hasta el treintiuno 
de Marzo de mil novecientos cineuentio- 
eho, sin perjuicio de lo cual, cualquiera de 
¡os socios, podrá retirarse de ella, siem- 
pre que diere aviso por telegrama cola- 
cionado con una anticipación de ciento 
weiue días. — Cuarto: Su objeto será 
'la es ¡'¡litación del comercio en todo lo 
concerniente a la industria metalúrgica. 
«-— Además, tendrá capacidad para efec- 
tuar o celebrar todos los actos, contratos 
■ y operaciones comerciales y civiles que 
Sean necesarias al cumplimiento del ob- 
i Je t o social, pudiendo en consecuencia, 
eomprar y vender o en cualquier otra 
'forma adquirir o enajenar bienes inmue- 
bles, inmuebles y derechos reales o per- 
sonales, y darlos o aceptarlos en pago y 
eelebrat contratos de locación, de préstamos 
■5u o', rus, con o sin garantías reales o perso- 
¡íatab-s. celebrar cualquier operación con )ns- 
:titu."oones bancarias, con mención especial 
•fiel i'eiuco de la Nación Argentina, del de 
'3a !':••.' liúda de Buenos Aires, del llipote- 
: «ariu Nacional, del Central de la iíepú- 
' broa ■'. rgentina y del de Crédito Jndns- 
', tidal A '■gontino, sometiéndose a sus car- 
; tas orgánicas, leyes y reglamentos que 
; los rijan, solicitar créditos en cuenta co- 
'■ Tríente y girar en descubierto, descontar 
i y negoeiar instrumentos de crédito; in- 
• tervenir ea juicio como actora o deman- 
dada; conferir mandatos especiales o ge- 
nerales para cualquier acto jurídico o re- 
presentación en juicio, tomar, remover, 
suspender, despedir y establecer remu- 
. neraeiones al personal, que se necesite 
para el desenvolvimiento de la sociedad; 
.formar sociedades de cualquier naturale- 
: ' za, aunque fueren de responsabilidad li- 
mitada y on general realizar cualquier 
üperarión, negocio o empresa que pro- 



fomento del objeto social v su 
esenvolvimicnto, debiendo eon- 



.■ mejor 

■': siderarse la enunciación precedente, sola- 
! jnente como enunciativa y no como li- 
■i loitativa de capacidad. — Quinta: El 
'■ Capital social se fija en la suma de Dos- 
■i cientos Veinte Mil Pesos moneda naeio- 
ianal de curso legal, que se divide en Dos- 
cientas veinte cuotas de Un mil pesos 
■ cada una. suscriptas en la siguiente pro- 
porción: Cuarenta mil pesos para cada uno 
de los Señores Novello Mattiussi y Cor- 
nelio Bertolissi y Veinte mil pesos para 
cada uno de los siete restantes compa- 
, recientes. El capital suscripto por todos 
: los socios, se integra totalmente, me- 
diante la transferencia a la cuenta "Ca- 
: pitar" de iguales saldos de que- son aeree- 
tioreSj según, el balance referido más 
prriba. — Sexto: La Gerencia de la. So- 
ciedad, será desempeñada por el socio 
señor Vital Augusto Argento, quien ten- 
drá como colaboradores al Señor Novello 
.Mattiussi, como jefe de ventas y al Se- 
1 Sor Marino Enrique Cragno. como ayu- 
dante técnico. El uso de la firma soei.il, 
■estará a cargo conjuntamente de dos 
«cualesquiera de los socios señores Vita! 



Augusto Argento, Novello Srattiussi y 
Marino Enrique Cragno, quienes quedan 
investidos de todas las facultades para 
nombrar en nombre de la misma, pu- 
diendo por consiguiente en esa forma, 
hacer y ejecutar, todo lo que la Sociedad 
tenga capacidad para hacer, de acuerdo 
a las facultades precedentemente enun- 
ciadas. — Séptima: La sociedad llevará 
los libros de acuerdo a las prescripciones 
del Código de Comercio y además uno de 
Actas, donde quedará asentada la volun- 
tad de los socios, en la deliberación de 
los asuntos que interesan a la Sociedad, 
las que se expresarán por resoluciones 
adoptadas en Asambleas ordinarias que 
se reunirán, cuando se estime -necesario 
y por lo menos una vez al año o en 
asambleas extraordinarias que se convo- 
carán cuando la índole del asunto así 
lo requiera. La citación la hará el socio 
gerente o por cualquiera de ellos a pe- 
dido de un número de socios que repre- 
sentan la décima piarte del capital social. 
La citación se cursará por carta expreso, 
con Ja debida anticipación y deberá ex- 
presar los asuntos que se lian de trata t. 
La asamblea ' se declarará constituida, 
cuando concurra un número de socios 
que representen más de la mitad del ca- 
pital social y sus resoluciones, serán vá- 
lidas si se adoptan por el voto favorable 
de socios presentes que reúnan la mayo- 
ría del capital representado, en 1.a asam- 
blea; computándose a cada socio un nú- 
mero de votos igual al número de cuotas 
integradas. Las asambleas serán presidi- 
das por el socio que en cada año elija 
la mayoría, actúa mió otro de los socios 
como Secretario, quien llevará el pre- 
citado libro de Actas, el que será fir- 
mado por todos los socios presentes a 
cada Asamblea. _ Octavo: El ü;<!.v : c¡o 
comercial terminará el día treintiuno de 
Marzo de cada año, siendo el primer 
ejercicio de una duración de catorce me- 
ses, y en cuya fecha mencionada, se prac- 
ticará, un inventario, balance general y 
estado de ganancias y pérdidas, que los 
socios tratarán en reunión especial, con- 
vocada de acuerdo a las directivas pre- 
cedentes, resolviéndose las diferencias 
que se suscitaren por la simple mayoría 
de los votos presentes. — Noveno: En 
cada balance anual, de las utilidades que 
resulten, una vez efectuadas las amor- 
tizaciones del activo fijo, autorizadas 

por la Dirección General Impositiva, se 
destinará un cinco por ciento, para Cor- 
mar el fondo de reserva legal, hasta que 
éste alcance til diez por ciento del capi- 
tal social; otro porcentaje, se destinará 
para lo estipulado en la Ley número once 
mil setecientos veintinueve, a efectos de 
cubrir las responsabilidades emergentes 
de las leyes de indemnización por despi- 
do o cualquier otra similar que se, san- 
cionare y en cuanto al remanente que 
resultare se distribuirá en proporción 
al capital integrado de cada socio. Si 
hubiere pérdidas, serán soportadas por 
ios socios en proporción al capital inte- 
grado, — Noveno: Los socios dispondrán 
mensuaimente para sus gastos personales 
de las siguientes sumas: Los señores 
Cornelio Bertolissi, Novello Mattiussi y 
Vital Augusto Argento, novecientos pe- 
sos nacionales, el Señor Marino Enrique 
Cragno, ochocientos pesos nacionales y 
a los Señores Guido Bertolissi, .Rédenlo 
Mattiussi y Ángel Mestroni, setecientos 
peses nacionales cada uno, que se impu- 
tará o las cuentas de gastos generales, 
pero si se separase mayor cantidad, con 
el consentimiento de los demás socios, pa- 
garán por el exceso un interés del seis 
por ciento desde la fecha de la extrac- 
ción, que se debitará a sus respectivas 

cuentas particulares. — .Décimo: La de- 
signación de nuevos gerentes o la remo- 
ción de los actuales o de los que se nom- 
bren en lo sucesivo, se efectuará por la 
mayoría que dispone el artículo trece 
de la Ley once mil seiscientos euarenti- 
eineo. La admisión de nuevos socios, así 
como la separación de los actuales, será, 
efectuada, bajo la aprobación de una 
mayoría de dos tercios de votos de los 
socios componentes de la misma, pudien- 
do admitirse la ausencia de un solo vo- 
tante. — Undécima: Salvo disposición 
contraria de la mayoría de los socios, de 
Tas utilidades que resulten de cada ejer- 
cicio anual, sólo podrá retirar cada so- 



Décimo segundo: Llegado el caso de que 
se formulara el pedido de retiro de uno 
de los 'socios, previsto en el artículo 
tercero, e) que no podrá ser sino a la 
terminación de un ejercicio y con un 
preaviso por telegrama colacionado, diri- 
gido a la Sociedad con ciento veinte días, 
al cierre del mismo, la Sociedad conti- 
nuando su giro, abonará al socio saliente, 
la parte que por capital, utilidades o 
cualquier otro concepto correspondiere, 
según los resultados que arrojare el ba- 
lance final del ejercicio correspondiente. 
Dichos rubros se abonarán en cuatro cuo- 
tas iguales, sin interés, a los seis, doce, 
diecioclio y veinticuatro meses contados 
desde el día de la terminación del ejer- 
cicio, en que hubiere ocurrido el retiro 
del o de los socóos en cuestión. Lu nin- 
gún balance que se practicare para este 



proposito 
concepto 

Décima t 
verá por 
de uno o 



e asignara valor alguno en 
llave o marea de fábrica. — 



rcera: La Sociedad, no se disol- 
muertc, interdicción o quiebra 
alguno de ios socios, ni por re- 
moción del administrador o administra- 
dores, que pudieran designarse con pos- 
terioridad. Los sucesores del socio pre- 
inserto o incapacitado, podrán optar: a) 
Por el reembolso del haber que le coi-res- 
pondiera al socio que representen, de 
acuerdo al último balance practicado o 
el que los socios resolvieran practicar de 
inmediato, b) Por incorporarse a la. So- 
ciedad en calidad de socios, asumiendo 
uno de los sucesores, la representación 
legal oe ios demás, c) Por ceder su cuo- 
ta a alguno de los socios, pero no a ter- 
ceros extraños, con la aquiescencia de 
los socios, conforme a estos estatuios o a 
la Ley. — Décimo cuarto: Cualquier 
cuestión que se suscitare entre los socios 
durante la existencia de la Sociedad o al 
tiempo de disolverse la misma, liquidarse 
o dividirse el caudal común, será dirimi- 
da, sin forma de juicio por un Tribu- 
nal Arbitrado:-, compuesto de tres perso- 
nas, nombradas una por crida parte di- 
vergente, dentro de) ..término de quince 
días de producido el conflicto y la ter- 
cera por los arbitradores designados, cu- 
yo fallo será inapelable, incurriendo en 
una multa del diez por ciento, cu favor 
del otro u otros, el consocio que dejare 
de cumplir los actos indispensables, para 
la realización del compromiso arbitral. 

— Décimo quinto: En caso de que se lle- 
gue a la liquidación de la sociedad, se- 
rán liquidadores, los socios que tengan 
el uso de I ¡i firma social, quienes usa- 
rán de la misma, con el .aditamento "en 
liquidación". Agregan los comparecien- 
tes: Que como consecuencia de lo presen- 
te constitución de Sociedad, queda trans- 
ferido a favor de la misma, todo el acti- 
vo y pasivo de la anterior sociedad co- 
lectiva "Bertolissi y Compañía", en un 
torio de acuerdo al balance realizado al 
•día treintiuno de Enero próximo pasado, 
que las partes declaran conocer y aceptar 
y en consecuencia, serán de su pertenen- 
cia. Luios los muebles, útiles, maquina- 
rias, enseres, créditos, depósitos v demás 
efectos que constituyen dicho activo y 
estará a su cargo el cumplimiento de to- 
das las obligaciones que constituyan su 
pasivo. El Autorizante hace constar a sus 
efectos, que se lian efectuado las publi- 
caciones que determina ¡a Ley de I» ma- 
teria, on los diarios "Boletín Oficial" y 
"La Ley", sin que exista pendiente opo- 
sición alguna, igualmente consta de los 
certificados que se tienen a la vista, que 
la Sociedad "Bertolissi y Compañía" no 
adeuda suma alguna por concepto de Im- 
puestos a las Actividades Lucrativas, al 
Instituto de Previsión Social, a la Muni- 
cipalidad de esta Capital y que las ma- 
quinarias incluidas en su activo físico, 
no registran prendas. Leída que les fué 
a los comparecientes, se ratificaron- >n 
su contenido y la firmaron ante mí, jun- 
to con los testigos del ..neto Don Carlos 
E. L. Petraglia y Don Raúl Palacio, ve- 
cinos, hábiles, mayores de edad y de 
mi conocimiento, doy fe. — Novello Mat- 
tiussi. - — Cornelio Bertolissi. — Kedento 
Mattiussi. — Guido Bertolissi. — Ángel 
Mestroni. — Marino E. Cragno. — Eduar- 
do ,L Anehorena.' — Quirino Buttazzoni. 

— Y. Augusto Argento. — Carlos F. L. 
Petraglia. — Raúl Palacio. Hay un sello. 
Ante mí: Enrique Clises Valeníe. — 

Concuerda con su matriz que pasó ante 
mí y queda en el Registro ciento treinta 



ció, el veinticinco por ciento de las 
mismas, debiendo quería!' el remanente, o de mi adscripción doy fe. Para "Indn 
sea el setenta y cinco por ciento, en su met, Sociedad de Responsabilidad Limi 
respectiva cuenta corriente, no gozando lada", expido el presente testimonio en 
esos saldos interés alguno. Con respecto cinco sellos de Ley números: Un millón 
ti cualquier otro crédito que tuvieren los setecientos veintiún mii doscientos sesen 
socios, se formará una nueva cuenta eo- tidós, correlativamente al presente, nú- 
rrieníe, gozando del interés que deter- j mero: Un millón setecientos veintiún 
mine la mayoría de los socios, en una I mil doscientos sesea' iséis, que sello y 
reunión que se efectuará y! efecfo. — ; firmo en ei lugar v fecha de su otor- 



gamiento, "Año .1 •! Libertador (-¡enera!. 
San Martín". — Buenos Aires, Noviem- 
bre 14 del Año del Libertador General 
San Mariín, 1950. — Federico Gonzáieg- 
del Solar, secretario. 

$ 610. 



CASA WAÍH'ER DE KLKINMAXN 

Y BAITCH 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez, de 
Comercio de la Capital do la Repúbli- 
ca, Doctor Luis Alberto Palacio y Se- 
cretaría del autorizante, se hace saber 
por cinco días el siguiente edicto: 

lín la Ciudad de Buenos Aires, a los 
veinticinco días del mes de Octubre de 
1950, Año del Libertador General San. 
Martín, entre don Isaac Klenmann, ca- 
sado, ruso, domiciliado en Pasteur cua- 
trocientos sesenta y tres y don Pablo 
Daiteh, casado, argentino naturalizado, 
domiciliado en Pasteur 5 47, cuarto piso 
"C", ambos vecinos de la Capital Fe- 
deral, mayores de edad, hábiles, se con- 
viene en constituir por el presente ins- 
trumento una sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada, bajo la siguientes cláu- 
sulas y condiciones: Primero: La So- 
ciedad girará en la. República Argen- 
tina, bajo la razón social de: "Klein- 
mann y Daiteh", S. It, L. y denomi- 
ímciüu comercial: "Casa Warper", 
estableciéndose como asiento principa! 
la Ciudad ele Buenos Aires, en la calle 
Pasteur número cuatrocientos sesenta y 
tres, local uno, sin perjuicio de las- 
agencias, sucursales, depósitos, locales 
de venta, que podrá establecer en esta 
Capital o en cualquier otro punto del, 
país. — Segundo: La duración de este 
contrato es de dos años, con opción 
a dos años más, contados desde el pri- 
mero de Octubre de mil novecientos 
cincuenta, a cuya fecha se retrotraen 
los efectos del presente. — Si al ven- 
cimiento del plazo ninguna de las par- 
tes hubiere, manifestado su oposición a 
la prórroga, expresada por telegrama 
colacionado dirigido al consocio, con 
sesenta, días de anticipación a dicha 
vencimiento, se entenderá prorrogado ej 
plazo. — Tercero: El objeto de esta 
Sociedad será dedicarse a la compra y 
venta de casimires y forros para sas- 
tres, en especial, y tejidos en general, 
como asimismo la importación, indus- 
trialización y fabricación de los mis- 
mos. -- Cuarto: El capital social as- 
ciende a la. suma de Cíenlo Cuarenta 
Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en 
ciento cuarenta cuotas de mil pesos '-a- 
da una, que los socios aportan en la 
siguiente forma: El señor Isaac Klein.. 
manii, cuarenta mil pesos, o sean cua- 
renta cuotas de mil pesos cada una, 
ya integrados, que están representados 
por mercaderías y cuentas a cobrar in- 
ventariados, y el señor Pablo Daiteh 
cien mil pesos, o sean cien cuotas cls 
mil pesos cada una. de las que ya ha 
integrado cincuenta, rail pesos, o sean 
cincuenta cuotas de mil pesos y los 
restantes cincuenta mil pesos los inte- 
grará dentro de los ciento veinte días. 
— Quinto: La administración de ta 
Sociedad estará a cargo de los dos so- 
cios, quienes tendrán el uso de la fir- 
ma social en forma conjunta, pudiéndo- 
la usar con las más amplias facultades, 
salvo la prohibición expresa de afec- 
tarla en operaciones ajenas al giro so- 
cial o en Lanza u obligaciones a ter- 
ceros. — Sexto: El local que hasta aho- 
ra es de pertenencia del señor Isaac 
Kleinmaun. pasa a ser de la Sociedad 
que por este acto se constituye, ya 
sean por transferencia a la misma o 
sublocación. — Séptimo: En caso de 
disolución de la Sociedad, si el seño" 
Isaac Kleinmaun continúa en el local, 
éste queda a su favor sin ninguna in- 
demnización ni llave al señor Daiteh; 
y si no continuara en el Lmal, el mis-. 
mu queda a favor de la Sociedad y la 
suma que se obtenga por su adjudica» 
ción a tercero, será dividida por par> 
tes iguales entre los socios, teniendo! 
prioridad para la adjudicación el se- 
ñor Daiteh. • — En caso de traslado del 
asiento social, la llave que se obtenga 
por el local que actualmente ocupa, 
pertenecerá a. la sociedad. — Octavo: 
La contabilidad será llevada en libros 
rubricados, conforme a lo preseript© 
por el Código de Comercio. — Nove- 
no: Anualmente, el día 31 de diciem- 
bre, se practicará, un balance general 
del giro social, sin perjuicio de los ba- 
lances parciales que se practicarán ers 
cualquier época que So solicitare cua- 
lesquiera de los socios, para comprobar 
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— Décimo: Los 
sueldo alguno; 
sus gastos per- 



fil estado del negocio, 
socios no percibirán 
pudiendo retirar para 
sonales el señor Pablo Daitch la suma 
de ri)il doscientos pesos mensuales y el 
señor Isaac Kleinmann también mil 
doscientos pesos mensuales, que se de- 
bitarán en sus cuentas particulares res- 
pectivas. — Décimo Primero: En caso 
de incapacidad o fallecimiento de cual- 
quiera de los socios, los sucesores o 
herederos del socio incapacitado o del 
premuorto, podrán incorporarse a ¡a 
sociedad unificando su representación 
y con el babor del socio a quienes su- 
ceden, que resulte del balance a prac- 
ticarse a la techa de la incapacidad o 
del deceso. — Décimo Segundo: En ca- 
so de divergencia entre los socios du- 
rante la vigencia del presente contra- 
to o al tiempo de su liquidación o di- 
solución, será resuelta por arbitros ar- 
bitradores, amigables componedores, 
nombrados uno por cada parte, quie- 
nes antes de entrar a deliberar desig- 
narán un tercero para el caso de dis- 
cordia, cuyo fallo será inapelable, de- 
berá producirse dentro de los quince 
dias de llamado a actuar. — Décimo 
Tercero: De cada balance se deducirá 
el cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva legal y las pérdidas 
o ganancias que resulten se soportarán 
o distribuirán por partes iguales entre 
los socios. — Décimo Cuarto: Eos so- 
cios, al final de cada ejercicio, podrán 
retirar como máximo hasta el treinta 
por ciento de las nulidades que arroje 
el mismo, debiendo quedar el resto pa- 
ra aumentar capital, quedando ¡os por- 
centajes de ajudieaeión de pérdidas y 
ganancias inconmovibles. — Décimo 

Quinto: Das decisiones se tomarán de 
común acuerdo entre los socios por 
unanimidad, inclusive para la aproba- 
ción de los balances. — Décimo Sexto: 
Da Sociedad abrirá cuentas en los si- 
guientes Bancos: de la Nación Argen- 
tina, Banco Israelita de! Rio de la Pla- 
ta, Banco de Crédito Industrial Argen- 
tino, tanto en sus casas centrales o 
sucursales, por intermedio de los cua- 
les efectuará su movimiento. — Déci- 
mo Séptimo: Eos dos socios serán Ge- 
rentes de la Sociedad y administrarán 
y dirigirán la Sociedad, haciendo uso 
de la firma social, en todas las opera- 
ciones que forman su objeto o giro, 
comprendiendo el mandato de adminis- 
trar, además de las facultades que im- 
plícitamente les acuerda la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, la de 
girar contra Instituciones Bancarias, ya 
sea sobre fondos propios o en descu- 
bierto radicados en cuentas corrientes. 
Caja de Ahorros o plazo fijo: solicitar 
créditos y descontar letras de cambio, 
pagarés, giros o cualquier otra clase 
de papeles comerciales, firmar letras 
como girantes, endosante o aceptante. 
— Son facultades de los gerentes: a) 
Realizar todos los actos previstos en 
los artículos setecientos ochenta y dos. 
ochocientos seis, ochocientos treinta y 
nueve, mil ochocientos ochenta y uno y 
mil ochocientos ochenta y ocho del Có- 
digo Civil y seiscientos ocho del Có- 
digo de Comercio, que se dan por re- 
nroducidos: b) Conferir poderes gene- 
rales y especiales, incluso los do ad- 
ministración; c) Promover querellas y 
denuncias criminales: di efectuar toda 
clase de operaciones con les Bancos de 
la Nación Argentina. Hipotecario Na- 
cional, de Crédito Industrial Argentino, 
de la Provincia de Buenos Aires y cual- 
quier otro establecimiento oficial o pri- 
vado, del país o del extranjero: e) efec- 
tuar trámites administrativos ante las 
oficinas del Gobierno Nacional, de las 
Provincias y Municipalidades Argenti- 
nas o ante cualquier oficina pública de 
países entran Joros: f) construir pren- 
das c hipotecas: g) adquirir privilegios 
legales e industriales, patentes y otros 
derechos relacionados con inventos, 
descubrimientos o proeerlimicn! os in- 
dustriales, explotarlos o enajenar «u 
propiedad o usufiuefo; h) Efectuar to- 
da (dase de operaciones inmobiliarias 

de adquisición o i ransferoncia del do- 
minio, comerciales, financieras, de cré- 
dito, de importación e exportación, o 
de fepresentacién de mercadelas o pro- 
ductos: e ii En general, actos jurídi- 
cos de cualquier naturaleza que tien- 
dan al cumplimiento de los fines socia- 
les o que con ellos se relacione directa 

o indirectamente. Se deja expre.sn 

constancia de que la precedente espe- 
fificación es meramente enunciativa y 
no taxativa. Décimo Octavo: En to- 
do cuanto no se hallare expresamente 



establecido en el presento, la Sociedad 
se regirá por las disposiciones del Có- 
digo de Comercio y de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — - Déci- 
mo Noveno: Es obligación de ambos 
socios dedicarse a la atención de todos 
los intereses sociales, con prohibición 
de otras actividades afines, iguales o 
similares, ya sea por si o por interpó- 
sita persona, salvo la excepción para el 
señor Pablo Daitch, la que actualmente 
desarrolla en la localidad de Villa An- 
gela (Chaco), en la Sociedad que gira 
bajo la razón social de "Pablo Daitch 
y Cía.". — Bajo las Diez y Nueve Cláu- 
sulas que anteceden las partes firman 
el presente, do común, icuerdo en dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un 
único efecto en el lugar y fecha in- 
dicado ut supra, Año del Libertador 
General San Martín. — Raspado: sil' 
ceden — i) — Bancarias — Enmen- 
dado: representación — ya — centra- 
les — Cláusulas — todo vale. — í. 
Kleinmann. -— P. Daitch. — Entre don 
Pablo Daitch, casado, argentino natu- 
ralizado, domiciliado en Pasteur 5-17, 
cuarto piso C. y Don Isaac Kleinmann, 
casado, ruso, domiciliado en Pasteur 
463, únicos componentes de la socie- 
dad "Kleinmann y Daitch, S. R. L."> 
de común acuerdo dejan establecido 
que vienen de modificar la cláusula 
primera de su contrato social, hacien- 
do constar que la sociedad girará bajo 
la denominación da "CASA WARPER, 
DE KEEINMANN Y DAITCH", SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA y no como se bahía consignado 
en contrato originario. — I. Klein- 
mann. — P. Daitcn. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 
1950, Año del Libertador General San 
¡Martín. F. Calli VUlafafife, secre- 
tario. 

'-; ;;65.-- e.21!ll-No 1.01G-T.27jl.l¡a0 



LUCIFAK 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

í'or disposición del señor Juez de Co- 
mercio do" esta Capital de la República, 
dector Hugo Darío Alacie!, secretaría del 
autorizante, se hace saber por cinco días 
que por escritura otorgada ante el Es- 
cribano Miguel P. C. Barbot, con fecha 
20 de Octubre de 1050, ha sido modifi- 
cada la cláusula cuarta del contrato de 
¡;, sociedad "LUCIFAN SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA''* _ en 
la siguiente forma: La dirección, admi- 
nistración y representación legal de, es- 
ta sociedad cstaiá a cargo de los tres 
socios en forma indistinta, separada o 
alternativamente y quienes revestirán el 
carácter de Gerentes cor. el aso de la 
firma social y las más amplias faculta- 
des conforme a la Ley once tml seis- 
cientos cuarenta y cinco, debien lo fir- 
mar siempre bajo la fórmula de ''Licitan 
Sociedad de .líesponsabitidad Limitada'- 
con la firma personal del (Lreu'e un 
terviii lente. E 1 aso indistinto de la nr- 
ra a s.'K'ial y I-i represen! ación legal se les 
confiere a los secóos sin restricríón, al- 
guna y con la amplitud de faculta les 
que requiera la administración de los re- 
gíanos sociales, inclusive para toda clase 
Je operaciones bancarias, ante los Ban- 
cos Central de la Kepública, de !a Nación 
Argentina, de la Provincia de Buenos 
Aires, Hipotecario Nacional, de Crédito 
Industrial Argentino y cualquier- otro 
Oficial o particular creado o que 
,03 Gerentes no podrán efee- 
i social en fianzas y garan- 
das y tampoco podrán comprometerla 
m obligaciones ajenas al giro social. — 
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1950, 
Año del Libertador General San .Martín. 
-- Bautista S. Laurencena, secretario. 
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KOflYSUS 

Inmobiliaria, Financiera y Comercial 
Sociedad, do Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
Doctor Carlos Jorge Varangot, Secrefa- 
ría de! autorizante, so hace saber por 
cinco días, el siguiente edicto: 

F. 363. Primer Testimonio: Número 
Ciento ¡Setenta y uno. — En la Ciudad 
de Buenos Aires, Capital de la Kepública 
Argentina, a los diez y ocho días del 
mes de Setiembre del Año del Liberta- 
dor General San Martín, m¡l novecientos 
cincuenta, ante mí el Escriban.-) Público 
autorizante y los testigos al final firma- 
dos, comparecen los señores don Santiago 
Galladini, casado en primeras nupcias con 
doña .Josefina Lucía Ingeniero, de cua- 
renta y siete años de edad, argentino 
naturalizado, Martiliero, domiciliado en 
la calle Yerbal novecientos treinta y 
uno de esta Ciudad, y don Carlos Augus- 
ta Minuto, soltero, de veintiséis años de 
edad, argentino, comerciante, domicilia- 
do cu la calle Alsina ciento setenta y 
dos de Patrios Mejía, de la Provincia de 
Buenos Aires, de tránsito aquí, hábiles, 
personas de mi con acimiento doy fe y 
respectivamente Dijeron: Que han con- 
venido constituir entre ellos una Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada, que 
se regirá por las disposiciones de la Ley 
anee rail seiscientos cuarenta y cinco v 
las estipulaciones contenidas en los ar- 
tículos siguientes: Primero: Los compa- 
recientes dejan constituida por este acto 
la presente sociedad que girará bajo la 
denominación de "NORYSUK", INMO- 
BILIARIA, FINANCIERA Y COMER- 
CIAL, SOCIEDAD DE KESPONSABILI- 
DAD LIMITADA. — Segundo. El asien 
to y domicilio principal de la Sociedad, 
es en esta Ciudad de Buenos Aires, calle 
Lima ciento ochenta y siete sin perjuicio 
de establecer en el interior del país o en 
el extranjero las Agencias, Sucursales o 
representaciones f jue crean convenientes. 



fía: 



irease. 
la fin 



I,A,1 OTJANB LIBRERÍA Y EDITORIAL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
dector Hugo Darío Maeiel, secretaría 
de! autorizante, se hace saber por cinco 
días que, per escritura pasada ante el 
Kseribano Enrique Dardo Calegari, in- 
terinamente a cargo del Registro núme- 
ro S.'.i. la sociedad LAJOÜa'ne LIBRE- 
IíIA Y EDITORIAL SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA lia 
aumentado su capital social en la suma 
da $ 15(1.000.— elevándolo por lo tanto 
da $ 300.000. — , cuyas cuotas suscriben 
los socios en la misma proporción que 
poseen en la actualidad. — Buenos Ai- 
res, Noviembre 3 4 de 1050, Año del Li- 
bertador General San Martín. — Bau- 
tista S. Laurencena. secretario, 
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Tercero: El objeto de la Sociedad es 

dedicarse a la compraventa de tierras en 
general, baldías o edificadas, por cuen- 
ta propia o de terceros, urbanización de 
las mismas, construcciones y como comi- 
sionistas. — Cuarto: A los efectos de la 
más amplia realización que constituye el 
objeto de esta Sociedad, ella tendrá acti- 
tud jurídica para otorgar los actos, con- 
tratos y operaciones, materia de su cons- 
titución y los que más abajo se enume- 
ran sin que sean limitativos. — A tales 
fines la. Sociedad podrá por intermedio 
de sus representantes: a) Administra! y 
gobernar con entera libertad, sin limita- 
ciones, todos los negocios y bienes que 
constituyen e) patrimonio social y que la 
Sociedad posea, de su exclusivo domi- 
nio o en condominio con otras personas, 
particulares o personas jurídicas, pudiere 
do adquirir por compra o cr, cualquier 

forma, bienes muebles e inmuebles y se- 
movientes, créditos, venderlos, hipotecar- 
ios, cederlos, transferirlos o donarlos por 
el precio y forma que crean conveniente. 
— Aceptar toda ciase de bienes muebles 
o inmuebles en pago de deudas, gravar- 
los o venderlos, permutarlos o cederlos, 
darlos en caución, todo por los precios, 
¡lacios, formas de pago que estimen con- 
veniente. — Cobrar y percibir o abonar ai 
contado o a plazos el importe de las ope- 
raciones que realicen y otorgar y acop- 
iar <iu cada caso las escrituras públicas 
y documentos privados que fueren menes- 
ter. — b) Celebrar contratos de locación 
o subloeación por plazos que excedan o 
r,o de seis años, o cederlos y transferir- 
los. — - c) Dar o solicitar y tomar dinero 
prestado bajo garantía hipotecaria o sin 
ella de particulares y de los Bancos: .Hi- 
potecario Nacional, Banco Centra!, Brinco 
de la Nación Argentina, Banco de la Pro- 
vincia de Buenos Aires, y otros Bancos 
particulares, de acuerdo a sus leyes y re- 
glamentos. — e) Girar, aceptar, endosai 
, atrás de cambio, pagarés, vales, cheques, 
warrants, aduaneros y demás documentos 
de comercie, como deudora principal c 

firmar como aceptante, endosante, fiadora 
y avalista ios mismos documentos, soii 
citar y obtener descuentos en les Bancos- 
de la Nación Argentina, de la Provincia 
de Buenos Aires, Banco Genual, Banco 
Hipotecario .Nacional y otros oficiales y 
particulares, establecidos en esta Ciudad, 
como en cualquier otro punto del país o 
del extranjero, pedir y obtener renova- 
ciones: practicar amortizaciones, abonar 
intereses, girar en descubierto, hacer de- 
pósitos y retirarlos, abrir cuenta corriente, 
de cajas de ahorro plazo fijo o de cual- 
quier otro rubro y cancelarlas y en gene- 
ral practicar toda clase de operaciones. 



bancarias ya sea los enunciados Banco» 
como con particulares. — e) presentarse 
e intervenir en Imitaeiencs púb'.ieas <¡¡ 
privadas; intervenir en asuntos de ordea 
municipal administrativo, o 'contencioso 
administrativo y en todos aquellos que 
se susciten, ante ms oficinas correspon- 
dientes, corporaciones legislativas, agen- 
cias consulares o d plomáticas y en gene- 
ral cualquier dependencia de los poderes 
públicos, f) Dar, otorgar, y aceptar po- 
deres especiales o generales, de adminiS" 
Dación o judicial, sustituirlos e» todo ts 
en parte, renunciarlos y revocarlos. — — 
Quinto: Esta Sociedad se constituye pos 
tiempo indeterminado. — No obstante 
ello, cualquiera de Jos socios podrá re» 
tirarse de la Sociedad eu cualquier ¡noi 
monto, dando aviso por telegrama al 
otro socio, con seis meses de anticipación. 
— También podrá pedir cualquiera de ios 
socios la disolución anticipada de la So» 
ciedad cuando su capital sufriera una 
pérdida del veinte por ciento. — Sexto: 
El capital social se fija en la suma de 
Veinte Mil Pesos moneda nacional de cur- 
so legal, dividido en veinte cuotas de mil 
pesos cada una. — Este capital es sus- 
eripto íntegramente por los socios y apor- 
tado en igual proporción o sean diez euo* 
tas cada uno. — Séptimo: Los negocios 
sociales serán d'rigidos por ambos socios 
indistintamente, pero procediendo en to» . 
dos los casos de común acuerdo entre - 
sitos. En consecuencia sus resoluciones 
incluso el nombramiento de Gerente, de- 
berá ser adoptado por mayoría de votos 
a cuyo efecto se computará cada cuota 
por un voto, salvo lo dispuesto en el ar- 
íenlo diez y ocho de ja Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinc". — La Ad" 
ininístración de la Sociedad y Sus bieneSj 
¿a fiscalización, la realización de tos ne-> 
gocios y actividades sociales y la repret 
sentacióii legal de la Sociedad estará m« 
distintamente a cargo de ambos socios, 
quienes por este acto quedan nombrados 
Gerentes de la Sociedad. — Los ge-i 
rentes podrán hacer uso de sus facultades 
en forma separada individual o indistin» 
ta. firmando los documentos que se requisa- 
ran con su sola firma personal anlepo,-. 
niendo en sello o manuscrita a la razóa 
social, de manera que cada uno de ellos 
separadamente podrá obligar por igual a 
la Sociedad. — Los Gerentes quedan obli» 
gados a consultarse recíprocamente y a 
ajustar sus gestiones desacuerdo con la 

voluntad de la mayoría, para toda oblii 
gaeión acto o contrato que obligue a la 
Sociedad por una suma mayor de Diea 
mil pesos moneda nacional. — Les queda 
prohibido obligar a la Sociedad con fian» 
zas o garantías ajenas a los negocios so« 
■dales o comprometerla en negocios es>: 
traños a la misma, así como -firma:' docu- 
mentos de favor. — En ningún caso nece- 
sitarán exhibir a terceros la autorización 



le los actos; que 



g.'i r 

dad. 

caso 



cu 



iban desempeñar u otor« 
curación de la misma soe¡e-¡ 
— Octavo: Ningún socio ni en stt 
sus derechos habientes oodrán ceder 



o transferir, tota 
ta social a tena, 
del otro socio i 
,-scnto y te n dr:í 
Las gananc'as o 
sociedad, corresp 
proporción a| cap 

cimo: Los socios 
ción anual de I 
con cargo a la cu 
— El treinta de 
se practicará un 
[¡eral de ios negó 
ios socios en 

Con las utili 
constituirá 
que establece 
maren ta y ci 
le fallecimie 
ino de Jos socics 
v será facultativo 



I o parcialmente su euo-. 
■ros sin la conformidad 
'I i.i i e ti deberá darla por 
preferencia. — Novenos 
pérdidas que obtenga la 
oíolcrá a ios socios; ea 
l r al que tuvieren. — - Dé< 

percibirán ana retribu» 
'n mil pesos cada uno t 
cuta de gastos generales» 
Setiembre de cáela año s 
balance e inventario ge* 
oíos y üCr-Á suscripto por 
prueba de conformidad. — 

ad.es líquidas y realizadas, 

el fondo de reserva legal 

la Ley once mi! seiscientos 

ico. — Unlécmo: En caso 

to o incapacidad legal d# 

i sociedad se disuelve' 

del socio sebrevivieti" 



te abonar dentro del término de treseiem 
tos sesenta días a los herederos o repra-. 
sentantes de su ex socio, contra la ce- 
sión de cuota social, su parte de capii 
tal y utilidades. — Para establecer eí 
monto que. corresponda al socio fallecido O 
incapacitado so procederá ele la siguien- 
te manera : Si la incapachiad o fallecí* 
miento se produjera dentro de les seis 
meses después de! cierre ¡leí ultimo ejcr«. 
cicio financiero, se calcularán las utili» 
dades en relación y proporción del úl!'.< 
mo balance, pero si el fallecimiento o in- 
capacidad se produjera en el segundo se- 
mestre, deberá esperarse hasta la fecha 
de facción del inventario y batanee gene- 
ral fijado en el contrato, el que de terral-, 
nará ei beneficio o Ja pérdida que hu- 
biese resultado, en base a lo cual se prac- 
ticará la liquidación final del monto to* 
tal que corresponda. — Duodécimo: Para 
el caso de liquidación de la sociedad y 
en consecuencia de sus bienes, va sea eme 



m 



boletín oficial' 
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ella se prodliEas pm --'disolucifir anticipa' 
da o por cualquier otra' cania, el nombra- 
miento del liquidador deberá decidirse por 
■unanimidad así como Jas facultades que 
Be darán al mismo. — Previamente so 
■abonarán las deudas sociales, luego se 
reintegrará el capital a los socios o socio 
y el remancnle, si lo hubiere se distribui- 
rá entre los mismos en partes iguales. La li- 
quidación, podrá evitarse siempre 1 que 
mi socio lome a su caigo el activo o pa- 
sivo social abonando al otro socio su 
haber aportado y utilidades en propor- 
ción al capital. — Décimo Tercero: La 
Sociedad llevará un libro de actas en el 
que se asentarán telas Jas deliberaciones 
que efectúen los socios y las resoluciones 
que ellas impliquen. — Décimo Cuarto: 
Todas las divergencias que se suscitaren 
entre ios socios, sus herederos o repre- 
sentantes en el curso de la Sociedad, di- 
solución o liquidación de la misma, serán 
resueltas por arbitros o arbitradores ami- 
gables componedores, que serán nombra- 
dos uno por cada parte y éstos o el Juez 
fle Comercio en turno de esta Capital, 
nombrará un tercero, cuyo fallo será ina- 
pelable. — Décimo Quinto: Todo lo que 
fcn este contrato no baya sido previsto 
'O resuelto, se regirá por las disposiciones 
fle la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y_ cinco y supletoriamente por el Código 
líe Comercio y las demás leyes que le 
sean aplicables. — Bajo las Cláusulas 
que anteceden los comparecientes, dejan 
constituida ¡a Sociedad "Norysur'' Inmo- 
biliaria, Financiera y Comercial, Socie- 
flad de Responsabilidad Limitada, y ce- 
lébratelo el presente contrato que so obli- 
gan a respetar y cumplir en todas sus 
partes con arreglo a la Ley. — Leída 
que les fué se ratificaron en su contenido 
y firmaron por ante mí, junto con los 
testigos del acto don Alfredo José Bu- 
rone y don Prudencio Klappenbach, ve- 
cinos, hábiles, de n.i conocimiento doy 
fe. — S. Galladini. — Carlos Minuto. — 
Alf. José Burone. — 1'. Klappeubaeli. — 
Ante mí: Joaquín O. Paño. — Hay un 
sello. — Concuerda con su escritura ma- 
triz que pasó ante mí en el Registro 
número ciento noventa y dos a mi car- 
go dov- fe. — Para la Sociedad expido 
el presente testimonio en cuatro sellos 
de dos pesos moneda nacional, números: 
Un millón seiscientos ochenta y cinco mil 
ciento treinta, un millón seiscientos 
'ochenta y cinco mil ciento veintiuno, un 
millón seiscientos ochenta y cinco mil 
ciento veinte y dos. un millón.- seiscientos 
ochenta y cinco mil ciento catorce, un 
millón seiscientos ochenta y cinco, mil 
Norysur" Inmobiliaria, Financiera y Co 
senta y cinco mil seiscientos noventa y 
llueve y e! presente que sello y firmo en 
el lugar v fecha de su otorgamiento en 
el Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Joaquín O. Paño. Hay un sello. 
Se hace manifestación. Señor Juez de 
Comercio: Santiago Galladini, en su ca- 
rácter de componente de la. sociedad 
"Norysur Inmobiliaria, Financiera y Co- 
mercial, Sociedad fle Responsabilidad Li- 
mitada, con domicilio legal en la Aveni- 
da de. Mayo (¡34, es. 43, a V. S. dice: 
Que por eso Juzgado y Secretaría del 

■ Doctor Alberto Zambrnno tramito el ex- 
cediente caratulado "Norysur" Sociedad 

fie Responsabilidad Limitada, solicitando 
! inscripción de contrato. Que de acuerdo 
! con lo dispuesto por V. S. a nuestro pe- 
dido do inscripción, venimos a mnaifes- 
, tar que dejamos sin efecto el término 
I 'fle duración de tiempo indeterminado fi- 

■ jado en el contrato y en su reemplazo 
i establecemos como plazo de duración ei 

de cinco años, a contar desde la fecha 
de la constitución de la sociedad. Pol- 
lo que solicito de S. S. que habiendo da- 
do cumplimiento a lo solicitado se orde- 
ne su inscripción que Será Justicia. — 
Buenos Aires, noviembre seis de rail no- 
vecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín. Atento lo expuesto, 
publíquense edictos por cinco días en el 
Boletín Oficial. Varangot. Ante íví: A. 
Zambrano. — Buenos Aires, Noviembre 
10 de 1950, Año del Libertador General 
S.an Martín. — Alberto Zambrano, se- 
cretario, 
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DE' 11 ESPONSA BILÍ DAD LIM ÍTA DA I talmente y las otras veinticinco- (Solfearla una, totalmente integrado en meí- 
queda resuelto de común acuerdo lo si- > corresponden a- capital suscripto, y de , enderías, muebles y útiles, cuentas a co- 
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guíente: I) Aumentar el capital social de ¡sus derechos, acción 
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OEBIS ROBERTO MEBTIG 
Sociedad, de Responsabilidad Limitada 

Pq,r disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Doctor- Hugo Darío Maeiel, Secretaría 
del autorizante, se hace sabep- por cinco 
días el siguiente edicto: 

Testimonio, — Contrato. — Entre las 
señoras Juana Paula Handel de .Brauíie, 
Metlia Antonia Leger de Waclilin y el 
señor Roberto Mertig, únicos socios de 
OEBIS ROBERTO MERTIG SOCIEDAD 



$ cjl. 1.500.000. — (un millón quinien 
tos mil pesos nen. de el.) a pesos canso 
legal 2.250.000.-- (dos millones doscien- 
tos cincuenta' mil pesos npn. de cjl.) con 
efecto retroactivo al 19 de julio de 1.&50 
mediante la transferencia del haber de 
las cuentas particulares de los socios a 
la cuenta capital, a saber: señora Juana 
Paula Handel de Brauue 30 cuotas de 
$. c ( 'l. 1.000. — o sean Sel. 50. 000. — , señora 
Mctha Antonia Leger de Vvacb! n 7' cuotas 
de $ cjl. 1.000.— "o sean $ c;i. 7.000.-- 
y el señor Roberto Mertig 713 cuotas de 
'$ cjl. 1.000.— o sean $ e 1. 713.000.—, 
importando el total del aumento pesos 
750.000. — (setecientos cincuenta mil pe- 
sos mjn. de cjl.), todo de acuerdo con 
los balances firmados por todos los socios 
y que forman parte integrante (le este 
contrato. — 2) Reformar los artículos 
quinto, sexto y décimo tercero, dándoles 
la siguiente redacción: Artículo 5': La 
Sociedad será administrada por siete ge- 
rentes los que ejercerán la representa- 
ción legal de. la misma, pudiendo admi- 
nistrar los negocios sociales con las más 
amplias facultades, incluyendo aquellas 
que exigen poder especial enumerados- en 
el Código Civil en su articulo setecien- 
tos ochenta y dos, ochocientos seis, un 
mil ochocientos ochenta y uno y dos mil 
doscientos sesenta y dos y en el Código 
Comercial en su artículo seiscientos oche, 
los que en sus paites pertinentes se tie- 
nen por reproducidos, promover quere- 
llas y otorgar poderes generales y espe- 
ciales y revocarlos. — Articulo (i 1 ?: 8c 
designa socio gerente al señor Francisco 
Curt Roberto Mertig, argentino, natu- 
inlizado, gerentes técnicos a los señores 
Augusto Guillermo Carlos Griinewakt. 
alemán, al señor Guillermo Stoll, atenían 
y al señor José Alberto Vviedenhofer, ar- 
gentino naturalizado, todos domiciliados 
en la calle Serrano ISIS, Capital Fede- 
ral, y mayores de edad. Además quedan 
designados gerentes comerciales los seño- 
res Carlos Augusto ."Francisco Mülier, 
alemán, Weruer Pablo Francisco Gualte- 
rio Freytag. alemán y Heriberto Paetsch. 
alemán, todos domiciliados en Callao, 53 
y mayores de edad. El socio gerente se- 
ñor Francisco Curt Roberto Mertig ru- 
bricará todos los documentos por los 
cuales la sociedad adquiera derechos o 
contraiga obligaciones con: su sola firma, 
mientras que los demás' gerentes sólo 
podrán firmar dos conjuntamente cuales- 
quiera de ellos. — Artículo 13?: A la 
expiración del plazo de duración de ¡a 
sociedad o en caso de su disolución anti- 
cipada' la liquidación será efectuada peí 
la o las personas que se ' designen por 
resolución de la mayoría de capital . El 
contrato original fué inscripto en el Re- 
gistro Público de Comercio con fecha 
3 de agosto de 10:18 bajo el N<? 1.102 ai 
folio LS2 del libro L! de contratos de 
sociedad de responsabilidad limitada y 
las reformas el 28 de diciembre de 1 í> i-S 
bajo el número 2.392 al folio 329 del 
libro 15 y con fecha 3 de enero de 1950 
bajo el número 31. al folio 218 del libio 
18 de sociedades de responsabilidad limi- 
tada. En prueba de conformidad y para 
su fiel cumplimiento las partes firman 
el presente contrato en Buenos Aires, 
a los 27 días del mes de octubre de 1950. 
Año deb Libertador General San Martín. 
— Juana Paula H. de Braune. — Rober- 
to Mertig. — M. L. de Wacli.Hu. ■— Bue- 
nos Aires, 14 de noviembre de 1950. 
Año del Libertador General San Mar- 
tín. — Bautista S. Laurenccna, secre- 
tario. 
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que el socio Robtrto f.nngollotti efectúa ] el i con fecha "i de Octubre de 1950, Año 
a favor del .señor Domingo Vallarino. — ; de! Libertador General San Martin, % 
Segundo: Que la expresada transferí n- ¡ , |M . U , forma parte' integrante ' del presenil 



RODOVALL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Comer- 
cio de la Capital, Dr. Luis Alberto Pala- 
cio, Secretaría de! Autorizante, se hace 
saber por el término de cinco días el si- 
guiente edicto: 

Testimonio: En: Buenos Aires, a- siele 
dias del mes de Octubre del "Año del Li- 
bertador General San Martin", mil no- 
vecientos cincuenta, reunidos los seño- 
res Rodolfo Vallarino y Roberto Lange- 
llotti, socios integrantes de la firma, 
"RODOVALL S. R. L.", y el señor Do- 
mingo Vallarino, argentino, casado, co- 
merciante, domiciliado en la calle Pedro 
Goyena Me 77!, de esta Capital, resuel- 
ven: Primero: Que de acuerdo al art. 12 
de la Ley No 1LG15, el socio don Rodol- 
fo Vallarino acepta la transferencia de 
las cincuenta cuotas de Capital de Un 
Mil Pesos M|N.. cada una, de las cuales 
veinticinco (25) han sido integradas 1 to- 



cia a favor- tiel señor Domingo Valla- 
rino se hace por la suma de veinticinco 
mil pesos nipi. (iio-n. 25.000. — ) que re- 
presenta la devolución del capital in- 
tegrado por ei socio saliente don Ro- 



ecuirato, aportado por,' partes iguales en- 
tre ambos socios. — Quinto: La socio- 
dad será dirigida y administrada indis- 
tintamente por ambos socios, en carác- 
ter de socio Gerente, no percibiendo por 



berto Langellotti, declarando el Sr. Do- | Cíta f UIK .¡ó„ ningún importe en concep- 
mingo Vallarino conocer y aceptar todas ' t , , lc slK q,] 0Si i. :¡ us0 (le p, rmua soeiíll 
las clausulas del contrato de constitu- L,.-.,^ ,,, ( c ^ tnj( .,.¡ ( p, , lc fomios y filma do 
clon de la sociedad que se halla inscripta d( , cl „neutos estará a cargo de ambos so- 
ca el Registro Púbhco de Comercio bajo | ei(1 ^ aejáudo^e establecido que en estos 
el No 60 folio trescientos^ tres brío < ,., f(JS sc csra ,.,,.,, C[m u „ l , cilo la r¿ . 
diecisiete de Contratos cíe Soeieuad de i 
Responsabilidad Limitada, " — Tercero: I 
Asimismo, convienen ei socio entrante i 



don Domingo Vallarino y el socio don 
Rodolfo Vallarino. modificar la cláusula 
Nc 5 referente- a la administración de la 
sociedad' y uso de la firma social en ei 
siguiente sentido: "La administración 
de la sociedad'' estará, a cargo, 'ütutistinta- 
mente,' de ambos socios, iludiendo actuar 
separada o alternadamente, realizando 
toda clase de operaciones civiles, comer- 
ciales, bnnearias, administrativas o cua- 
lesquiera otras vinculadas directa o indi- 
rectamente, con el giro de los negocios 
sociales, interviniendo por lo tanto en 
todas esas operaciones con sus firmas in- 
dividuales, precedidas de un sebo que 
diga: "Rodovail S. R. L.", con la limi- 
lación expresa de no comprometerla, en 
operaciones ajenas al negocio, corno ció 
o industria, ni en pr 
gratuito, 
modifica! 



eonsí itu- I 
eomrn/a- 

l 



Di: 



las 



Cuarta: Los c: 
s in! 'odueidas 
senté convenio ai connoto 
ción de la soc-edad aniedic 
rán a regir a contar de la f 

senté. — Quinta: I '11 Sr. Roberto Lauge- j (]( , t(>1 . ( ,, 
ilot.íi. por el presente declara no te:u r I ^ 1;) -| 
reclamo alguno que formular contra "Ro- 
dovall SUL." en su carácter de socio 
saliente, atento a que ha quedado desin- 
teresado de la misnra. en virtud de ha- 
ber aceptado los resultados del balance 
v su respectiva liquidación, (pie con tal 
motivo se practicará en la fecha. — Kn 
prueba de conformidad las partes rati- 
fican con su firma el presente, obligán- 
dose a su fiel y estricto cumplimiento 
con arreglo a derecho. — - Filo.: Rodolfo 
Vallarino. — Roberto Langeüotii. — Do- 
mingo Vallarino. — - Buenos Aires, No- 
viembre 13 de 1950, "Año del Liberta- 
dor General San Martín''. -- i:'. Onlli Vi- 
lla fañe. seeretaiio. 
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con social, firmando al pie del misino, 
.indios socios, con su firma personal. Pa- 
ra el endoso de cheques, firma de co- 
rres pon den cía, como-asi también firma 
de documentos ante oficinas- públicas, 
igualmente cualquier clase de notifica- 
ciones, queda facultado para firmar uno 
el.; los socios, estampándose primeramen- 
te el sello con la razón social. Igualmen- 
te se deja, establecido, que si así lo de- 
searen o lo crean conveniente, los com- 
ponentes do la razón social, podrán otor- 
gar podei a Livor de una o más perso- 
nas, el" que deberá ser firmado en estos 
casos, por ambos socios. — Sexto: La 
sociedad podrá operar con los Bancos 
Oficiales, mixtos y par ti cu I a res, incluso 
Lauco de la Nación. Lauco de la Provin- 
cia de Buenos Aires, Banco Centra 1 de 
I a República Argentina, Banco Hipoieea- 
rio Nacional, quedando facultados para 
as condiciones impongan 
iónicas. — Sépümo: Lo.» 
á u comprometer la firma 
cios ajenos a la sociedad, 
garantías, avales a favor 



liiS I a. optar cu 
us cartas 
ocios no | 
ocia! eis n 
; en fuuiz 



SIDERER Y ZUEIERERAUM 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

de Co- 
rro lla- 



lli 



Por disposición del señor .1 
mcrcio de la Capital, doctor 
lío Maeiel. secretaria del doctor Fede- 
rico González del Solar, sc hace saber 
peí cinco días el siguiente edicto: 

Entre los señores Moisés Sitien r, ma- 
yor de edad, casado, argentino natura- 
lizado, domiciliado en la calle .luiiín 
470, Dpio. G y don .Bernardo Zulcier- 
bninni, mayor de edad, casado, ruso, do- 
miciliado en la calle Av. Sáenz 4.30, 
Opto. B, de común acuerdo, convienin 
en constituir una Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada, la (pie se regirá por 
la Ley 11.015 y los siguientes artículos: 
Primero: Queda constituida entre los 
contratantes la sociedad y que girará 
en esta plaza, bajo la denominación de 
SIDERER Y' ZUklERBRAlTM SOCI10- 
LAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA, con domicilio actualmente en la 
ciudad de .Buenos Aires calle San Luis 
2:195 o donde se fije en lo sucesivo, pu- 
diendo establecer sucursales o agencias 
en cualquier parte del país o del ex- 
tranjero. — Segundo: La duración de 
este contrato será por el término do 3 
años a partir del A« ele Noviembre de 
1950, Año del Libertador Genera! San 
Martín, con opción a dos más, para Jo 
cual se establece que las partes deben 
cursarse telegrama colacionado con una 
anticipación de 90 días, a la fecha de su 
vencimiento, pudiendo ser denunciado 
por cualquiera de las partes con 90 días 
de anticipación al cierre de cada ejerci- 
cio, mediante telegrama colacionado, al 
dcniieibo indicado. — Tercero: La socie- 
dad tiene por objeto, la explotación, 
compra, venta, fabricación, elaboración, 
importación y exportación, de toda clase 
de alhajas, relojería y mercaderías afi- 
nes, pudiendo realizar cualquier otra ac- 
tividad comercial sin limitación alguna. 
— Cuarto: El capital se fija en la suma 



ros. A partir de! 31 de Octubre 
se practicar:'! un balance geno- 
este no furia observado deu'ro 
días se considerará apn liado, 
utilidades liquidas y realizadas 
laimeiite, se harán las amortizaciones 
reservas necesarias, en los porcenta- 
admitidos por la Dirección General 
j Impositiva, un 5 % se destinará liara ei 
Fondo de Reserva Legal, hasta que ésta 
alcance un 10 % del. Capital Social, y 
el resto se distribuirá entre los socios 
por partes iguales, iin caso de pérdidas, 
serán soportadas en la misma propor- 
ción. — Octavo: En caso de disolución 
dj sociedad, y alguno de los socios desea- 
re quedarse con el Activo y Pasivo de 
la sociedad, el mismo se adjudicará me- 
diante licitación entre los mismos, que- 
dando exceptuado de este procedimiento 
los Muebles y Útiles detallados en ct 
Balance practicado al 31 de Octubre do 
1050, Año del Libertador General San 
Martín, ya que éstos deben pasar al se- 
ñor Moisés Siderer, por el valor regis- 
trado en el último balance. — Noveno: 
til señor Zukierbraiirn, podrá dedicarse 
a otras actividades, pero del beneficio 
que obtenga, deberá ingresarlos a la so- 
ciedad, quedando . exceptuado el que. per- 
ciba de su. negocio establecido en la ciu- 
dad de Gualeguaychú (Provincia de En- 
tre Ríos). Igualmente se establecen las 
mismas obligaciones liara el señor Moi- 
sés Siderer. Así mismo se deja estable- 
cido que el señor Zukierbratim, podrá 
efectuar las compras y demás que sea ne- 
cesario para atención del negocio que 
tiene en Gualeguaychú, como así misino 
efectuar viajes periódicos al mismo. — • 
Décimo: En caso de fallecimiento o in- 
capacidad física o legal de cualquiera de 
los socios, la sociedad continuará con 
su existencia legal, y los herederos o re- 
presentantes del socio fallecido o inca- 
pacitado, deberán unificar la represen- 
tación, actuando con los mismos dere- 
chos del socio fallecido o incapaz, — Dé- 
cimo Primero: En el caso de retirarse 
uno de los socios de la sociedad, previs- 
ta en el artículo segundo, su parte de 
capital se le abonará si así lo deseare, 
totalmente en efectivo, éste será inte- 
grado en seis cuotas trimestrales sin 
interés, y a contar desde la fecha do 
terminación del balance. En ei caso que 
acepte el pago en mercaderías, cuentas 
a cobrar y otros activos, se le abonará 
de inmediato, su parto de capital. Asi- 
mismo se establece que el valor de es- 
tos Activos, se tomará del último ba- 
lance practicado. — Décimo Segundo: 
La sociedad constituida no se hace res- 
ponsable por ninguna deuda que no es- 
té registrado en el Balance que se hace 
mención en el artículo cuarto, como así 
también, cualquier activo que no se rea- 
lice y que corresponda ai balance ante- 



de doscientos cincuenta, mil pesos mil 

dividido en 250 cuotas de un mi! pesosl dicho, será por cuenta del socio que lo 
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haya aportado. — Décimo Tercero: Cual- 
quier divergencia o duda que se susci- 
tara entre los socios ya sea acerca ae 
i.;-, interpretación del presente contrato 
o por cualquier otro motivo, sea duran- 
te ¡a vigencia del mismo o al tiempo 
de su liquidación, disolución o partición, 
será resuelta c dirimida con exclusión 
de otro procedimiento, por arbitros ar- 
bitradores, amigables componedores, nom- 
brados uno por cada parte, los que en 
caso de no ponerse de acuerdo, desig- 
narán un tercero, cuyo fallo o laudo que 
pronuncie será inapelable y liará cosa 
juzgada, pues es voluntad de las partes 
la renuncio a toda intervención o tra- 
mitación judicial. — Décimo Cuarto: 
Mensuaimente cada socio retirará para, 
sus gastos particulares la suma de pesos 
1.500. — (un mil quinientos pesos) m'l. 
con cargo a su cuenta particular, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
21 de la Ley 11.(145. Bajo las cláusulas 
que anteceden queda formalizado el pre- 
sente a cuyo fiel cumplimiento se obli- 
gan las partes firmando el presente en 
Buenos Aires, n los 11 días del mes de 
Noviembre de 11)50, Año del Libertador 
General San Martín. — Moisés Siderer. 
— Bernardo Zakierbraum. — Buenos 
Aires, Noviembre 14 de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Fe- 
derico González del Solar, secretario. 
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"SICRA" 
(Sociedad Industria! Cierres Rápidos 

AutOlMjítH'OS) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital, doctor Hugo Da- 
río Maciel, Secretaría del doctor Fede- 
rico González del Solar, se lutce saber 
por cinco días el siguiente edicto: 

Folio 2.6 6(1. — Primer Testimonio. 
— Número Novecientos Cincuenta y 
Cinco. En ia ciudad cíe Buenos Aires, 
Capital de la Nación Argentina, el 
treinta de octubre, "Año del Liberta- 
dor Genera! San Martín", mil novecien- 
tos cincuenta, ante mí, escribano auto- 
rizante y testigos que se expresarán, 
comparecen los señores Julio Enrique 
Superviene, que firma "H. Supervie- 
ne", casado, uruguayo y Phiíippe (Fe- 
lipe) Motte, casado, francés, mayores 
■de edad, personas hábiles y de mi co- 
nocimiento, doy fe, como de que los 
comparecientes concurren ai acto en 
nombre y representación do la sociedad 
"Franimex, Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada", en su carácter de Ge- 
renten, justificando su personería con 
el contrato social otorgado ante el au- 
torizante al folio mil cuatrocientos se- 
senta y nueve vuelto del presente Re- 
gistro, protocolo del año mil novecien- 
tos cuarenta y siete, el que en testi- 
monio inscripto en el Registro Público 
de Comercio ei diez y nueve de febre- 
ro de mil novecientos cuarenta y ocho, 
bajo el número ciento sesenta y siete al 
folio doscientos veinte y cinco del li- 
bro catorce de Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada, tengo a la vista para 
este acto y en lo pertinente, dice así: 
"Primer Testimonio. Número quinien- 
tos ochenta y seis. En la ciudad de 
Buenos Aires, Capital de la Nación Ar- 
gentina, el día diez y seis de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, 
ante mí, escribano autorizante y testi- 
gos que se expresarán, comparecen- 
don Glande Gerschel, que firma "Gers- 
chel", casado, francés... y don Julio 
Enrique Superviene, que firma H. Su- 
perviene, casado, uruguayo... Asimis- 
mo convienen en modificar el nombre 
de la Sociedad... por el de "Frani- 
mex, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada" y en nombrar también como 
gerente al señor Phiíippe Motte. fran- 
cés. . . En mérito a ello. Resuelven: 
a) Modificar el artículo primero del 
contrato social en la siguiente forma: 
Primero: La Sociedad... continuará 
en el futuro sus operaciones bajo la 
denominación de "Franimex, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", siendo 
su domicilio en la Ciudad de Buenos 
Aires... c) Modificar el artículo quin- 
to del contrato social en la siguiente 
forma: "Quinto: La Gerencia será des- 
empañada por los señores Julio Enri- 
que Superviene, Ciando Gerschel y Phi- 
íippe Motte, quienes tendrán el uso de 
la firma social, obrando siempre con- 
juntamente dos cualquiera de ellos. . . 
Gerschel. E. Superviene. Tgo. : Luis C. 
Berrino. — Tgo.: Luis Mercadante. — 
Hay un sello. — Ante mí: Luis María 
Tissone". — Es Copia Fiel, doy fe. — 
Y los comparecientes en nombre y re- 



presentación de "Franimex, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", dicen: 
Que Venden, Ceden y Transfieren a! 
señor Claude (Claudio) Gerschel las 
treinta y dos cuotas de un mil pesos 
moneda nacional cada una, que tiene 
la SoeFdad "Franimex de Responsabi- 
lidad Limitada" en la Sociedad "Sicra" 
(Sociedad Industrial Cierres Rápidos 
Automáticos), Sociedad de Responsa- 
bilidad Limitada. Esta cesión se realiza 
por la suma de Treinta y dos mil pe- 
sos moneda nacional, que reciben los 
gerentes señores Supervielle y Motte 
en este acto en dinero efectivo, por an- 
te mí y testigos de que doy fe, por 
cuya cantidad le otorgan el más am- 
plio recibo y carta de pago en forma. 
— En virtud de esta cesión la So- 
ciedad "Franimex", Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada", deja de ser so- 
cia de la Sociedad "Sicra" de Respon- 
sabilidad Limitada, subrogando al se- 
ñor Gerschel en todos los derechos y 
obligaciones que en tal carácter tenía 
en dicha sociedad. Presente al acto el 
señor Claude (Claudio) Gerschel, que 
firma "Gerschel", francés, vecino de 
esta ciudad, persona hábil y de mi co- 
nocimiento, doy fe. dice: Que acepta 
esta escritura lo mismo que la consi 
guíente subrogación de derechos y obli- 
gaciones por estar de acuerdo con lo 
pactado. Y el señor Gerschel, en el ca- 
rácter de Gerente y socio de la Socie- 
dad "SICRA" (SOCIEDAD INDUS- 
TRIAL CIERRES RÁPIDOS AUTOMÁ- 
TICOS), SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA, dice: Que junto 
con el señor Guido Sergio Pedro La- 
ca m, son los únicos componentes de 
ia Sociedad "Sicra" de Responsabilidad 
Limitada y que en virtud de la cesión 
antes formalizada queda modificado "I 
artículo cuarto del contrato social, que 
| queda vigente en todas sus demás eláu- 
i s'.tlas en la siguiente forma: Cuarto: 
El capital de la Sociedad queda fija- 



do en la suma de Trescientos siete 
mil pesos moneda nacional de curso le- 
gal, representado por trescientas- siete 
cuotas de un mil pesos de igual mo- 
neda, totalmente suscriptas e integra- 
dos del modo siguiente: el señor Clau- 
de (Claudio) Gerschel con ciento seten- 
ta y siete cuotas, o sean ciento setenta 
y siete mil pesos moneda nacional y el 
s'Tior Guido Sergio Pedro Lacam. con 
ciento treinta cuotas, o sean ciento 
treinta mil pesos de igual moneda. — 
Previa lectura y ratificación, firman 
los comparecientes con los testigos del 
acto, don Amadeo Piñeiro y don Orlan- 
do Adolfo Pandolfi. ambos vecinos, há- 
biles, mayores de edad y de mi cono- 
cimiento, doy fe. — H. Supervielle. — 
Philiope Motte. — Gerschel. — Tgo.: 
.Amadeo Piñeiro. — Tgo.: Orlando A. 
Pandolfi. — Hay un sello. — Ante mí: 
Luis María Tissone. — Concuerda con 
su matriz, que pasó ante mí al folio 
dos mil seiscientos sesenta y seis del 
Registro ciento treinta y dos.- — Para 
su In.scrip-ión en el Registro Público 
de Comercio, expido el presente testi- 
I monio en dos sellos de dos pesos, nú- 
mero; Un millón ochocientos dos mil 
novecientos diecisiete y el presente, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de, su 
otorgamiento. — ■ (Fdo.): Luis María 
Tissone. 

Buenos Aires, Noviembre 14 del Año 
de! Libertador General San Martín. 
19 50. — Federico González del Solar, 
secretario. 
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SALVO 
Sociedad de Bespoesabi id"d Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, I)r. Hugo Darío Maciel, Secreta- 
ría de! autorizante, se lince sabor por cinco 
días e! siguiente edicto: 

Entre los señores Ricardo Salvo Agui- 
lar, español, casado y Luis Joaquín Sal- 
vo, argentino, soltero, ambos mayores de 
edad, hábiles para contratar y domiciliados 
en la calle Ricardo Gutiérrez '1218. se lia 
convenido en celebrar la siguiente socie- 
dad de responsabilidad limitada, de acuer- 
do a lo dispuesto por la Ley .11.045: 
Primero: Bajo la denominación de í( SAL- 
VO, SOC1F.DAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA-' integrada por los con- 
tiatantes, se establece la misma con el do- 
micilio legal en la calle Ricardo Gutié- 
rrez 3218, pudiendo establecer agencias y 
sucursales y trasladar aun su sede legal, 
siempre dentro de la República Argenti- 
na. — Segundo: Su objeto es la explo- 
tación de; ramo de artefactos eléctricos, 
aparatos de radiofonía, instrumentos mu- 
sicales y discos, asimismo todo artículo 
afín o para transmisión o recepción de 



imágenes o sonido, continuando la ex- ¡ 
plotación que efectuaban los contratan- 
tes bajo la sociedad de hecho con igual 
domicilio denominada 'Casa Salvo. — 
También podrán dedicarse a cualquier 
otra actividad comercial de acuerdo a lo 
que autorizan las leyes en vigor y pre\ia 
conformidad do k>s socios. — Tercero: 
La duración de esta sociedad será de 
treinta años a contar del l' de noviembre 
del présenle Año del Libertador General 
San Martin. Í9fi0. — Cuarto: El capital 
social de $ 85. 000. — mil. está formado 
por el aporte de cuatrocientas veinticin- 
co cuotas de cien pesos cada una del se- 
ñor Ricardo Salvo Ag'nilar y cuatrocien- 
tas veinticinco cuotas de cien pesos cada 
una apartadas por e! señor Luis Joaquín 
Salvo. — El capital social se halla in- 
tegrado totalmente por mercaderías e ins- 
talaciones — Quinto: La sociedad de: 
epígrafe en su calidad de continuadora 
de las actividades que en el msmo ra- 
mo y domicilie efectuaron los integrantes 
a la fecha anterior del presente, recono- 
cen tomar a stl cargo el pago de la obli- 
gación con garantía hipotecaria por valor 
de $ 30.000.-- con vencimiento a) 3 de 
noviembre 1953, constituida por el señor 
Ricardo Salvo Aguílnr cuyo valor se in- 
virtió totalmente en adquisición de merca- 
derías. — Sexto: La dirección será ejerci- 
da indistintamente por cualquiera de los 
dos socios, el uso de la firma también se- 
rá indistinto. — Ninguno de los socios 
puede otorgar fianzas, garantías o dedicar- 
se a operaciones ajenas al ramo a nombre- 
de la sociedad, aunque fuere a título g'ra- 
tiiito o para terceros. — Séptimo: Anual- 
mente al 3.1 de diciembre de cada año 
se practicará el ba. atice general, y la« 
utilidades o pérdidas, previa deducción del 
5 o'o para fondo de reserva lega!, serán 
repartidas en partes iguales en 're ambos 
socios. — Octavo: En caso de fallecimiento 
de alguno de los socios, sus herederos só- 
lo podrán exigir la parte de! capital y 
sus agilidades o pérdidas de! ejercicio 
hasta la fecha del deceso. — El respectivo 
balance se efectuará treinta días después 
de! fallecimiento y las .costos serán toma- 
dos de acuerdo a los precios de compra, 
sin intervenir fluctuación o precio de lla- 
ve alguna. — Los herederos tendrán de- 
recho a percibir el resultado proporciona' 
del balance en relación al capita' aporta- 
do, previa cancelación de la obligación 
con garantía hipotecaria de! art. 5' y su 
pago se hará en veinte cuotas semestra- 
les iguales y sin interés. — Noveno: To- 
das 1-as resoluciones principales serán 
asentadas en el libro de actas. — Décimo: 
Los socios no tendrán asignación mensual 
alguna, pero podrán efectuar retiros a 
cuenta de utilidades y en relación al mo- 
vimiento. — Undécimo- Cualquier diver- 
gencia no prevista por la Ley 11.645, Có- 
digo do Comercio y demás leves concor- 
dantes, así como la cesión de cuotas, será 
resuelta por arbitros amigables compone- 
dores nombrados por cada parte y su re- 
solución será apelab'e aire e! Juez de 
Comercio que corresponda. — De con- 
formidad y para su inscripción en el Re- 
gistro Púhl'Co de Comercio, se firma es- 
to único ejemplar en Buenos Aires, a los 
seis días de noviembre de! Año del Liber- 
tador Genera! San Martín. 1950. — Eil. 
"de $ 85.000.— m ; 'l." vale. — Fdo.: 
Ricardo Agnilar. — Luis J. Salvo. — 

Buenos Aires, noviembre 14 del Año de; 
Libertador General San Martín, 1050. — 
Bautista S. Laurencena, secretario. 
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TRAMONTIN & BERENGULL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición de! señor Juez de Co- 
mercio, a cargo del Juzgado N« 1. Doc- 
tor Hugo D. Maciel. Secretaría N° 1. 
del Dr, Rene Tavemier, se hace saber 
por cinco días el siguiente edicto; 

En la ciudad de Buenos Aires. Ca- 
pital de la República Argentina, h quin- 
ce días del mes de Julio del -Vlío del 
Libertador General San Martín mí nove- 
cientos cincuenta, entre los señores Da 
niel Antonio Silverio TramontT., que 
firma Daniel A. Tramontín, argentino, 
casado, de cuarenta y cuatro años de 
edad, de profesión comerciante, con do- 
micilio en Ruta catorce, kilómetro tres- 
cientos cinco de Concepción del Uiuguav, 
Provincia de Entre Ríos, y d.m Juan 
Bautista Berenguel, que. firma Juan B 
Berengue!, español, casado, de ciaetmnta 
y seis años de edad, de profesión eonit-r- 
eiante, domiciliado en calle Ou-gallo 
número cuatrocientos treinta y nueve, 
sexto piso, de esta ciudad do Buenos 
Arres, so conviene. — Artículo Primero: 
Constituir por el presente una sociedad 
do responsabilidad limitada, que gira- 
rá en todo el territorio do la Nación, 
con el rubro social y denominación de 



"TRAMONTÍN & BERENGUEL. SO-: 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI» 
MITADA". -- Articulo Segundo: E! 
plazo de duración de la sociedad será 
hasta el treinta de Junio del año mil 
novecientos cincuenta y tres. — Articula 
Tercero: La sociedad tendrá como elemi» 
cilio lega! el de la calle Cangallo cua- 
trocientos treinta y nueve, oficina e¡ eri j(} 
diez y nueve, el que podrá mu -¡ai. — 
Artículo Cuarto: La sociedad podrá a<a 
toar en todo el territorio de la Nación, 
así como en eí extranjero, pudiendo nlmf 

sucursales y agencia?. Artículo Curato: El 
objeto-social será: explotar, comercia :is>aj 
en toda forma, importar y ex-purta? 
canto rodado, arena, piedra, ripio, y ¡-.o* 
do tipo de material de construcción Prj« 
drá asimismo realizar todo tipo de 'Ti« 
dustrializaeión. explotación y eomerc'alíi 
zación. — Artículo Sexto: Así timbiísi 
la sociedad podrá, además de toda? lag 
atribuciones que le confieren las levesí 
a) Adquirir por compra, permuta, dación! 
en pago, cesión, o por cualquier otre t£« 
tule, toda clase de bienes inmuebles, 
muebles, semovientes, intelectuales y 
otros bienes y cosas, con facultad para 
enajenarlos, hipotecarlos, prendar. os. vio 
gravarlos, en la forma que me jo» coa» 
venga, pactando en cada caso orecios,' 
intereses, plazos, forma de pago v t >da8 
las demás condiciones one procelicen. 
para la mejor cumplimentaeión de tas 
operaciones sociales, podiendo asimismo 
abonar su importe al contado, o pm me» 
dio de plazos, o créditos: b) Celebra? 
todo tipo de contratos de expietoeíoa 
minera ylo anexos: de locación de obra, 
de servicio, de cosas muebles o 'nmue-J 
bles, los que podrá renovar, modificar, 
ylo rescindir, o constituir con los ro'S" 
mos contratos innominados, podiendo ea 
todos los casos pagar o cobrar qrr°r,d*« 
mientes, así como cualquier otro tino da 
prestación; e) Fabricar, eonstp-.jr ar* 
mar. comercializar, v vendei- todo e-í pra« 
ducido fie sus negociaciones, en cualquier 
ramo y ; o por cuenta propia o a ; eea: d)' 
Fletar por cuena propia o aienn iodo 
tipo de cargamento -terrestre, fluvial^ 
marítimo o aéreo: e) Adquirir, explotar, 
locar y vender todo tipo de emboreaeic* 
nes podiendo contratar toda fo-m». dé 
contrato de fletamentos y pacar di 
acuerdo a la lev en torio lo que corres- 
nonda, para este tipo de negociicumefij 
f) Contratar trabajo por cuenta propia 
o ajena, financiar, producir vo "omep» 
eia'iznr todo el producido social vio aia-i 
no; g) Convenir como acreedor o deudor 
todo tipo de préstamo, personales o eojg 
garantía prendaria o real conviniendo) 
la sumo d e pago o intereses: ID Aee,-ai 
tar o hacer consignaciones, quitas, esos» 
ras, por remisiones de deodas; v poefaí 1 
en toda forma; y llevar a cabo to'a claig 
de operaciones bancarias v comtrciiles 
con fodos los bancos oficiales e partí» 
ciliares de la República o del ex<-i-aniero s 
en especial Banco de la Nación Argfno 
tina. Banco de la Provincia de Si¡t.Té 
Ríos; Banco Hipotecario Nocional; P.^w 
co de Crédito Industria! Argentino; H«itt=> 
eo Francés o Italiano: Banco do Tiulia 
en el Río de la Plata: Banco de ia P^o» 
cincla dé Buenos A : rcs. etc.. E< + 3 ?rti- 
mernción no es taxativa: i") La soíi-flad 
podrá tener cuentas corrientes, a p'arai 
fijo, con o sin interés, girar. aceotflF, 
descontar, endosar, cobrar, ceder, 3n« ie-< 
na y negociar de cualonier modo letra® 
de eamb'o. vales, pagarés, elieones iri» 
ros v eua'ouier otro tipo de obl'go -toneg 9 
o documentos crediticios, efectuando de» 
pósitos en dinero, neo-ociar títulos tice-io* 1 
nos. realizar todo tipo de exti'nceicnes 4 
girar sin provis-ón de fondos con ore-r-ia 
autorización bnnonria, ren)Í7ar trust r Q° 
ceipts, etc.: j) Comparecer en juicios 
por sí. o por medio de apoderados, coa 
facultad para entablar todo tipo d» de» 
manda, querella o denuncia, así eoutffl 

responderlas en cualquier fuero, meirisi» 
v e el arbitral, declinar y'o prorrogar jna 
ristbeciones, prestar ylo diferir inn.meni 
tos, comprometer en juicio arbitra.' fas» 
sigir, reconocer obligaciones, interponer 
toda clase de recursos o renunciar a 'os 
mismos: kj Conferir todo tipo de node- 
res especiales o generales y revocarlos»' 
y otorgar o recibir cualquier tipo da 
instrumentos públicos y privados, que 
fueren menester para cumplimentar el 
objeto social y los actos jurídicos pre< 
cedentemente expresados. — - Ai-Denlo 
Séptimo: El capital social Se fil» es 'a 
suma de Sesenta Mil Pesos Moneda Nai 
ciona!, dividido en ciento veinte encías- 
de quinientos pesos cada una, que ios 
otorgantes suscriben de la siguiente for.i 
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ii, :\: El señor Tram-ntín veintiocho cuo- 
tas, ; lo que representa la suma de Ca- 
torce mil pesos, tic los que integra en 
este neto la mitad, es decir la suma de 
ídete mil pesos, representativa de chor- 
eo cuotas sociales; y el señor Berengue!, 
noventa y dos cuotas lo que rep'e i enta 
la cantidad de Cuarenta y seis mil peses, 
¿le Sos que integra en este acto, In mi- 
tad, es decir la suma de Veinte y tres 
mil' pesos, representativa de eua-enta y 
neis cuotas sociales. El resto del capi- 
tal comprometen a aportarlo los socios 
antes del treinta (le Septiembre del año 
en curso. — Artículo Octavo: Las uti'i- 
flacles Bociales se repartirán así: a) Da 
'diez por ciento para formar e! deposito 
cíe garantía hasta cubrir el diez ñor 
.ciento del capital social; h) Va e>neo por 
.ciento- para responder a las resiil 1 "»" de 
Ja legislación social; c) Los primóos 
etiez y ocho mil pesos para el señor T''a- 
ínoníín; ti) El remanente por partes igua- 
les entre los dos socios. Los socios con- 
vienen que de! remanente expresado en 
■este inciso solamente se repaifirá en 
■efectivo al cierre- do cada balance o in- 
ventario anual la mitad, quedando la 
.otra mitad par:, reserva y evenHial ca- 
pitalización. — Articulo Noveno: Las 
pérdidas se repartirán por parts; igua- 
les, — Artículo .Décimo: Ambos socos 
revestí rá-n la calidad de gerentes. £11 uso 
..'fie la firma social es con imita reoui- 
íiíndose para todos los casos, sitie qua 
non la firma de ambos. Se designa así 

..también en condición de gerente de la 
sociedad, al señor Lucas Aümovich yu- 
goeslavo, casado, mayor de edad de pro- 
fesión corredor libre, con domicilio en 
calle Frank'ii] mil ciento setenta. s ocho, 
quien tendrá uso de la firma «e-citu. v 
podrá sust'ínir con su firma únicamente 
ja del señor Bc-renguel, entend- s rd-^«e 

, 'que son válidas todas las decisiones v 
compromisos tomados en nombre de la 
sociedad, eon la firma del señor Tramon- 
tan y del señor Aíiinovieh. sin necesidad 
ele la firma del señor Be.-encue 1 . — Ar- 
ticulo Décimo Primero: En consecuencia 
para representar a la sociedad, act-iar por 
ella, comprometerla, librar cheque, v 
íealizar todos los actos en-ineiadus en e' 
artículo sexto del presente y cuantos 
inás sean menester para la rneier cum- 
plimentar-ion del obieío social ss reque- 
rirá únicamente la firma de dos de ios 
tres írerentes designados en el artículo 
anterior v en 'a forma allí indicada Las 
decisiones sociales se tomarán oor una- 
nimidad — Artículo Décimo Q egtindo' 
La perdida de! cincuenta por ciento del 

"capital social inicial importará ¡a diso- 
lución inmediata de la sociedad y su 
liquidación, no pudiendo continuar giren- 
3o balo ningún concepto. Así también 
. todas las decisiones que no fueran tema- 
das por el liquidador serán nulas A los 
efectos de este artículo cualquiera de 
1-03 socios puede solicitar se practique 
inventario y balance general en cualquier 
IB omento. — Artículo Décimo TerccTO: 
El treinia de Junio de cada año se prac- 
ticará balance e inventario general. — - 

Artículo Décimo Cuarto: Las decisiones 
sociales se asentarán en el libro de actas 
respectivas, ntip lleva rá la firma de am- 
bos socios. En caso de discrepar-cia se 
«sentará el criterio de cada socio Sí uno 
■ ele ellos se negare a firmar, deberá levan- 
tarse el arta igual, en presencia de. dos 
testigos que firmarán también. — Ar- 
tículo Décimo Quieto: La muerto o in- 
capacidad sobrevinienie en la persona 
de mío de los socios importara, la diso- 
lución de la sociedad. — Articulo Déci- 
mo Sexto: Para cualquier supuesio de 
. disolución o liquidación de la sociedad, 
el 



activo social 
siguiente manera- 
ves carecen de -. 
lo que expresare, 
decisión social en 
Be justipreciará 
de realización en 



liquidación, abi 
gachones sociales 
■ de la siguiente 
liará el capital, 
eiitr¡j. los socios 
Para el caso d 
pusieran de ac 
se realizarán 



en: 



e justipreciará de la 
a) Las marcas v fia- 
dor con excepción de 
ite se establezca por 
el libro respectivo; b) 
■1 active a sn valor 
unza a la fecha de la 
las que sean tas Otili- 
as que se disfilviuán 
mera: primero se abo- 

e! resto se reoartirá 
or partes iguales; c) 
que los socios no se 
do sobre los valores, 

pública subasta ¡es 



efectos sobre los que se diseretiara; d) 
El liquidador er. todos ios supuestos se- 
rá, el señor Berer.guel. — Artículo Décimo 
.Séptimo: , Las cuotas sociales son in- 
transferibles, no pudiéndoselas gravar 
Til dar en prenda o garantía por parte 
de los socios y sí por la sociedad. _ 
Artículo Décimo Octavo: Con excepción 



de actividades icalizadas o a realzar en 
la Provincia de Piltre líios, los soei.-s 
no podrán tener ninguna otra obligación 
ni ocupación idéntica o semejante a la 
del rubro social, para en caso eo:. ¡rut-io, 
ello dará motivo a la disolución "le so- 
ciedad por culpa de! que transgrediere 
esto artículo, cargando los gastos (, ía 
disolución. Las ganancias que tenga el 
socio en las negociaciones ajenas ^erán 
de la sociedad, v sus pérdidas serán r-e-r 
sonales. — Artículo Décimo Noveno: Rl 
señor Tramontín. se reserva el derecho 
de aumentar el capital aportado por él, 
hasta igual aportado a mérito de este 
contrato por el señor Berengue!. ¡fu ca- 
so de que los capitales sean iguales se 
tendrá por modificado el inciso d). del 
artículo décimo sexto de la siguiente 
manera: Los liquidadores en teños los 
supuestos serán los señores ■ Berengue! y 
Tramontín, — Artículo Vigésimo: Las 
partes renuncian a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que no sea la justicia do 
comercio de la Capital Federal en turno. 
Renuncian también a lo prescripto en 
los artículos cuatrocientos cuarenta y 
ocho, cuatrocientos cuarenta y uuevp y 
concordantes del Código de Comercio, y 
en ningún caso y bajo ningún supuesto 
se podrá recurrir a jueces arbitrales o ami- 
gables componedores. Las partes consti- 
tuyen con carácter especial a los efectos 
del presento y de conformidad con : o dis- 
puesto por el artículo cien del Código Ci- 
vil y de todas las ulterioridades a que 
pudiere dar motivo la sociedad, el domi- 
cilio expresado por cada una en el acá- 
pite de este contrato. — En prueea de 
conformidad, leída que fué e' presente 
y sus tres copias de un mismo tenor y 
a un solo efecto, se firmaron en el lugar 
y fecha indicado ut supra. 

Buenos Aires, a los 25 días del mes de 
Octubre del Año del Libertador Genera! 
San Martín, 1950. — Pené Tavernier se- 
cretario. 

$ 395.-- e.2Pll-N? 975-v.27¡lli50 

GÓMEZ AGRÁ HNOS. Y CÍA. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital, doctor Hugo Darío 
Mnciel, Secretaría del doctor .Federico 
González del Solar, se hace saber poT 
cinco días el siguiente edicto: 

Testimonio': En Buenos Aires, a los 
veintisiete días del mes do Octubre de 
mil novecientos cincuenta. Año del Liber- 
tador General San Martín, entre las si- 
guientes personas: Eduardo Estanislao 
Gómez Agrá, español, casado; Avelina Gó- 
mez Agrá, argentino naturalizado, casa- 
do; Ma.nu el Gómez Agrá, español, casa- 
do; José Ramón Ayude, español, casado 
y Manuel Veloso, español, soltero todas 
mayores de edad y constituyendo domici- 
lio legal a los efectos del presente contra- 
to en la calle Lope de Vega mil trescientos 
sesenta, de esta Capital, se ha convenido 
constituir una sociedad de responsabili- 
dad limitada que se regirá por las siguien- 
tes cláusulas: Primera: La sociedad se 
denominará "GÓMEZ AGUA HNOS. 5! 
CÍA., S. R. I,.". — Segunda: La duración 
de la sociedad será de diez (10) años 
a contar del primero de enero de mil no- 
vecientos cincuenta y uno. — Tercera: 
La sociedad tendrá su sede social en la 
calle Lope de Vega mil trescientos sesen- 
ta de esta Capital, pudiendo trasladar. a 
a cualquier otro punto de la República. 
— Cuarta: El objeto social consistirá ea 
la explotación de garages y en la compra 
y venta de automotores y accesorios. — 
A dichos fines, la sociedad tendrá capaci- 
dad jurídica para ejecutar cualquier ope- 
ración civil,, comercial y especia, mente 
bancaria que se vincule directa o indi- 
rectamente a los objetos sociales: a-dqurir 
instalar y explotar garages, participar 
en otras empresas o sociedades; adquirir 
inmuebles, gravarlos, arrendarles v enaje- 
narlos, siendo lo expresado simplemente 
enunciativo y no limitativo, por -o cual 
la sociedad podrá extender su actividad 
cuando así lo decidieron los socios. — 
Quinta: El capital social asciende a la 
suma de Doscientos Mil Pesos Moneda 
Nacional de Curso Legal (í? 200.000. — ), 
dividido en cuatrocientas cuotas de qui- 
nientos pesos cada una y aportado por 
los socios en las siguientes proporciones: 
Eduardo E. Gómez Agrá, diez y seis cuo- 
tas o sean ocho mil pesos moneda naci 'na. 
($ 8.000. — ) y los socios restantes noven- 
ta y seis cuotas o sean cuarenta y ocho 
mil pesos moneda nacional cada uno. — 
Del capital suscripto antes mencionado, 
los contratantes integran en este ae T o 
el 50 o'o, es decir, el socio Eduardo E. 
Gómez Agrá la suma no cuatro mil pe- 
sos moneda nacional C£ 4.000. — ) y los 
socios restantes la suma de. veinticuatro 



mi! pesos moneda .nacional (* 2-1.000. — ) 
cada uno; el otro 50 oo los contratantes 
se obbgMn a miegrarlo con futuras utili- 
dades. — Sexta: La sociedad será dirigi- 
da y administrada por :os socios Eduar- 
do E. Gómez Agrá y Ave-lino Gómez Agrá, 
quienes tendrán indistintamente el u?o 
de la firma social y representarán a In 
sociedad investidos de las más amplias 
facultades para obrar a nombre de ésta, 
pudiendo, por .-o tanto, cada uno de ellos 
por sí actuar y firmar en nombre v re- 
presentación de la sociedad roclos los do- 
cumentos, contratos, actos y trámites en 
que la sociedad tensa intereses o sea 
parte. — Dejando expresa constancia que 
las facultades antes y posteriornieire enu- 
meradas no tienen carácter limitativo si- 
no tan solo enunciativo, so consigna que 
el poder de los socios gerentes compren- 
de, asimismo, las siguientes facultades; a) 
realizar trámites en todos los asuntos re- 
lacionados con cua.quier autoridad nacio- 
nal, municipal o provincial, siendo en 
este caso suficiente la firma de uno de 
los gerentes; b) adquirir bienes muebles 
e inmuebles y enaienarlos, constituyendo 
cualquier derecho real, de prenda agraria 
u otro; c) solicitar y percibir créditos y 
girar en descubierto, abrir cuentas co- 
rrientes con o sin provisión de fondos; 
pag'ar, aceptar, cobrar, avalar, ceder, ne 
goeiar, cancelar y anudar cheques, paga- 
rés, vales, giros v otros papeles de comer- 
cio; d) conferir poderes generales, espe- 
ciales y judiciales, asi como revocarlos, 
comparecer en inicio ante tos Tribunales, 
por sí o por medio de apoderado; e'i nom- 
brar y separar de sus puestos a cualquier 
obrero o empleado de la sociedad. — 
Queda prohibirlo a los socios gerentes com- 
prometer la firma social en negocios o 
asuntos ajenos al giro de la misma. — 
Séptima: Los ejercicios sociales de la 
sociedad serán do doce meses, desde el 
1" de enero al 31 de diciembre de cada 
año, cerrándose el primero al 31 de diciem- 
bre de 1951. — ■ A! final de cada ejercicio 
se practicará un Inventario Genera! v Ba- 
lance que se tendrán por aprobados si 
dentro de los quince dia.s posteriores a ja 
fecha en que fueron miestos a considera- 
ción de los socios éstos no formu'iiron 
objeción alg'tina. — Ocava: La utilidad 
líquida de cada ejercicio como a=í tam- 
bién las pérdidas, será distribuida o so- 
portada, según el caso, en las siguientes 
proporciones: Eduardo E. Gómez Agrá, 
el 4 o'o y todos los otros socios el 24 olo 
cada uno. — Novcnñ: El carácter de so- 
cio no podrá transferirse sin el consentí 
miento unánime de los socios restantes. ■ — 

El que deseare transferir sus cuotas debe- 
rá comunicarlo a la sociedad con sesenta 
días de anticipación, indicando el nombre 
de la persona, que descare adquirirlas. — 
La sociedad o individualmente Jos socios 
tendrán derechos preferente de adquirir 
dichas cuotas por su valor nominal más 
la suma que proporeiounhncnte a cada cuo- 
ta pudiera coi-responderle de las ganan- 
cias acumuladas al último balance reali- 
zado, salvo otra disposición adoptada por 
nnaniniidnd por los socios restantes. — 
Décima: En caso de fallecimiento o in- 
capacidad de un socio, los restantes acep- 
taran incorporar a la sociedad con ca- 
rácter de socio con uníales derecho; y obli- 
gaciones a un heredero que unifique la 
representación de los restantes. — Un- 
décima: Todas las resoluciones serán to- 
madas por mayoría de votos que re- 
juesenían ma vería de capital. — Décimo 
Segunda: Las direre/eneias entre los so- 
cios serán, resueltas por jueces arhitra- 
dores en carácter de amigables componedo- 
res, designados uno por cada una de las 
partes, quienes antes de actuar deberán 
designar a un tere-ero para el caso de dis- 
cordia. — Para todos los casos no previs- 
tos en el presente contrato se estará a 
las resoluciones del Código de Comercio 
y de la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco. — Bajo las liases v condiciones 
que anteceden, dejan formalizado este 
contrato que se encuentra extendido en 
los seilos nacionales de diez centavos nú- 
meros 705,087 ,!., 795.68S ,T., 705.080 .1.. ¡i 
cuyo fiel euuipütnb-nto se obligan las 
parres firmando de conformidad. — Eduar- 
do Estanislao Gómez Agro. — Avelino 
Gómez Agrá. — Manuel Gome-/ Agrá. — 
José Ramón Ayude. — Manuel Veloso. — 
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1950. Año 
del Libertador General San Martín. — 

Federico González del Solar, secretario. 
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DAL ZOTTO HERMANOS 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio doctor Hugo D. Macel, secreta- 
rla del autorizante, se hace saber por 
cinco días, o! siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 31 



dias d.-l mes de Octubre del Año del Li- 
bertador Genera! San Martin, 1950, en- 
tre los Señores Juan Dal Zotto, argentino, 
domiciliado en Llavallol 3410; Luis Da! 
Zotto, argentino, domiciliado en Espino- 
sa 1429; J'osé Dal Zotto, argentino, do- 
miciliado en José Pedro, Vareta 3409: y 
Roberto José Prasisti, argentino, domici- 
liado en Sarmiento 2S47, todos mayores 
de edad y hábiles para contratar, socios 
de la sociedad coleet'va "Dal Zotto Her- 
manos", inscripta en el Rcgisrro Público 
de Comercio con fecha 29 de mayo de 1945, 
bajo el número 562, al folio 235 de! libro 
47 de Contratos Privados, resuelven trans- 
formar dicha sociedad colectiva con efecto 
retroactivo al 1'-' de Julio de 1950 en una 
sociedad de responsabilidad limitada, in- 
corporando como soco de ésta al Señor 
Roberto Jorge Dal Zotto, argentino, do- 
miciliado en Llavallol 3410, mayor de 
edad y hábil para contratar, poniéndose 
todos de acuerdo en hacer regir a la so- 
ciedad por las siguientes cláusulas: Pri- 
mera: La sociedad se denominará ''DAL 
ZOTTO HERMANOS", SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMPIADA. y 
tendrá su dom cilio en la Ciudad de Bue- 
nos Aires, actualmente en ia calle Ro- 
dríguez Peña 78J, pudiendo establecer 
sucursales en cualquier punto de la Re- 
pública. — Segunda: La sociedad se cons- 
tituye por veinte años, a contar del .1* 
de Julio de 1950, a cuya fecha se retro- 
traen sus efectos. — Tercera: La socie- 
dad tiene por objeto la explotación do 
los negocios de bazar, ferretería y ane- 
xos y torta actividad comercia! e indus- 
tria! relacionada con esos ramos en el 
sentido más amplio. Si el desenvolvimien- 
to de los negocios lo exigiera, la so.-ic- 
rlad podrá adqnir.r bienes muebles e in- 
muebles y de otra naturaleza y vender- 
tos, hipotecarlos, permutarlos y de cual- 
quier molo enajenarlos o gravarlos; ce- 
lebrar toda clase de contratos, incluso de 
tocación que excedan o no de seis años, 
locaciones de servicios, estar en juicio co- 
mo actora, demandada o querellante; aso- 
ciarse con otras personas o sociedades de 
cualquier naturaleza jurídica que sean; 
efectuar todo género de operae ones con 
los bancos oficiales o particulares, nacio- 
nales o extranjeros, especialmente con el 
Banco Central de la República Argentara, 
Banco de la Nación Argentina, Banco do 
Crédito .Industria! Argentino, Banco Hi- 
potecario Nacional, Banco de la l'ron n- 
oia de Buenos Aires y otros similares, 
con sujeción a sus cartas orgánicas y re- 
glamentos; dar o tomar dinero prestado, 
eon o sin garantías reales o personu-es, 
otorga:- poderes generales y especia.es; 
sendo estas enumeraciones simplemente 
enumerativas y no 1 mitativas. — . uar- 
ta: El capital social se establece en la 
suma de Doscientos mil pesos moneda na- 
cional, dividido en dos mil cuotas de 
cien pesos moneda nacional cada una, 
totalmente suscriptas e integradas poi los 
socios en las siguientes proporciones: 
J'uan Dal Zotto, novecientas cuotas que 
representan noventa mil pesos moneda 
nacional; Luis Dal Zotto trescientas se- 
senta cuotas que representan treinta y 
seis mil pesos moneda nacional; José Daíi 
Zotto, trescientas cuarenta cuotas que re- 
presentan treinta y cuatro mi! pesos mo- 
neda nacional; Roberto J'osé í'rasisti. dos- 
cientas cuotas que representan veinte 
mil pesos moneda nacional y Rcberío Jor- 
ge Dal Zotto, doscientas cuotas .que re- 
presentan veinte mií pesos moneda nacio- 
nal. El aporte de todos los socios provie- 
ne de sus créditos en la sociedad colec- 
tiva "Dal Zc'tto Hermanos", que por es- 
te acto se transforma en Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, y surge del 
Balance Genera! que firmado por todos 
los socios, se agrega ai presente y que 
por este acto capitalizan. — Quinta: La 
administración de la sociedad será ejer- 
cida por dos o más gerentes, socios o no, 
des gnados de conformidad a la cláusula 
sexta. En este acto se designan gerentes 
a los señores Juan Dal Zotto y Luis 
Dal Zotto, n los que corresponderá la re- 
presentación jurídica y coruercial.de la 
sociedad, siendo suf cíente la firma de uno 
de ios gerentes para obligar válidamente 
a la sociedad, con la prohibición de com- 
prometerla en negocios ajenos al giro so- 
cial y darla en fianza a torceros bajo 
ningún pretexto. Salvo estas limitaciones, 
tienen los gerentes, todas las facultades 
para obrar en nombre de la sociedad, aun 
aquellas para las cuales ¡os artículos 
7S2, S06, S39, y los incisos 1 a! 4, 7, 9 al 
.3, .1.5 y 17 del artículo 1SS1 del Código 
Civil y 00S del Código de Comercio, re- 
quieren poder especia!, así como también 
para denune ar y querellar criminalmente. 
Los socios deberán dedicar sus actividades 
única y exclusivamente al giro del negó-» 
ció, con excepción del socio don Juan 
Dal Zotto, que podrá ejercer cualquier 
otra actividad ajena al negocio. - — Sex- 



BOLETÍN OFICIAL 



Limes '.'." de novíemoro de 1950 



Año líi.'i Libertador Genera! San Martín 



03 



ta: Cualquier disposición relacionada con 
!a marcha de la sociedad y sus negocios, 
aprobación de balances, nombramiento y 
remoción de gerentes y demás resolucio- 
nes que interesen a los negocios sociales, 
serán tomadas por mayoría de votos, con- 
tándose cada cuota por un voto. — Sép- 
tima: En caso de fallecimiento o incapa- 
cidad lega! de alguno de los socios, la 
sociedad podrá continuar con los herede- 
ros del socio fallecido o incapacitado, de- 
biendo éstos comunicar su decisión a la 
sociedad dentro de los treinta dias de 
producido el deceso o incapacidad. Se prac- 
ticará un Balance General a la fecha del 
fallecimiento o incapacidad, el que ser- 
virá de base para ¡a liquidación de la 
parte que corresponda a dicho socio. Los 
herederos o derecho habientes en caso de 
ingresar a 'a sociedad, deberán unificar 
personería. En caso de retiro, el pago de lo 
que corresponda, les será abonado en 
seis cuotas iguales pagaderas por se 
mestres vencidos sin interés. En ningu- 
no de estos casos, se considerará valor 
de llave. — Octava: En caso de venta 
del negocio, el producto que pueda obte- 
nerse en concepto de "llave", se distri- 
buirá así: 50 % para el socio don J'uan 
Da l Zotto y el otro ñ0 % en la siguiente 
proporción: 40 % para el socio don Luis 
Dai Zotto; 30 % para el socio don José 
Dal Zotto y ,-',0 % para el socio don .Ro- 
berto José Frasisti. En caso do que un 
socio deseare retirarse de la sociedad por 
cualquier otra causa, los restantes ten- 
drán derecho a adquirir sus cuelas al pre- 
cio que resulte del último balance aproba- 
do, sin considerar en esle caso valor de 
llave. — Novena: Los importes do las 
cuentas capital, y los saldos de las cuen- 
tas particulares de los socios, gomarán de 
un interés anual del S %, que se cargará 
a Gastos Generales. — - Décima: El 30 de 
Junio de cada año, se practicará un in- 
ventario y balance general que se consi- 
derará, aprobado esté o no firmado por 
los socaos, cuando no se observare dentro 
de los veinte días de su terminación, lo 
que se comunicará a los socios por me- 
dio .fehaciente. De las utilidades líqui- 
das y realizadas de cada ejercicio, se 
destinará: a) 5 9o para constituir el fon- 
do de reserva legal, hasta que llegue al 
10% del capital; b) Las sumas necesa- 
rias para cubrir ios riesgos establecidos 
en la ley 11.729 y sus complementarias, 
constituyendo al efecto las reservas res- 
pectivas; c.) Las sumas necesarias para 
amortizar los rubros del activo, siguiendo 
las modalidades determinadas por la Di- 
rección General Impositiva; d) El saldo 
resultante se distribuirá en la siguiente 
proporción: 2 "2 '.'o para cada ano de los 
socios defieres Juan Dal Zotto, Luis Dal 
Zotto, J'osé Dal Zotto y Roberto José Fra- 
isti y el 12 % restante para el socio 
don .Roberto Jorge Dai Zotto. eí Las 
pérdidas que puedan producirse serán so- 
portadas por los socios en ias misma* 
proporciones. — D.'vima Primera: La so- 
ledad se disolverá y liquidará por las 
causas y en la forma determinada en el 
Código d tí Omeieio. — Décima Segunda- 
bas divergencias que pudieran producir- 
se entre los sóidos, o los mismos y la 
sociedad, serán sometidos a los Tribunnies 
Ordinarios de la Caudal Federal Fajo es- 
tas doce cláusulas, dejan los firmantes 
constituida la sociedad -'Dal Zotto Her- 
manos'', Sociedad rio Kosponsabilidad Li- 
mitada, firmando de conformidad. Entre 
lineas •'Las" vale. Firmado: Luis Dal 
Zotto, José Dai Zotto y HoborUi José Fra- 
Zotto. Juan Dal Zoilo v Roberto Jorge 
Dal Zoilo. 

Buenos Aires, Noviembre 16 de lí)f>0, 
Año del Libertador General San Marl-im 
— Bautista S. Lanreneena, secretario. 
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eos socios de "PROQUIMED", SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- 
TADA, con sede en la calle Córdoba seis- 
cientos cuarenta y cinco, inscripta cu 
el Registro Público de Comercio con fe- 
cha nueve de Octubre de mil novecien- 
tos cuarenta y seis bajo el número mil 
treinta y dos folio treinta y cuatro del 
libro once de Contratos de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada y su . modifi- 
cación de fecha cinco de Septiembre de 
mil novecientos cuarenta y siete, bajo el 
número mil doscientos cincuenta y uno 
del folio trece del libro trece de Con- 
tratos de Sociedades de Responsabilidad 
[.imitada, venden, ceden y transfieren 
respectivamente sus cuotas de capital de 
cien pesos cada una y sus derechos, ac- 
ciones y obligaciones, el primero sus 
ciento cincuenta cuotas al señor Huber- 
to Zimmer y la segunda sus cincuenta 
cuotas al señor Gotario Larraburú, cuo- 
tas todas de la Sociedad antes mencio- 
nada, pasando de esta manera a ser úni- 
cos socios de la sociedad los señores Hu- 
berto Zimmer con ciento cincuenta cuo- 
tas y Gotario Larraburú con cincuenta 
cuotas y siendo excluidos los señores 
Aron Bercovitz. y Ana Elisa Leopoldina 
Berta liaría Solmitz de Zimmer. — Se- 
gundo: Estas cuotas se abonan a razón 
de Cien Besos Moneda Nacional cada 
una. lo que hace el total de la operación 
en Veinte Mil Pesos Moneda Nacional, 
abonando el señor Huberto Zimmer en 
este acto ai señor Aron Bereovitz Quince 
Mil Pesos Moneda Nacional y el señor 
Gotario Larraburú a la señora Ana Elisa 
Leopoldina Berta María Soindtz de Zim- 
mer Cinco Mil Besos Moneda Nacional, 
en total cancelación, sirviendo el presen- 
te de suficiente recibo. — Tercero: Que- 
da reformado el Art. le del contrato so- 
cial en el sentido que la sede de la So- 
ciedad será en la ciudad de Buenos Ai- 
res, calle Laprida mil novecientos se- 
senta y tres. — Cuarto: El Art. 4<?, que- 
da reformado en la siguiente forma: "La 
administración de la sociedad estará a 
cargo de ambos socios individualmente, 
quienes actuarán como socios gerentes. 
En cualquier caso ninguno de los geren- 
tes podrá comprometer a la sociedad en 
fianzas o garantías a favor de terceros. 
Los cheques y las obligaciones a terceros 
deberán llevar la firma de ambos socios. 
"Resuelven los presente encomendar al 
señor Gotario Larraburú la realización 
de todos los trámites necesarios para la 
inscripción en el Registro Público de Co- 
mercio de la transferencia realizada, sir- 
viendo la presente de suficiente autori- 
zación. — Bajo las nuevas condiciones 
preestablecidas firman las partes de co- 
mún acuerdo en cuatro ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto. En la 
Ciudad de Buenos Aires y en la fecha 
"ut stipr.v'. -— Aron Bercovitz. — Ana 
Elisa S. de Zimmer. — Humberto Zim- 
mer. Gotario Larraburú. — Buenos 

Aires, 13 de Noviembre de 1050, Año 
del Libertador General San Martín. —- 
Rene Tavernier, secretario. 
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P EOQUIMED 
Sociedad ele Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Sr. Juez de Co- 
mercio, Doctor Hugo D. Maciel, secreta- 
ría No 1, se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Testimonio: En Buenos Aires, a los 
31 días del mes de Octubre de mil no- 
vecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín, entre el señor Aron 
Bercoviiz y la señora Ana Elisa Leopol- 
dina Berta Alaría Solmitz d e Zimn.er, 
oue ai'Oiduiuhra firmar Ana Elisa S. de 
Zimmer, socios integrantes (lo "Proqui- 
med". Socio iad de Responsabilidad Limi- 
tada, por una parle y los señores Hu- 
berto Zimmer, alemán, casado, con do- 
micilio en la calle Laprida mil novecien- 
tos sesenta y tres y Gotario Larraburú, 
argentino, casado, con domicilio en Díaz 
Vélez tres mil ochocientos treinta y uno, 
por la otra, todos mayores de edad, con- 
vienen celebrar el siguiente contrato: 
Primero: Los señores Aron Bercovitz y 
Ana Elisa Leopoldina Berta María Sol- 
mitz de Ziinuicr, en su carácter de úni- 



RICMA ARGENTINA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición' del seño,- Juez de Co- 
mercio, doctor Hugo D. Maciel, se hace 
saber por cinco días que, por documento 
privado de fecha veintidós de Setiembre 
corriente año, la sociedad "Ricma Ar- 
gentina" Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, inscripta en el Registro Pú- 
blico de Comercio con fecha 10 Setiem- 
bre 3941, bajo el N? 793, al folio 406, 
del libro 9, modifica con efecto retroac- 
tivo al 31 de Julio de 1950, las cláusulas 
primera, tercera y cuarta del contrato 
social, en la siguiente forma: Primera: 
"Queda constituida entre los compare- 
cientes una sociedad do responsabilidad 
limitada, bajo la denominación de "RIC- 
MA ARGENTINA 1 ' SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que 
tendrá su domicilio en esta Capital, 
actualmente, en la callo Sarmiento 309, 
tercer piso, siendo su objeto la explota- 
ción y financiación comercial de nego- 
cios de importación y exportación, indus- 
trialización, compra venía de mercade- 
rías, y en general, operaciones de indus- 
tria o comercio, en nombre propio o de 
terceros, por cualquier título o modo 
lícito". — Tercera: "El capital social 
queda fijado en la suma de un millón 
quinientos mil pesos moneda legal, divi- 
dido en trescientas cuotas de cinco mil 
pesos cada una, suscripto e integrado 
totalmente por los socios en la siguiente 
proporción: Juan Rico Bellas, Juan Ma- 
nuel Rico y Andrés Rico, sesenta cuotas 
o sean trescientos 7nil pesos, cada uno; 
Esther Rico de Calve?. Rosa brisia Rico 



de Pastor y Dora Rico, treinta y siete 
cuotas o sean ciento ochenta y cinco mil 
pesos, cada una, y Alejandro Santiago 
Eerradini, nueve cuotas o sean cuarenta 
y cinco mil pesos moneda lega!. E] au- 
mento de capital se efectúa por com- 
pensación hasta la concurrencia de la 
suma de seiscientos ochenta y cinco mil 
pesos moneda nacional, con el crédito 
que cada socio posee en la sociedad se- 
gún así resulta del balance general prac- 
ticado al W de Agosto del corriente 
año, cuya copia se agrega como cabeza 
de este contrato, y el saldo de trescien- 
tos quince mil pesos de igual moneda, 
es aportado por los socios en la propor- 
ción que les corresponde, en dinero efec- 
tivo". -— Cuarta: "La dirección y ad- 
ministración de la sociedad estará a car- 
go de los señores Andrés Rico, Juan Ma- 
nuel Rico y Luis Scé, a quienes se de- 
signan gerentes, y tendrán individual e 
indistintamente la representación legal 
de la sociedad en todos los actos en que 
ésta deba intervenir y la facultad para 
estar en juicio como actora o demandada 
en los asuntos en que la sociedad tenga 
interés o sea parte por cualquier causa 
o motivo; pero el uso de la firma social 
deberán ejercitarlo: en forma conjunta, 
dos cualesquiera de ellos, para opera- 
ciones o negocios cuyo monto no exceda 
de setenta mil pesos moneda legal, y 
será necesaria la firma conjunta de los 
tres, cuando exceda de esta suma. La 
firma social no podrá ser comprometida 
en prestaciones a título gratuito, en fian- 
zas o garantías a terceros, ni emplearla 
en negociaciones ajenas al giro del co- 
mercio. Quedan asimismo facultados pa- 
ra que en nombre de la sociedad puedan 
realizar, los siguientes actos: abrir cuen- 
tas y solicitar préstamos en los Bancos 
Nacionales, Provinciales, extranjeros o 
particulares, incluso el de la Nación Ar- 
gentina, Central, Hipotecario Nacional, 
Provincia de Buenos Aires, Crédito In- 
dustrial Argentino, depositando sus fon- 
dos o valores y librando cheques u ór- 
denes de pago contra los mismos. Po- 
drán también emitir, descontar y nego- 
ciar toda clase de documentos comercia- 
les, letras, pagarés, giros, ya sean como 
libradores, endosantes o aceptantes y 
aceptar créditos en cuenta corriente e 
en otra forma, do las mismas institucio- 
nes banearias o particulares. Igualmente 
tendrán facultad nara entablar ias accio- 
nes y gestiones que correspondan ante 
los Tribunales, autoridades y reparticio- 
nes nacionales, provinciales y municipa- 
les, de cualquier fuero y jurisdicción, 
dado el caso de tener que hacer valer 
sus derechos do cualquier índole que 
sean ya fuere po r las vías judiciales o 
administrativas, as! como de conferir 
los poderes especiales o generales que 
se requiriesen tanto para los actos de 
administración, como para asuntos judi- 
ciales. Podrá igualmente la sociedad ad- 
quirir o gravar, enajenar, locar, en cual- 
quiera do las formas admitidas por ias 
leyes, y recibir de sus deudores, en pago 
o garantía, toda clase de bienes inmue- 
oles; dar o tomar dinero prestado, acep- 
tar o dar garantías hipotecarias o pren- 
darias, títulos, acciones u otros valores, 
otorgando, aceptando y firmando todas 
las escrituras públicas y documentos 
privados que sean necesarios, y dar y 
tomar posesión de ellos". — Buenos 
Aires, Noviembre 14 del Año del Liber- 
tador Creneral San Martín, 1950. — Bau- 
tista S. Lanreneena, secretario. 
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SCHENA Y SANTI 
(Ascensores Universal) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
El Señor Juez de Comercio de is Ca- 
pital de la República, Doctor Norberto 
Gowland, hace saber por cinco dias el 
siguiente edicto: 

En la Ciudad do Buenos -Aires, a los 
26 días del mes de Octubre de mil no- 
vecientos cincuenta. Año de! Libertador 
General San Martín; entre doña Tere-a 
Gandini de Schena* viuda de sesenta 
años de edad, argentina, con domicilio 
en Larrea mil cuatrocientos veintinueve, 
don Juan San ti, casado cor. doña Viida 
Saravia, de cincuenta y siete años de 
edad, italiano, domiciliado en Migue'etes 
dos mil quinientos sesenta y ocho, don 
Juan Bautista Domingo Schena. casado 
con doña Celia S. Campano, de Deicta 
y siete años de edad, argentino, fomiei- 
liado en Larrea mil cuatrocientos vein- 
tinueve, doña María Elena Serena de 
Secehi, casada con Adolfo Ricardo Secehi, 
de treinta v cinco años de edad, irg"lt- 



tina, domiciliada en Veinticinco de Ma- 
yo sesenta y cuatro, Vicente Lópsz y 
don Alberto Schena, soltero, de diez 
y nueve años de edad, y argentino, do» 
miciliado en Larrea mil cuatrocientos 
veintinueve y autorizado en este acto 
por su señora madre -'doña Teresa Gan- 
dini para ejercer el comercio de acuer- 
do a lo que determina el artículo diez 
del Código do Comercio, convienen ea 
la Constitución de una sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, que se regirá de 
acuerdo a las cláusulas y condiciones si- 
guientes, Primero: La sociedad girará bajo " 
el rubro de "SCHENA Y SANIlr AS- 
CENSORES UNIVERSAL), SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 
comenzará a regir como tai desd.j si día 
primero de Julio del corriente año fecha 
a la que so retrotraen los efectos del 
presento. — Segundo: La sociedad tendrá 
su sede en esta Capital, calle Cliy dos 
mil novecientos setenta y dos al se f erta 
y cuatro, pudiendo establecer agencias 
o sucursales en cualquier punto de >a 
República o del extranjero. — Tercer^ 
El plazo de duración de esta sociedad 
es indeterminado. — Cuarto: La «ocia- 
dad tendrá por objeto dedicarse a la 
fabricación de ascensores, motores eléc- 
tricos, instalaciones, pudiendo. asimismo, 
dedicarse a la importación, exportación y 
fabricación de todos los artículos <nl>eren« 
tes del ramo de ascensores, motores eléc- 
tricos e instalaciones, podiendo llevar & 
cabo toda clase do operaciones comes', 
cíales y afines a las referidas activida- 
des, dentro del ramo de la electro-mecá- 
nica y toma a su cargo el active v pa- 
sivo de la sociedad "Schena v San ti" 
(Ascensores Universal), Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada que tenían consti- 
tuida don Constante Schena y don ,)naa 
San ti. según contrato del tre : nia ¡1© 
Julio de mil novecientos cuarenta y cin- 
co, inscripto en el Registro Público de 
Comercio el cuatro de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y cinco, bajo si 
número cuarenta y tres, al folio doce, 
del libro diez de Contratos de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada que quedó 
disuelía a causa del fallecimiento de! 
Señor Constante Schena, a quien suceden 
ios contratantes doña Teresa Gandini 
de Schena. doña María Elena Seh-m<i da 
Secehi. don Juan Bautista Domingo Sche- 
na y don Alberto Schena en el respectivo 
carácter de cónyuge supórstite y de 
hijos legítimos, según declaratoria de 
herederos dictada el diez v siete de Di- 
ciembre do mil novecientos ena-enía y 
siete en los autos sucesorios del cansan- 
te don Constante Schena oue tramitaron' 
ante el Juzgado de Primera TnstarK-ia en 
lo Civil número diez v nueve, hov a 
cargo del Dr. Néstor Cichero. Ser-retaría 
número cincuenta y cinco. — Ouintoí 
El capital social se fija en la suma de 
Setecientos Mil Pesos moneda nacional, 
dividido en setecientas cuotas de mil na- 
sos moneda nacional cada una, oue los 
socio? han suscripto o integrado totalmen- 
te en la siguiente forma: don Juan Pan- 
ti, aporta e integra trescientas einejeri» 
ta cuotas o sea la suma de Trescientos 
Cineuena Mil Pesos moneda nación al;' 
doña Teresa GamPni de Schena, integra 
y aporta ciento setenta y cinco cuotas, 
o sean ciento setenta y cinco mil pe=os 
moneda nacional, don Juan Bautista Do- 
mingo Schena, integra y aporta cincuenta 
y nueve cuotas o sean cincuenta v nuevo 
mil pesos moneda nacional, v los res- 
tantes doña María Elena Sellen? dé 
Secehi y don Alberto Schena ciactienta 
y ocho cuotas o sean cincuenta 7 oeli<j 
mil pesos moneda nacional cada uno. El 
citado capital social se halla constituida 
en su totalidad por maquinarias, mué» 
bles, útiles, instalaciones, depósitos han* 
carios, etc., de acuerdo al inventario 
balance que se acompaña suscripto po? 
todos los contratantes, provenientes del 
activo liquido de la extinguida sociedad 
"Schena y Santi. Sociedad de Besnon» 
sabilidád Limitada", de euvo activo y 
pasivo se hace cargo la que se consti* 
tuve por el presente y que fué distribuí- 
do entre el socio sobreviviente, la cón- 
yuge supórstite y ios hijos legítimos rlAl 
socio fallecido don Constante Schena 
en la forma que legitímente corresponde. 
— Sexta: La sociedad será administrada, 
por los socios Señores Juan Santi v Juan 
Bautista Domingo Schena. quienes ten- 
drán indistintamente el- uso de la firma 
social adoptada para todas sus operacio- 
nes sociales y tendrán las facultades 
que a continuación se indican a título 
ilustrativo, pero no limíiativo: dirigir 
y administrar todos los negocios sociales 
y ejercer los siguientes actos: a) Ádoj>j!- 
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rir por cualquier título oneroso y¡o g r a- I 
'tuito toda clase de mercader .a-, :n n-lves 
e inmuebles, ser-.ovienlos y enajenarlos 
a título' oneroso, gravarlos, permutarlos, 
■pactando los precios y formas de pago, 
tomar o dar posesión: b) Operar cen 
los bancos nacionales, oficiales o parti- 
culares de esta República o del extran- 
jero con amplias facultades; c) .'ornar 
dinero en préstamo de los socios, de es- 
tablecimientos baílennos comercia ates y 
-particulares; d) Librar, aceptar, endosar 
y descontar, cobrar, enajenar, ceder y 
negociar de cualquier modo, letras de 
cambio, pagarés, vales, giros y cheques 
y otras obligaciones yjo documentos de 
crédito público y privado, con garantía 
hipotecaria, prendaria o personal; e) Ha- 
cer, aceptar o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones, y qui- 
tas de deudas; f) Constituir y aceptar 
derechos reales y dividirlos, subrogarlos, 
transferirlos, cancelarlos total o parcial- 
mente: g) Comparecer en juicio ante los 
tribunales de cualquier fuero y jurisdic- 
ción, por sí o por medio de apoderado, 
«on facultad para contestar o promover 
demandas de cualquier naturaleza, decli- 
nar o prorrogar, jurisdicciones, poner y 
absolver posiciones y producir todo gé- 
aero de pruebas e informaciones, compro- 
loetcr en arbitros o arbitradores. tran- 
sar, renunciar al derecho de apelar y a 
«tros recursos o a prescripciones adqui- 
ridas; h) Percibir y otorgar recibos y 
cartas de pago: i) Conferir poder-a? ge- 
nerales o especiales y revocarlos; i) "■for- 
mular protestos y protestas: k) En ge- 
neral, ejecutar todo acto y firmar todo 
instrumento público v privado que sea 
necesario o conveniente a los fines so- 
ciales, con facultad de genera! v libre 
administración. Queda prohibido a los 
socios usar la firma social en operaciones 
no .comprendidas dentro del objeto de la 
sociedad o en fianza? o garantías — 
Séptima: El socio señor Juan Bautista 
Domingo Sehena. a quien por este acto 
se designa gerente, dedicará toda su 
atención y aplicará todos sus conocimien- 
tos a los negocios sociales y percibirá 
por sus trabajos, además del sueMo que 
ee le fije el porcentaje de utilidades a 
que se refiere la cláusula novena- — Oc- 
tava: Anualmente el treinta de Junio se 
practicará un inventario y balance, sene- 
ral para conocer e 1 estado de los n'egoeios 
sociales, sin perjuicio de los parciales o 
ele comprobación que podrán efectuarse 
cuando, los socios por simple mavoría 

fie votos lo determinen. Los balances se 
■considerarán aprobados cuando los socios, 
en prueba de conformidad, firmen el 
respectivo libro inventario, o sí, trans- 
currido el término de trtinta días desde 
la notificación d-> su finalización hecha 
mediante telegrama no fuere observado; 
las observaciones deberán formularse en 
todos los casos por escrito. Este plazo 
3e treinta días Se considerará prorroga 
do hasta un máximo de ciento veinte 
¿lias en caso de ausencia o impos'f'dH lad 
'3e los socios de reunirse en la sede so- 
cial. — Novena: Después de efectuadas 
■ 2a3 amortizaciones de los rubns "leí ac- 
: 'tivo que sean necesarias, de las utilidades 
'líquidas y realizadas se separará: a) Tin 
cinco por ciento para fon^o de '■¡.-Sirva 
legal, que se considerará cubierto enan- 
■3o alcance al diez por ciento de! capi- 
tal: b) Un quince por ciento para el 
Señor Juan Bautista Domingo Scliena, 
de acuerdo a lo preceptuado en la *láu- 
Sula séptima y mientras desempeñe el 
cargo de gerente; e) Un quince por cien- 
to para el señor Adolfo Ricardo Keechi, 
mientras continúe con el carácter de em- 
pleado de la sociedad; d) .El porcentaie, 
que no podrá, exceder del quince por 
ciento, que los socios por mayoría de 
tres cuartas partes del capital y una vez 
finalizado el balance, resuelvan destinar 
38. gratificaciones a empleados o encarga- 
dos. El saldo restante se distribuirá en- 
tre los socios proporeionaimente a su ca- 
pital, acreditándoselo en las respectivas 
cuentas particulares do donde podrán ser 
retirados siempre que éstas arrojen saldo 
a favor y que el estado de caja lo per- 
mita. Las pérdidas, también serán so- 
portadas por los socios en proporción a 
sai .capital. — - Décima: Anualmente 
se convocará a tina asamblea de so- 
cios, sin perjuicio de otras asambleas ex- 
traordinarias que se realizarán por el 
solo pedido de los socios administradores, 
adoptándose las decisiones por el voto de 
tres cuartas partes del capital presente. 
■ — Undécima: Los socios podrán transfe- 
rir una o más cuotas de capital, ya sea 
a otro socio o a un tercero no socio. 



siempre que hubiere conformidad do ve- 
los rpic repro-enten las tres cuartas par- 
tes del capital social. Desde ya los so- 
cios prestan conformidad para que el se- 
ñor Juan Santi ceda la totalidad' o parte 
de sus cuotas de capital a su hijo don 
Juan Carlos Santi. — Duodécima: Des- 
pués de transcurridos diez años de vi- 
gencia de la sociedad, cualquiera de los 
socios podrá retirarse de la misma, pre- 
vio aviso a los demás socios mediante 
telegrama colacionado con seis meses 
de anticipación al cierre de! ejercicio 
corriente obligándose a vender a los de- 
más socios sus cuotas de capital; efec- 
tuado el balance y' determinado el capital 
líquido del socio saliente, el o los ad- 
quirentes se lo abonarán en la siguiente 
forma: el treinta por ciento al contado y 
el resto en siete cuotas semestrales ven- 
cidas del diez poT ciento cada una, pla- 
zos que comenzarán a contarse desde el 
cierre del balance que se tendrá como fe- 
cha de separación con más el interés que 
a la época cobre el Banco de la Na- 
ción, pagadero sobre saldos. — La ad- 
quisición de las cuotas del socio saliente 
se hará por los restantes proporeionai- 
mente al capital que tenga, salvo con- 
formidad con otra forma de adjudicación. 
— Décimo Tercera: En caso de falleci- 
miento o incapacidad legal de cualquie- 
ra de los socios, salvo que los restantes 
por unanimidad resuelvan la disolución 
y liquidación, los sucesores o curadores 
del socio premuerto o incapacitado po- 
drán optar: a) por continuar en la socie- 
dad con la cuota de capital que aquél 
tenía, en cuyo caso no tendrán más de- 
recho que participar de las utilidades o 
de la; pérdidas, así como de revisar los 
balances e inventarios en el momento 
de la asamblea, sin facultad alguna para 
intervenir en la dirección y admi- 
nistración de la sociedad, quedando 
obligados a unificar sn representación; 
b) por el reembolso del haber que co- 
rrespondiere al socio que representan, 
de acuerdo al balance que al efecto se 
practique, que les será abonado en los 
plazos y forma proscriptos en la cláusu- 
la anterior. — Décimo Cuarta: La so- 
ciedad podrá disolverse- a) Por resolu- 
ción de la totalidad de los socios restan- 
tes en caso de fallecimiento o incapaci- 
dad de uno cualquiera de ellos; b) Des- 
pués de transcurridos diez años de vi- 
gencia por resolución de la mayoría que 
represente las tres cuartas partes del ca- 
pital; y c) a pedido de cualquiera de los 
socios cuando se produzca una pérdida 
de: cuarenta por ciento del capital social 
en cualquier ejercicio o cuando como con- 
secuencia de varias pérdidas sucesivas 
de menor porcentaje, ol capital hubiere 
quedado reducido al sesenta por ciento. 
En caso de di-olución se procederá a la 
liquidación, actuando como liquidadores 
los socios que ejercieran la coronein. con 
las facultades asignadas a éstos por el 
presente y las demás que les correspon- 
dan por el Código de Comercio, teniendo 
en cuenta las normas siguientes: previo 
cumplimiento de los contratos pendientes, 
entreg'arán a les socios en pago de su 
capital y utilidades mercaderías y'o ma- 
quinarias y'o inmuebles que se aforarán 
las primeras por su precio de costo v las 
segundas por el valor que se les hubiere; 
asignado en el último balance, y los 
inmuebles, por la valuación fiscal; en 
caso de que alguna de las partes tuviere 
un interés común en determinadas ma- 
quinarias, muebles, inmuebles, etc.. éstos 
se subastarán entre las mismas partes, 
tomándose como base los de aforaeión es- 
tablecidos en e] presente artículo; cum- 
plidos esos requisitos, se procederá a la 
venta de aquellos bienes que no hubieren 
sido adjudicados. — Décimo Quinta: Que- 
da establecido que en caso de transfe- 
rencia de cuotas o reembolso de capital 
ya sea a los socios por su retiro ya sea 
a los herederos o representantes de cual- 
quiera do ellos a causa de su fallecimien- 
to o incapacidad, la llave del negocio, 
la marea, o la denominación de la socie- 
dad no constituirán rubro o valor algu- 
no que haya de ser computado como for- 
mando parte del activo y los soems no 
podrán formular reclamos por tales con- 
ceptos. — Décimo Sexta: En caso de pro- 
ducirse divergencias entre los socios o 
con sus herederos o representantes, ya 
sea durante el período de funcionamiento 
de la sociedad, de su disolución o liqui- 
dación, ellas serán dirimidas siempre y 
cualquiera fuere la naturaleza de la cues- 
tión por arbitros arbitradores nombrados 
uno por cada parte opuesta, quienes a su 
vez nombrarán un tercero para el caso 
de discordia, antes do comenzar sus de- 
liberaciones. E] laudo que diclare el tri- 
bunal arbitral así constituido será obli- 
gatorio e inapelable para las partes, 
y el que se alzare contra él abonará al 



que lo ticntarc pesos veinticinco mil, sin 
perjuicio de responder por lo que pu- 
diera ser condenado. — Conformes Las 
Partes Con las estipulaciones del presen- 
te contrato, que se obligan a respetar y 
cumplir de acuerdo a derecho, firman 
en prueba de ello en el lugar y fecha 
expresados al comienzo. — Sobre raspado 
"diez" vale. — Teresa 6. de Sehena. — 
Juan Santi. — María Elena S. de Secehi. 
— A. Sehena. — J. B. Sehena. — Buenos 
Aires, Noviembre 11 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín, 1.950. — 
Mario Lassaga, secretario. 
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S. A. T. ü. M. 

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital a cargo del Juzgado 
Ní> 7. Dr. Luis Alberto Palacio, se hace 
saber por el término de 5 días el si- 
guiente edicto:. 

Contrato: Entre los señores Horacio 
Mario Scntana, domiciliado en la calle 
Bolivia 5G32, Teodoro Urbandt, domici- 
liado en la calle Avenida- de Mayo 791, 
Rafael José Esteban Miceli, domiciliado 
en la localidad de Lujan, José Ignacio 
Altamira, domiciliado en la calle Lima 
307, y José Antonio Tardivo, domicilia- 
do en la calle Billiiighurst 787, todos ar- 
gentinos, casados y mayores de edad, 
se conviene en celebrar el presente con- 
trato de sociedad de responsabilidad li- 
mitada, sujeto a las .siguientes cláusulas: 
I. — La sociedad girará bajo la denomi- 
nación "S. A. T. Ü. M.", SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten- 
drá su domicilio en esta Capital. El do- 
micilio actual es en la calle Ramón L. 
Halcón 5969. el que podrá ser cambiado 
a voluntad de los socios. 2. — La sociedad 
tiene por objeto dedicarse a la fabrica- 
ción y venta de artículos de aluminio, 
bronce y metales en general y demás 
anexos, así como también a cualquier 
otra actividad comercial, relacionada con 
el objeto ya expresado.- 3. — La sociedad 
se constituye por el término de dos años 
a contar desde el primero de Junio de 
n.ll novecientos cincuenta. 4. — El ca- 
pital social lo constituye la suma de 
Treinta y Cinco Mil Pesos Moneda Na- 
cional, dividido en treinta y cinco cuo- 
tas de un mil pesos cada una, que los so- 
cios suscriben por. partes iguales. Los 
socios integran en este acto el capital 
suscripto, totalmente en bienes, consis- 
tente en maquinarias, útiles, herramien- 
tas y mercaderías según inventarío que 
las partes suscriben por separado. 5. — 
La dirección y administración de la so- 
ciedad estará a cargo de los señores Sen- 
tana, Urbandt y Miceli, quienes por este 
acto quedan designados gerentes. El uso 
de la firma social estará a cargo -ie 
cualquiera de dos socios gerentes con- 
juntamente. 6. — Los socios gerentes ten- 
drán las siguientes atribuciones: a) Ad- 
ministrarán los negocios v bienes socia- 
les con las más amplias facultades: b) 
ejercerán Ja representación legal de la 
sociedad. 7. — Anualmente, el treinta y 
uno de diciembre, se practicará mi in- 
ventario y balance genera! de las opera- 
ciones sociales, sin perjuicio de los par- 
ciales de comprobación que se realiza- 
rán cuando alguno de jos socios lo estimo 
neeesario. Las utilidades líquidas y rea- 
lizadas, después de separar el cinco por 
ciento para fondo de reserva legal, hasta 
que alcance el diez, por ciento del capi- 
tal social, se distribuirá entre ios socios 
por partes iguales. 8. — A los efectos 
de aprobar el balance, los socios debe- 
rán reunirse dentro de los sesenta días 
del cierre del ejercicio, y se dejará cons- 
tancia. 9. — Los socios Altamira y Tar- 
divo gozarán de un retiro mensual que 
se estipulará, debitándose a la cuenta de 
gastos generales. 10. — En cualquier 
caso que se verifique- una pérdida del 
capital que alcance al veinte por ciento, 
cualquiera de los socios podrá pedir la 
disolución anticipada de la sociedad y 
la liquidación de la misma será efectuada 
por ios socios gerentes. II. — Para cual- 
quier caso de divergencia, con motivo 
de este contrato o de su interpretación, 
los socios se comprometen a resolverlas 
mediante la designación de arbitros ar- 
bitradores, designados uno por cada par- 
te, con facultad do nombrar terceros pa- 
ra el caso de discordia y ^u resolución 
será inapelable. Si los socios no pudie- 
ran ponerse de acuerdo para efectuar 
dicha designación, la harán los tribuna- 
les ordinarios de la Capital Federal. 12. 
— Para todos los efectos legales emer- 
gentes de este contrato, las partes cons- 
tituyen domicilios especiales en los desig- 
nados "ut supra", y se someten a la ju- 
risdicción de los Tribunales ordinarios 



de la Capital Federal, con prescindenciá 
do cualquier, otro fuero, — Bajo las doce- 
cláusulas anteriores, queda formalizado 
este contrato a cuyo fiel cumplimiento 
se obligan las partes con arreglo a derfl' 
clio, en Buenos Aires, a ios veintiuno 
días del mes de julio, del año un mil 
novecientos cincuenta, Año del Liberta- 
dor General San Martín. — Buenos Ai- 
res, 16 de Noviembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín. — Ma- 
nuel A. Cabrera, secretario. 
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SCPLEX CKKETTÍ Y CGMPAxí.l 
Sociedad Comercial e Industrial 

de Responsabüidad Limitada 
Por disposición del Señor Juez de 
Comercio, Doctor Luis Alberto Palacio, 
Secretaría del autorizante, se liace sa- 
ber por cinco días el siguiente edicto: 
En la Ciudad de Buenos Aires, Ca- 
pital de la República Argentina, a los 
veinticuatro días del mes de octubre 
de mi'; novecientos cincuenta, Año det 
Libertador General San Martín, reuni- 
dos los señores José Rafael Cabral, ca- 
sado, argentino, domiciliado en la calle 
Purera setenta y siete; Josefina Ama- 
deo y Vide'.a de Ceretti, viuda, argen- 
tina, domiciliada en la calle Las Lleras 
mil setecientos seis; César Javier Ceret- 
ti, soltero, argentino, domiciliado eu 
la calle Las Lleras mil setecientos seis; 
José María Toyo, casado, argentino, 
domiciliado en la calle Congreso dos 
mil ciento cincuenta y cinco: Salvador 
González, casado, argentino, domicilia- 
do eu la calle LlavaHol tres mil qui- 
quiritos nueve; Luis Alberto Duí'aur, 
cafado, argentino, domiciliado en la ca- 
lle Sánchez de Bustamaute dos mil no- 
vecientos setenta y dos; Laura Morixe 
cié Dufaur, casada, argentina, domici- 
liada en la calle Sánchez de Bustamau- 
te dos mil novecientos setenta y dos; 
Mauricio Daviciovsky, soltero, argenti- 
no, domiciliado en la calle JBumboidt 
cincuenta y nueve y Eugenio César Ale- 
mán, casado, argentino, domiciliado eu 
la calle Montevideo mil quinientos no- 
venta y siete; todos mayores cíe edad; 
y los ocho primeros nombrados eu su 
carácter de socios de la sociedad "SU- 
PLEN, CEKüTTI Y COMPAÑÍA. SO- 
CIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAD 
D.S RESPONSABILIDAD LIMPIADA, 
Capital un millón cien mil pesos mone- 
da nacional, constituida por instru- 
mento público de fecha catorce de agos- 
to de mil novecientos cuarenta y seis, 
inscripto .eu el Registro Público de Co- 
mercio con fecha once de octubre del 
misino año, bajo el número mil cincuen- 
ta y dos al folio cuatrocientos cuaren- 
ta y tres del libro diez de Contratos 
de Sociedades de Responsabilidad Li- 
mitada, con las modificaciones intro- 
ducidas por instrumentos de fechas 
diecinueve de enero, catorce de mayo y 
treinta de noviembre de mil novecien- 
tos cuarenta y ocho y veinte de octu- 
bre de mi! novecientos cuarenta y nue- 
ve, inscriptos respectivamente en el Re- 
gistro Público de Comercio con fechas 
treinta y uno de marzo de mil nove- 
cientos cuarenta y ocho, bajo el nú- 
mero trescientos ochenta y uno al fo- 
lio doscientos setenta y ocho del libro 
catorce de Contratos de Sociedades ue 
Responsabilidad Limitada, tres de agos- 
to del mismo año, bajo el- número mil 
ciento cuarenta y tres al folio vein- 
tisiete del libro quince de Contratos 
de Sociedades = de Responsabilidad Li- 
mitada, diez y seis de febrero de mil 
novecientos cuarenta y nueve, bajo el 
número ciento quince al folio trescien- 
tos sesenta y tres del libro quince de 
Contratos de Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada, y siete de diciembre 
dé mil novecientos cuarenta y nueve, 
bajo el número dos mil cuatrocientos 
cincuenta y tres al folio doscientos cin- 
cuenta y dos del libro diez, y siete de 
Contratos de Sociedades de Responsa- 
bilidad... (Sigue al sello de diez cen- 
tavos nacionales número setecientos se« 
tenia y un mil doscientos cuarenta y 
nueve J...) (Viene de! sello de diez 
centavos nacionales, número setecien- 
tos setenta y un ni.il doscientos cua- 
renta y ocho J...) Limitada, resuel- 
ven lo siguiente: Primero: Aumentar 
el capital social actual de un millón 
cien mil pesos moneda nacional, a la 
suma ele un millón novecientos cin- 
cuenta mil pesos moneda nacional, 
aceptando, con tal motivo, el ingreso 
del señor Eugenio César Alemán en 
calidad de socio de "Suplex" Ceretti y 
Compañía. Sociedad Comercial e Indus- 
trial de Responsabilidad Limitada. — ■' 
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Este aumento de capital se efectúa pa- 1 
.ra ios primeros ocho socios nombrados i 
•con retroactividad al dia primero cíe 
agosto del año en curso, retrotrayén- 
dose asimismo a la misma fecha la sus- 
cripción e integración de las cuotas so- 
ciales correspondientes al aumento del 
capital referido; y liara ei nuevo socio 
señor César Alemán, dicha retroaen- 
viuad alcanza sólo al dia quince de oc- 
tubre del corriente año. — lis en con- 
secuencia, desde la última fecha 111=11- 
cionaua que el señor César Alemán 
queda reconocido como socio de esla 
sociedad, y con uerecuo a un voto, con- 
forme a lo establecido en el articulo dé- 
cimo primero tiei contrato social. — 
Seguiiuo: Este aumento de capital, que 
representa ía suma ele ochocientos cin- 
cuenta mil pesos moneda nacional, que- 
da totalmente suscripto eii este acto, y 
su integración se efectúa en la siguiente 
forma: mil quinientas cincuenta cuotas, 
que representan ciento cincuenta y cin- 
co mil pesos, por el señor José Kafael 
Cabrai; seiscientas cincuenta cuotas, 
que representan sesenta y cinco mil 
pesos, por el señor Latís Alberto Du- 
íaur; quinientas cinco cuotas, que re- 
presentan cincuenta mil quinientos pe- 
sos, por la señora Laura Morixe de 
Dtiíaui , mil trescientas cuarenta cuo- 
tas, que representan ciento treinta y 
cuatro mil pesos, por el señor José 
Mana Toyo; mil ciento ochenta y cin- 
co cuotas, que representan ciento die- 
ciocho mil quinientos pesos por el se- 
ñor Mauricio Davidovsky; seiscientas 
cincuenta cuotas, que representan ,-¡o- 
seuta y cinco mil pesos, por el señor 
Co.-.ar Javier Ceretti; setecientas vein- 
te cuotas, que representan setenta y 
dos mil pesos, por la señora Josefina 
Amadeo y Vicíela de Ceretti; cuatro- 
cientas cuotas que representan cua- 
renta mil pesos, por el señor Salvador 
González; y mil quinientas cuotas, que 
represen.au ciento cincuenta mil pesos, 
por el señor Eugenio César Alemán. — 

Los ocho primeros socios nombrados 
integran ios aportes a que se lia lie- 
dlo rcierencia, capitalizando las sumas 
que, en concepto de utilidades y por- 
centajes, tienen acreditadas a su nom- 
bre en los ¡íbros de la sociedad, pro- 
venientes del ejercicio mil novecientos 
cuarenta y nueve, cincuenta, cerrado el 
treinta y uno de julio del año en cur- 
so, y de acuerdo con el balance prac- 
ticado a esa misma fecha. — En este 
mismo acto... (Sigue al sello de diez 
centavos nacionales número setecien- 
tos setenta y un mil dos cientos cin- 
cuenta J...1 (Viene del selio de diez 
centavos nacionales número setecientos 
setenta y un mil doscientos cuarenta y 
nueve ,i , . . ) los ocho socios nombra- 
dos transfieren en calidad de aportes, 
a favor de la sociedad, las sumas men- 
cionadas que tienen acreditadas a sus 
nombres en la sociedad por los con- 
ceptos indicados, y por las que otorgan 
el más formal recibo y carta de pago 
en forma. — Por su parte, el señor 
Eugenio César Alemán integra su apor- 
te en mercaderías, conforme resulta 
dei inventario v avalúo, que firmado 
por to^os ios socios, se agrega al pre- 
sento como formando parte integran- 
te del mismo. — Tercero: En virtud 
del referido aumento del capital social 
y del ingreso del nuevo socio señor 
César Alemán, queda modificada la 
cláusula quima del contrato social, la 
que quedará redactada en la siguiente 
forma: "Cláusula Quinta: El capital 
social queda elevado a la suma de Un 
IVIiüón Novecientos Cincuenta Mil Pe- 
sos Moneda Nacional de Curso Legal, 
formado por diecinueve mil quinientas 
cuotas de cien pesos cada una. — Di 
cho capital se encuentra totalmente 
suscripto e integrado por los socios en 
la forma siguiente: cuatro mil doscien- 
tas treinta cuotas, que representan cua- 
trocientos veintitrés mil pesos, por el 
señor José Rafael Cabrai; dos mil 
ciento cuarenta cuotas, que represen- 
tan doscientos catorce mil pesos, por 
el señor Luis Alberto Dufaur; mil cua- 
trocientas veinte cuotas, que represen- 
tan ciento cuarenta y dos mil pesos, 
por la señora Laura Morixe de Dufaur: 
dos mil setecientas cuarenta cuotas, 
que fepresentan doscientos setenta v 
cuatro mil pesos, por el señor José 
María Toyo; dos mil trescientas cuo- 
tas, que representan doscientos treinta 
mil pesos, por el señor Mauricio Da- 
vidovslty; mil setecientas cuotas, que 
renresent.au ciento setenta mil pesos, 
por el señor César Javier Ceretti; dos 
mil cuatrocientas setenta cuotas, que 
representan doscientos cuarenta y siete 



mil pesos, por la señora Josefina Ama- 
deo y Videla de Ceretti; mil cuotas, 
que representan cien mil pesos, por el 
señor Salvador González; y las mil qui- 
nientas cuotas restantes, que represen- 
tan ciento cincuenta mil pesos, por el 
señor Eugenio César Alemán. — Cuar- 
to: Resuelven asimismo todos los so- 
cios modificar el texto de la cláusula 
9* del contrato social, la que quedará 
redactada en la forma siguiente: "Cláu- 
sula Novena: El día treinta y uno de 
julio de cada año, se practicará un in 
ventano y balance general de los ne- 
gocios sociales, asi como la cuenta de- 
mostrativa de las ganancias y pérdi- 
das de la Sociedad, y previa deducción 
del cinco por ciento para fondo de re- 
serva legal y de las sumas necesarias 
para las amortizaciones de práctica, las 
utilidades se distribuirán en ¡a siguien- 
te forma: el cuatro y medio por ciento 
to al señor Salvador González y el 
seis. . . (Sigue a! sello de diez centavos 
nacionales número setecientos setenta y 
un mil doscientos cincuenta y uno J„.) 
(Viene del sello do diez centavos na- 
cionales número setecientos setenta y 
un mil doscientos cincuenta J . . . ) por 
ciento para cada uno de los Gerentes 
señores José María Toyo, Mauricio Da- 
viúovsky y César Javier Ceretti. — 
El remanente, una vez deducidos estos 
importes, se repartirá entre los socios 
en proporción a las cuotas integradas 
que posean. — El balance practicado 
deberá ser aprobado dentro de los 
quince días por los socios, por mayo- 
ría cíe votos; pasando ese plazo se 
considerará aprobado'. — Quinto: Se 
deja expresa constancia que todos los 
demás artículos del contrato social, 
subsisten en su totalidad, siendo etloa 
conocidos por todos ios socios firman 
tes, quienes se obligan a todo lo d!s 
puesto en ¡os mismos. — De plena con- 
formidad con todo Jo resuelto en el 
presente, los otorgantes firman el mis- 
mo en el lugar y fecha ut supra, con- 
sintiendo su inscripción en el Registro 
Público de Comercio y todo otro que 
pudiera corresponder. — Sobre raspa- 
do: "seis" — "sítenla". Vale. — (Fir- 
mado): César J. Ceretti, José M. To- 
yo. M. Uaviriovslty. José It. Cabrai, 
Luis A. Dufaur, Laura Morixe de Du- 
faur, S. González, Eugenio César Alo- 
man, Josefina Amadeo y Videla de Ce- 
retti. — F. Fallí Villafañe, secretario. 
$ 455.— e.22ill-N9 1.093-v 2Sjil¡50 



MENASCHE, KEYNA Y CÍA. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio do la Capital de la .República, 
doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días, que por documento prívalo de fe- 
cha veintisiete de Octubre del corriente 
año, la sociedad "' MEN ASCilE. 11KVXA 
Y CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA ", aumentó su capi- 
tal social modificando los artículos quin- 
to y octavo de su contrato constitutivo 
en la siguiente forma. — Quinto: El 
capital sc-ei a 1 lo constituye la suma Je 
Dos Millones Quinientos Mil Pesos mo- 
neda nacional de curso legal, dividido 
en dos mil quinientas cuotas de uu mil 
pesos moneda nacional cada una, apor- 
tado e integrado por los socios en la si- 
guiente proporción: el señor León Menas- 
che, setecientas setenta y cinco cuotas, 
por un valor total y en conjunto de se- 
tecientos setenta y cinco mil pesos mo- 
neda nacional; el señor Darwin José Rev- 
na, trescientas Toce cuotas, por uu vaior 
total y en conjunto de trescientos doce 
mil pesos moneda nacional de curso legal: 
el señor don Yomtov José Semaria, qui- 
nientas veinte cuotas, por un valor total 
y en conjunto de quinientos veinte no! 
pesos moneda nacional; el señoi 
don David Pensión Cohén, ciento odien 
ta y seis cuotas por un valor total y en 
conjunto de ciento ochenta y seis mil pe- 
stes nacionales y el señor José Manuel 
Ventura, setecientas s : ete cuotas, por uu 
valor total y en conjunto de setecientos 
siete mil pesos moneda nacional, la to- 
talidad de cuyo capital se encuentra ; n- 
tegn-do antes de ahora en la caja social 
o invertido en los bienes y valores que 
constituyen el activo de la sociedad, se- 
gún todo mejor así resulta del balance 
que se agrega por cabeza de escritura 
debidamente firmado por los suscriptos. 
— Octavo: Mensualmente y con cargo 
a gastos generales se abonará a los 
gerentes señores don León Menasche y 
don Darwiu José Eeyna, la suma de un 
mil quinientos pcso3 nacionales para ca- 



da uno, en concepto de sueldo. — Bue- 
nos Aires, 13 Noviembre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — 
F. Galh Villafañe, secretario. 
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FABRICA DE MUEBLES DE ESTILO 

CAMARONES 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio a cargo del Juzgado N? 7 de la 
Capital Federal, doctor Luis Alberto Pa- 
lacio, secretaria del doctor Manuel A. 
Cabrera, se hace saber por el término de 
cinco días que don Aarón Grinspun, se 
retira v separa de la FABRICA DE 
MUEBLES DE ESTILO CAMARONES 
SOCIEDAD DE .RESPONSABILIDAD 
LIMITADA y cede y transfiere sus cien- 
to sesenta y cinco cuotas de cien posos 
cada una, que constituyen su aporte de 
capital, a Ida otros cinco socios por par- 
íes iguales, es decir a razón de treinta 
y tres cuotas de cien pesos a cada so- 
cio, lo que es aceptado por los' consocios 
Gregorio Eoyffer, Salomón Zimerman. 
Jacobo Salomón Tabal;, Daniel Skubisz 
y Uscher Szlafnyc. — Buenos Aires, 13 
de noviembre de! Año del Libertador 
General San Martín, 1950. — F. Galh 
V illafañe, secretario. 
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ELABORACIÓN GENERAL DEL 
CAUCHO 

Sociedad (Je Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, doctor Hugo Darío Maciel, se- 
cretaría del autorizante, se hace saber 
poi cinco días (pie. por insl runicnto pri- 
vado d e fecha primero de abril pptic, y 
con efecto retroactivo al primero de 
agosto do 1019, don Felipe Rieeio, ven- 
de, cede y transfiere sus ciento diez y 
ocho cuotas, de un mil pesos moneda na- 
cional cada una, que posee en la socie- 
dad "ELABORACIÓN GENERAL DEL 
CAUCHO, SOCIEDAD DE RESPONSA- 
BILIDAD LIMITADA"' 1 , en la s-auim.le 
proporción: al Dr. Antonio Olivicn, cua- 
renta cuotas de un valor de cuarenta mil 
pesos m;n.; al Dr. José Enrique Pflcger, 
treinta y nueve cuotas de un valor de 
treinta y nueve mil pesos m'n, y al 
Dr. Santiago Carlos Fassi, treinta y nue- 
ve cuotas de un valor de treinta y nue- 
ve mil pesos m¡n. Igualmente y por el 
término de cinco días, se hace saber el 
siguiente edicto: "Entre los socios de 
"Elaboración General del Caucho", So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada. Ca- 
rolina Juana I'iuzzi de Olivieri, Dr. San- 
tiago Carlos Fassi, Dr. José Enripie 
Pflcger, Pascual Domingo Gioioso, doc- 
tor León Malenky, Dr. Livio Hornillo- Zu- 
nmo, Lola Paulina Pastorelli de Fassi, 
Filomena Calabrese de Buzzo, Dr. An- 
tonio Olivieri, Adriana Susana Pasto- 
relli de Gioioso, Elsa Luisa Marchesi de 
BernatdeHi, Ing. Tomás Irnparato, Faus- 
to Santoro e Inés Mariscotti de Liad), 
mayores de edad, se conviene: Primero: 
Aumentar el capital social de un millón 
doscientos cincuenta mil pesos m n. a 
U suma de un millón quinientos mil pe- 
sos uní. representado por un mil qui- 
nientas cuotas de un mil pesos m n. cada 
una, las que quedan suscriptas asi: Ca- 
rolina Juana Piuzzi de Olivieri, ciento 
ochenta y una cuotas, por un valor de 
ciento ochenta y un mil pesos nrn.; 
Dr Santiago Carlos Fassi, doscientas se- 
tenta y cinco cuotas, por un valor de 
doscientos setenta y cinco mu pe«os 
mn.; Dr. José Enrique Pflcger, doscien- 
tas veinte cuotas, por un valor de dos- 
cientos veinte mil pesos m.n.; Pascua! 
Domingo Gioioso, treinta y dos cuotas 
por un valor de treinta, y dos mil pesos 
tren.; León Malenky. sesenta y ocho cuo- 
tas, por un valor de sesenta y ocho mi: 
pesos mjn.; Dr. Livio -Rómulo líunino. 
cincuenta y nueve cuotas, por un valor 
de cincuenta y nueve mil pesos mn., 
Lola Paulina Pastorelli de Fassi, seten- 
ta y nueve cuotas, por un valor de se- 
tenta y nueve mil pesos mn.: Filomena 
Calabrese de Buzzo, ochenta y cuatro 
cuotas, por uu valor de ochenta y cuatro 
mil pesos m'n.; Dr. Antonio Obvien, 
ciento ocho cuotas, por un valor de 
ciento ocho mil pesos ufn.; Adriana Su- 
sana Pastorelli de Gioioso, veinticinco 
cuotas, por un valor de veinticinco mil 
pesos m;n.; Elsa Luisa Marchesi de Ber 
nardelli, treinta y dos cuotas, por un 
valor do treinta y dos mil pesos m'n.: 
Ing. Tomás Depáralo, ciento diez y sie- 
te cuotas, por un valor de ciento diez 
y siete mil pesos m m; Inés Mariscotti 
de Lla<"-h, ciento ocho cuotas, por un 
valor de ciento ocho mil pesos mn. 
Fausto Santoro, ciento doce cuotas, 



por un valor de ciento doeo mí3 
pesos rnjn.; Segundo: Las nuevas cuota.» 
rte capital se aportarán con los bcnefft» 
cíos dei ejercicio cerrado el treinta y 
uno de Julio ppdo., a cuya fecha se re« 
tro trae el aumento de capital, y el sal- 
do se aportará en efectivo, dentro Jel ¡er- 
eero día de ser requerido por los Gerc .- 
tes. — Otorgado en Buenos Aires, a log> 
diez días del mes de Octubre oel Año del 
Libertador General San Martín, mil nove- 
cientos cincuenta. — Elsa Marchesi d8 
Bernardelli. — J'osé E. Pflcger. — Lola 
P. Pastorelli de Fassi. — Adriana S. P„ 
de Gioioso. — F. C. de Buzzo. — Sgo, 
C. Fassi. — Pascual D. Gioioso. — Inéa 
M. de Llaeh. — T. Irnparato. — Livio B„ 
Zimina. — Fausto Santoro. — Carolina 
.1. P. de Olivieri. — A. Olivieri. — L>, 
Malenky". 

Buenos Aires, Noviembre 16 del Año del 
Libertador General San Martín, 1950. — . 
Bautista S. Laurencena, secretario. 
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BEU, PIZARRO Y CÍA. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital, Dr. Hugo Darítsi 
Maciel, Secretaría del autorizante, s® 
hace saber por el término de cinco días 
el siguiente edicto: 

11 Testimonio: Entre los señores Pratt-i 
eisco Luis Pedro Bru, argentino, casado 9 
de treinta y dos años de edad, domici« 
liado en la calle Paraguay 771, y Auto» 
nio Pizarro, argentino, casado, de írein» 
ta y cuatro aros de edad, domiciliado 
e:i la calle Piedras 564, Dto. 2, ambos 
de esta Capital, ambos actuales únicos 
componentes de la firma Bru, Pizarro 
y Cía., Sociedad de ' Responsabilidad Li- 
mitada, cuyo contrato social fuera ins< 
ciipto en el Registro Público de Comer- 
cio con fecha 17 de Marzo de 19-19 bajo 
el X» 422 al folio 31!) del libro 16 de 
contratos de sociedades de responsabi- 
lidad limitada, modificado con fecha 
IS de Enero de 1950 Año del Libertai 
doi Oral. San Martin e inscripta dicha 
modificación en el Registro Público do 
Comercio con fecha 29 de Marzo de 1951| 
Año dei Libertador General San Martín 
bajo el N' 385, al folio 351 del libro 17, 
ele contratos de sociedades de responsa- 
bilidad limitada, y el señor Sixto Car- 
melo Soba, español, casado, de 44 años 
Ce edad, domiciliado en la calle Bolí- 
var 1011, 1er. piso Dto. "B", Capital, 
se ha convenido la incorporación de este 
último a dicha razón social, modificando 
para ello su respectivo contrato el que! 
queda redactado en la siguiente formas' 
Primero: Entre los señores. Francisco 
Luis Pedro Bru, Antonio Pizarro y Sixto 
Carmelo Soba, de cuyas nacionalidades; 
edades y domicilios se ha dejado ya cons- 
tancia, se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada que girará bajo 
el rubro de BRU, PIZARRO Y CEA., Süi 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA. — Segundo: La sociedad ten- 
drá por objeto la explotación de ua 
comercio en artículos generales para hom- 
bres, la fabricación de camisas sobre 
pedido a medida yio en serie, como así 
también, y con carácter accesorio, la 
venta de cualquier otra clase de artícu- 
los de carácter lícito. — Tercero: E3 
domicilio de la. sociedad es en la callo 
Paraguay 771 Capital, pudiendo trans- 
ladarse en cualquier momento, como así 
también establecer agencias, sucursales 
vio oficinas de compras en cualquier 
lugar del país o dei extranjero. - — Cuar- 
to: La sociedad se constituye por ei 
término de dos años a p: tir del 16 de 
Mayo de 1950 Año del Libertador General 
San Martín, pudiendo prorrogarse este 
término por períodos sucesivos de dos 
años, y hasta un máximo de diez años, 
si con una anticipación mínima de seis 
meses ninguno de los socios manifestara 
mediante telegrama colacionado dirigido 
a los otros socios al domicilio de ia 
sociedad su voluntad de disolverla. — » 
Quinto: El capital de la sociedad 89 
fija en ia suma Noventa Mil Pesos Mo- 
neda Nacional, dividido en Noventa cuo- 
tas de Un mil pesos moneda nacional 
cada una, y es suscripto por los socios 
en partes iguales, por lo que correspon- 
den a cada uno Treinta cuotas de Olí 
mil pesos moneda nacional cada ana.- 
Los socios Francisco Luis Pedro Bru y 
Antonio Pizarro integran totalmente el 
importe de las cuotas suscriptas con el 
valor de las cuotas anteriores, más el 
saldo de sus cuentas particulares y di- 
nero efectivo, y el señor Sixto Carmelo 
Soba con el saldo a su favor que surge 
de los libros de contabilidad de la firme 
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peo sumas cir¿r-.-y:-.chis con anterioridad 
ai presente contrato. — Sexto: Los tres 
SCCÍ09 tendrán también ol carácter de 
Gerentes, para lo cual ejercerán sus 
funciones con arreglo a las disposicio- 
r.es de la ley once mil seiscientos cua- 
renta y cinco, En tal carácter podrán 
en forma indistinta hacer uso de la firma 
social para celebrar todos los actos ju- 
rídicos,' operaciones y negocios que hagan 
«.) objeto de la sociedad; comprar, ven- 
der yio permutar bienes muebles e in- 
muebles, mercaderías, títulos, créditos, 
«te; celebrar operaciones con Bancos 
oficiales y particulares, abrir cuentas 
corrientes, libra'- y endosar cheques, pa- 
garés y letras de cambio; aceptar bienes 
sn pago; nombrar mandatarios y apo- 
derados, fijarles sus facultades y revo- 
car sus nombramientos; nombrar emplea- 
dos y deslit aillos; fijar las remunera- 
ciones del personal; firmar documentos 
privados; otorgar y firmar escrituras 
públicas; transigir, comprometer en arbi- 
tros; prorrogar jurisdicciones; constituir 
depósitos; comparecer ante los Minis- 
terios y Reparticiones .Nacionales, Pro- 
vinciales yo Municipales, y, en general, 
tridos los actos y contratos que requie- 
ra? los negocios sociales, inclusive for- 
mal parte en otras sociedades y los 
«¡ur- determina ei artículo 1015 del Código 
Cj vil. Podrán actuar sin otras limita- 
ciones que las que imponen las leyes, no 
pudiendo comprometer a la sociedad en 
ftsuntos que le sean ajenos, en especial 
en fianzas a favor de terceros. Queda 
entendido que el precedente detalle es 
meramente cmir.eial'ivo y no lim¡tat;v.>. 
Los socios (fiie efectivamente trabajen 
en la firma podrán retirar como asigna- 
ción mensual, con cargo a Castos 'infié- 
rales, las sumas que entre ellos se acuer- 
den, dejando constancia en el libro de 
Actas. — Séptimo; Anualmente, el día 
28 de Fcbreio, se practicará un Balance 
General, sin ptojibeio de otros que pu 
dieran ser exigidos por dependencias 
oficiales yio de los parciales de com- 
probación que podrán realizarse on cual- 
quier momento. Para la determinación 
de sus resultado* serán de aplicación, 
en general, tas disposiciones que en cada 
oportunidad rijan para les leyes del ira- 
. Del resultado que 
en caso de ser uti- 



iguales escalonadas por semestres, fir- 
mando pagarés con no plazo máximo de 
dos años a contar de la fecha del re- 
ferido balance. La primera de dichas 
cuotas, sin embargo, deberá abonarse 
dentro de los quince días de aprobada 
la suma liquida a devolver. Las cuotas- 
documentadas con pagaré devengarán un 
interés del seis por ciento anual que se 
liará efectivo con cada una de ellas. — 
Undécimo: .En caso de que algún socio 
optare por retirarse de la sociedad los 
restantes tendrán el privilegio en la ad- 
quisición de sus cuotas, siendo también 
facultativo de ellos proseguir o no con el 
giro social. Admitida Ja separación, se 
procederá de acuerdo con. lo indicado 
en el artículo décimo del presente, pero 
las sumas a percibir por el socio saliente 
ao devengarán interés alguno. En caso_ 
de no tomar los socios restantes las 
ciólas de capital del socio saliente, éste 
podrá proponer hasta tres personas para 
hacer la transferencia de las mismas, 
lo que no podrá efectuar sin el previo 
consentimiento de los otros socios. -En 
caso de que tales personas no fueran 
aceptadas por Jos socios que continúan 
en la sociedad, o que éstos resolvieran 
no proseguir con el giro de la misma, 
se procederá de acuerdo con lo estable- 
cido en el artículo octavo del presente 
contrato, pero el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta seis meses. — 
Duodécimo: El socio, señor Antonio P¡- 
zarro, queda expresamente autorizado 
para efectuar todos los trámites rela- 
cionados con la inscripción y publica- 
ción del presente contrato. — En las 
condiciones consignadas precedentemente 
los firmantes dan por formalizado este 
contrato obligándose a cumplirlo con 
arreglo a derecho. — Entre líneas 
"Francisco Luis Pedro Bru y Antonio 
Pizarro" Vale. — En Buenos Aires, a 
los veinticinco dias del mes de septiem- 
bre de mil novecientos cincuenta, Año 
de! Libertador Graí. San Martín. — F. 
Luis P. Bru. _ Sixto C. Soba. — An- 
tonio Pizarro". 

Buenos Aires, 10 de Noviembre de l!)üO, 
Año del Libertador Gral. San Martín. — 
licué Tavernier, secretario. 
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nación del Fondo de 
-ta el límite que fija 
la ley once mil seis- 
y cinco, las reservas 
se consideren neeesa- 
marcha de la sociedad, 
se desee destinar para 
personal en concepto 
extraordinarias. El 
remanente de utilidades se distribuirá por 
partes iguales entre los tres socios. Eu 
la misma forma se procederá en caso 
Ü2 que hubiere pérdidas. — Octavo: Cual- 
quiera de los socios podrá pedir la diso- 
lución anticipada de la sociedad si en 
alguno de los balances practicados sur- 
giera una pérdida de más del 50 % del 
cios gerentes, en cuyo caso la disolu- 
ción deberá llevarse a cabe en un plazo 
máximo de tres meses, salvo resolución 
en contrario de la totalidad de tos so- 
cios restantes, eu cuyo caso la disolu- 
ción podrá prorrogarse hasta seis meses. 
* — Noveno: No habb'udo sido observa- 
dos los balances antes de los sesenta 
días hábiles de cerrado cada ejercicio, 
so considerarán automáticamente apro- 
bados y sin. derecho a reclamación al- 
guna. — Décimo: En caso de falleci- 
miento o incapacidad declarada judicial- 
mente de alguno de los socios, será fa- 
cultativo de los otros socios proseguir 
con el giro de la. sociedad con los here- 
deros o representantes legales del socio 
fallecido o declarado incapaz, lo que 
deberán resolver dentro de los diez días 
de tener conocimiento del hecho rigiendo 
a! efecto las mayorías de votos preserip- 
ía-¡ por el artículo doce de la ley once 
•Bul seiscientos cuarenta y cinco. En caso 
de admitirse la incorporación de los he- 
rederos estos deberán de inmediato uni- 
ficar su representación ante la socie- 
dad. En caso de resolverse por la no 
admisión de los herederos o represen- 
tantes legales, los demás socios deberán 
abonar a éstos contra cesión de las cuo- 
tas de capital, sa parte de capital re- 
servas libres y utilidades conforme con 
un balance que se practicará dentro de 
los treinta días de tontada aquella reso- 
lución, siguiendo las normas estableci- 
das en el artículo séptimo del presente. 
Pijada la suma a. pagar será también 
facultativo de los socios restantes proce- 
der a su pago inmediato -o por cuotas 



BOBEAS Y COMPAÑÍA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de Ja Capital d e la República Dr. 
itugo D. Maciel, secretaría tlel aurorizan- 
te, se hace saber por el término de cin- 
co días el siguiente edicto. 

En Buenos Aires, a los dos días del 
mes de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta, Año del Libertador General 
San Martín, entre la Señora Mana del 
Carmen Adeva de Borras, en represen- 
tación de la Sucesión do Don Antonio 
Borras y Don Roberto Masjuan, en su 
carácter de socios únicos de "Bo-r as y 
Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada'', con capital de Noventa mil 
pesos moneda nacional, y con domicilio 
en esta Capital Federal, cuyo contrato 
se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Comercio, bajo el número Qui- 
nientos cuarenta y cuatro y al Libro nú- 
moro ocho. Folio número cuatrocientos 
veinte y dos, como así también su pos- 
terior modificación, igualmente inscrip- 
ta o ii el referido Registro, bajo ei nú- 
mero sesenta y dos al Libro número diez, 
Eolio número ciento sesenta y cuatro, 
por una parte, y el Señor Eduardo Al- 
fredo Olivera, argentino, comerciante, 
casado, con domicilio en la calle Hipóli- 
to Yrigoyon número dos mil qu'rbnfos 
noventa y seis. Capital Federal, por la 
otra, todos ellos mayores de edad, convie- 
nen, por cesión de cuotas sociales, modi- 
ficar el Contrato de constitución de BO 
UPAS Y COMPAÑÍA SOCI fi.DD VD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la 
forma que a continuación se expresa: 
Primero: El Señor Roberto Masjitan se 
retira de la Sociedad, cediendo y trans- 
firiendo sus Sesenta y seis cuotas de Mi! 
pesos moneda nacional cada una, como 
así también la participación correspon- 
diente del ochenta por ciento de las 
pérdidas o las ganancias, en la saínen- 
te forma: a) Sesenta cuotas de Mil pe- 
sos moneda nacional cada una a 'a Seño- 
ra María del Carmen Adeva de Borras 
como así también el Setenta y cintro por 
ciento de su participación en las perdi- 
das o las ganancias; b) Seis cu-iras de 
Mil pesos moneda nacional cada una al 
Señor Eduardo Alfredo Olivero, como 
también el Seis por ciento d su oartici- 
paeión en las pérdidas o las gannnrias. 
I'll precio por el cual se ceden eslas cuo- 



tas os el de Veinte y seis mi! cuatro- 
cientos pesos moneda nacional, <m ciml 
ha recibido el cedeute con anter orn.ait. 
quien otorga per ello recibo y carta de 
pago en forma. Con la suma hecha efec- 
tiva, al Señor Roberto Mas.pian, éste 
se declara totauneiite desvinculado do la 
empresa Se conviene igualmente pie si 
señor Roberto Masillan procederá de in- 
mediato a transferir a Borras v Compa- 
ñía, Sociedad de Responsabilidad Linrta- 
da, la marca de Comercio " Protexol " 
(para renovar su calzado) inscripta ac- 
tualmente a su solo nombre en el Re- 
gistro de Patentes y Mareas de ia .Na- 
ción, los gastos que por este acto ,-e rea- 
licen deberán abonarlos, la Sociedad; e) 
Borras y Compañía Sociedad de ííespon- 
sabilidad Limitada, toma a su car-,;o. el 
pago de la obligación personal ríe Cuíco 
Mil Pesos Moneda Nacional que se adeu- 
da al Señor Ernesto Sigrist. En conse- 
cuencia por esto acto, se modifican ¡as 
siguientes cláusulas del Contrato y su 
posterior modificación, quedando estas 
redactadas en la siguiente forma: ar- 
ticulo Tercero: La duración del Contra- 
to será de Tres años, a contar do^de 
el día dos del mes de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta, hasta el cba tres 
del mes de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres. — Artículo Scíto. El 
capital social, se divide en Noven'a mío- 
tas de Mil pesos cada una. corresp. radien- 
do, Ochenta y cuatro cuotas a la Señora 
María del Carmen Adeva de Borras, y 
Seis cuotas al ^eflor Eduardo Alfredo 
Olivero. — Artículo Séptimo: La eíeren- 
eia de la Sociedad será desempeña la por 
la Señora María del Carmen Adeva de 
Borras, con las más amplias facmtades 
de Administración, siendo válidos todos 
los actos que lleven str.f'rma en eieeti- 
ción de los poderes que enumera dicho 
artículo Séptimo del Contrato de refe- 
rencia, pero tanto para la aprohaciín de 
los Balances, como p.ira el cambie de 
objeto de la Sociedad, sí disoliub-'m an- 
ticipada, prórroga de" su duración, fu- 
sión con otra Sociedad, reducción rein- 
tegración o aumento del capital socia' y 
toda otra modificación del acto constitu- 
tivo, incluso la cesión do cuotas a ttvo- 
ros, requerirá la conformidad documenta- 
da y unánime de ambos socios — Ar- 
tículo Décimo: Por el desempeño de sus 
funciones, qel Gerente trozará de un suel- 
do mensual d e Setecientos pesos moneda 
nacional, el que deberá imputarse a tras 
tos generales. El Gerente deberá dedicar 
todas sus actividades en beneficio de la 
Sociedad. Se deia expresa constancia, 
que las demás cláusulas del Contrito So- 
cial, así como la de posterior modif'"a- 
eión quedan en vigencia v sin u\odif'"a- 
ción alguna. En prueba de conformidad 
So firma el presente contrato, en «el 'os 
de tros pesos cada uno. números ciento 
sesenta y nueve mil doscientos quince 
y oí presente, en la Ciudad y fecaa indi- 
cadas " tit supra" Firmado: Ca-neri 4. 
de Borras. — R. Masjuan. — Bur-ao;-: Ai- 
res, 14 de Noviembre de 1950. "4ñri del 
Libertador General San Martín' — 
Bautista S. Laurenr-ena, secretario. 

$ 200. — e.21 ll-N-J 039 v L'i'jil 50 

DIMAR, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Doctor Hugo Darío Maciel y Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente edicto: 

Testimonio: En la Ciudad de TV nonos 
Aires, a los un días del mes de Noviem- 
bre del "Año 'del Libertador Genera: 
San Martin", mil novecientos cincuenta, 
entre los Señores Salomón Rafael Cabeza, 
que acostumbra firmar " R. Cabeza", ar- 
gentino, casado,' mayor -de edad, domici- 
liado en la- Avenida Cabildo número dos 
mil doscientos setenta y nueve: Israel 
Guber, polaco, casado, mayor de edad, 
domiciliado en la cabe Galicia número 
mil doscientos setenta y nueve; Israel 
David Goldsz.le.jn, que acostumbra firmar 
"I. I). Goldsztejn ", polaco, casado, ma- 
yor de edad, domiciliado en la calle 
Buines número cuatrocientos cuarenta y 
sietc, tercer piso, departamento "A", 
todos hábiles para contratar, han conve- 
nido constituir una sociedad de respon- 
sabilidad limitada, de acuerdo a las es- 
tipulaciones y convenciones contenidas en 
las cláusulas' siguientes: Primera: Queda 
constituida entre los nombrados, una so- 
ciedad de responsabilidad limitada, que 
girará bajo la denominación de "DI- 
MAR". INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, y tendrá su asiento princi- 
pal y domicilio legal de sus negocios, 



en esta Capifal. rabo Rosoli número ou 
mil trescientos veintidós al mil trescien- 
tos veinticuatro, pudiendo cambiara» 
cuando fuere necesario y establecer su- 
cursales y /o talleres y representaciones 
en cualquier punto de la República o 
del extranjero. — Segunda: El pazo do 
duración de la sociedad será de Seis años 
a contar desde la fecha. No obstante 
el plazo estipulado, la sociedad podrá 
disolverse a los tres años de duración, 
siempre que alguno de los socios mani- 
fieste su voluntad on ese sentido, me- 
diante telegrama colacionado dirigido á 
ios otros socios, al domicilio legal do 
la sociedad con una anticipación no me- 
nor de seis meses. Si alguno de los socios 
deseare retirarse de a sociedad, podrá 
hacerlo en cualquier momento, siempre 
que haga conocer esta decisión a Jos 
socios restantes, mediante te.-egrama co- 
lacionado dirigido a) domicilio legal do 
la sociedad, con una anticipación, de seis 
meses, para cuyo caso serán de aplica- 
ción las prescripciones contenidas en las 
dos cláusulas siguientes. — Tercera: Si 
alguno de los socios quisiera ceder tota! 
o parcialmente sus cuotas, podrá hacer.o 
por el valor que las mismas tengan al 
último balance general aprobado, liqui- 
dadas las cuentas de reservas legales. La 
cesión no podrá hacerse a terceros sin 
el ofrecimiento previo a los otros socios 
formulado por telegrama colaciona-lo, 
quienes tendrán derecho do prioridad 
para su adquisición, podiendo efectúa rsa 
el pago correspondiente, en la forma quo 
se convenga en su oportunidad. — 
Cuarta: Producido el caso previsto en 
la c.áusula que antecede, los socios quo 
continúen on la sociedad, se harán cargo 
de las euo'as del socio saliente en la 
proporción de sus respectivos capitales, 
— Quinta: El capital social queda fi- 
jado en la suma de Doscientos Mil Pesos 
Moneda Leg>al, dividido en doscientas 
cuotas do Un mil pesos moneda legal 
cada una, que los socios suscriben en ta 
siguiente proporción; El socio Señor Sa- 
lomón Rafael Cabeza, cien cuotas o sea 
la suma de Cien mil pesos moneda legal; 
el socio Señor Israel Guber, cincuenta 
cuotas o sea la suma de Cincuenta mil 
pesos moneda legal y el socio Señor 
Israel David Goldsztejn, cincuenta -cuo- 
tas o sea la suma de Cincuenta mil pe os 
moneda legal. Los socios integ-ran en esto 
acto, en dinero efectivo, el cincuenta pol' 
ciento de sus respectivas suscripciones, 
debiendo integrar el remanente, también 
en dinero efectivo, dentro de los noventa 
días de la fecha. — Sexta: La sociedad 
tendrá capacidad jurídica para realizar 
toda clase de operaciones respecto a 
bienes inmuob.-es, muebles o p-emovieiites, 
ya sea por cuenta propia o do terceros, 
adquirir o enajenar toda clase de bienes 
por cualquier título, dar o tomar bienes 
en locación por cualquier término, admi- 
nistrar bienes de terceros, conferir y 
aceptar representaciones y mandatos, 
constituir y aceptar hipotecas y otros 
gravámenes con cualquier institución ofi- 
cial o particular o con particulares y 
en general, ejercer respecto a esos bie- 
nes todos los actos inherentes . al domi- 
nio. Por resolución tomada por todos ios 
socios, la sociedad podrá asociarse con 
otras personas o sociedades. — Séptima: 
La dirección, administración y represen- 
tación de la sociedad, será ejercida por 
los tres socios, quienes quedan designa- 
dos Gerentes de la sociedad. El uso de 
la firma social, les queda conferido con. 
la condición ae f.rmnr en todos los casos 
el Señor Salomón Rafael Cabeza, con- 
juntamente con cualquiera de los otros 
dos socios. La firma social no podrá ser 

comprometida en fianzas, garantías o fi- 
nanciaciones ajenas a la sociedad. Los 
gerentes tendrán en la forma prevista, 
todas las facultades para actuar en nom- 
bre de la sociedad, podiendo comprar, 
\ender y permutar bienes muebles e in- 
muebles, constituir y aceptar .a consti- 
tución de derechos reales, representar a 
'a sociedad en asuntos judiciales o ad- 
ministrativos, hacer operaciones comer- 
ciales o trancarías incluso con los bancos 
de la Nación Argentina, Hipotecario Na- 
cional, de la Provincia de Buenos Aires, 
de Crédito Industria] Argentino, sus su- 
cursales o agencias o con cua.quier o'ra 
institución oficial o particular creada o 
a crearse, del país o del extranjero, con 
sujeción a sus leyes o reglamentos, abrien- 
do cuentas corrientes, solicitando crédi- 
tos con pagarés o en cuenta corriente, 
descuentos, préstamos con o sin garan- 
tías reales, o prendarias, librar, girar, 
aceptar, avalar, endosar y negociar che- 
ques, letras, pasares, ordeños de pago, 
cartas de crédito, va.-ores y documentos 
en general; percibir, demandar, transar, 
hacer quitas o remisión de deudas, com- 
prometer en arbitros, arbitradores o ami- 
gables componedores, hacer novaciones, 
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otorgar poderes especiales o generales y 
revocarlos, nombrar y remover emplea- 
dos, fijar habilitaciones o participacio- 
nes en la sociedad, suscribir todos los 
documentos, constancias, recibos, finiqui- 
tos, cancelaciones, escrituras públicas y 
demás instrumentos que fueran menester; 
percibir en paoo bienes muebles e in- 
mueb.es y en genera] practicar cuántos 
más actos fueren necesarios para el me- 
jor éxito de los negocios sociales. Esta 
enunciación no es limi'ativa, sino sim- 
plemente explicativa y por eonsifruiente 
los socios gerentes podrán ejecutar y 
celebrar todos los actos permitidos pol- 
la ley. — Octava: Los socios gerentes 
percibirán, por su? funciones como tales, 
jo suma de Un mi] pesos moneda legal, 
mensuales, cada uno, sumas que deberán 
imputarse a la cuenta de gastos genera- 
les de la sociedad, obligándose a dedicar 
tolo su tiempo y atención personal al 
ineior éxito de las actividades sociales, 
quedándoles expresamente prohibido de- 
dicarse a otras actividades sean o no 
afines a las de la presente sociedad. — 
Novena: El día treinta y uno de Octu- 
bre de cada año. se prac*icará un inven- 
tario y batanee general de las operacio- 
nes sociales de acuerdo con los usos co- 
merciales v las disposiciones del Código 
de Comercio, v si los socios no lo obser- 
varen, puntualizando expresamente sus 
reparos, dentro de 'os treinta días de 
confeccionado, se considerará automática- 
mente aprobado. Las utilidades líquidas 
y realizadas que resulten una vez efec- 
tuadas jas amortizaciones que se es'imen 
necesarias incluso las reservas para fon- 
dos de previsión o fines especiales, se 
repartirán en 'a siguiente forma: Cinco 
por ciento para la constitución del fondo 
de reserva legal, hasta que el mismo al- 
cance el diez por ciento de] capital so- 
cial v el remanente será distribuido en- 
tre los socios en proporción a sus respec- 
tivas cuotas de capital intefrrndns. Las 
pérdidas, si las hubiere, serán soporta- 
das por los socios en esta misma propor- 
ción. — .Décima: En caso de falleci- 
miento o incapacidad ¡ocalmente declarada 
de alguno de los socios, será facultativo 
de los otros socios abonar a jos herederos 
del socio fabecido o derecho-habientes 
del ¡n"apaz, contra la cesión de sus cuo- 
tas sociales., su parte de capital y uti- 
lidades de acuerdo a un balance que se 
practicará a ese efecto, al día dd fal.e- 
eimiento o declaración de incapacidad, 
o bien proseguir e! giro de la sociedad 
con los herederos o representantes del 
socio fallecido o incapacitado, en cuyo 
caso deberán éslos unificar su persone- 
ría. — Décimo Primera: En caso de 
disolución de la soeiedad por cualquier 
causa, a liquidación de la misma, será 
practicada por los gerentes en funciones, 
t'na vez cancelado el pasivo y realizado 
e] a"tivo, o] *al lo resultante se distri- 
buirá entre los socios en proporción a 
sus respectivos capi'ales : nte<?rados. — 
Décimo .Segunda: Toda duda, cuestión o 
divergencia que se suscite entre les so- 
cios, sus herederos o representantes, sea 
duran V la marcha de la sociedad o a! 
tiempo de su disolución o liquidación, 
será resuieta por á rf.it ros arbitradores, 
amigables componedores, designados uno 
por cada, parte, pudiendo éstos nombrar 
un tercero para el caso de discordia. — 
Décimo Tercera: A todos los efectos lo- 
cales emergentes del presente contrato, 
las partes constituyen domicilio lesra! y 
especial en los arriba indicados, donde 
se tendrán por válidas las notificacio- 
nes e imitaciones que en los mismos se 
practique. — Décimo Guatea: Las cues- 
tiones no previstas expresamente en este 
contrato, se resolverán por aplicación de 
las normas establecidas en la ley número 
once mi: seiscientos cuarenta v cinco 
y las de] Código de Comercio. Rajo tales 
conceptos, las partes dejan formalizado 
el presente contrato social, a cuyo fie] 
y estricto cumplimiento se obligan con 
arreglo a derecho y lo firman en este 
único ejemplar extendido en tres secados 
de diez centavos números ochocientos 
cuarenta y seis mil seiscientos quince al 
ochocientos cuarenta y seis mil seiscien- 
tos diez y siete, habilitados con el sella- 
do de ley, en el lugar y fecha al co- 
mienzo consignados — Firmado: R. 
Cabeza. — I. D. Goldsztejn. — Israel 
Guber. 

Buenos Aires, .15 de noviembre de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
— Bautista S. Laureneena. secretario. 
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de Buenos Aires, a los veintitrés días 
del mes de cetubre del "Año del Li- 
beitador General San Martín" mil no- 
vecientos cincuenta, entre les señores 
Néstor Ornar Graneelli, argentino, sol- 
tero, con domicilio en Córdoba 4774, 
Silvano JRígoli, italiano, soltero, domici- 
liado en Amenábar 397(3, y dosé Del 
Gesso, argentino, casado, con domicilio 
en Amenábar 397C, todos de esta Capital 
Federal y mayores de edad, acuerdan 
constituir una sociedad de responsabi- 
lidad limitada, de conformidad a la 
ley 11.045 y a las siguientes cláusulas: 
Primera: La sociedad girará bajo Ja 
razón social DELUX SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA y. tendrá 
su domicilio en la calle Amenábar nú- 
mero 397(5, Capital Federal, sm perjui- 
cio de cambiarlo posteriormente y|o es- 
tablecer sucursales en cualquier lugar 
del territorio nacional o del exterior. — 
Segunda: La sociedad se constituye pel- 
tres años a contar desde el día de la 
fecha, renovándose automáticamente el 
presente contrato por igual término no 
mediando manifestación expresa en con- 
trario de alguno de los socios, manifes- 
tación que deberá instrumentarse por 
tfic-grama colacionado con noventa días 
de anticipación como mínimo de la fe- 
cha del vencimiento. — Tercera: E! 
objeto de la sociedad será la producción 
y comercialización de cortinas enrrella- 
bles de madera y cualquier otro articu- 
lo de carpintería en general, especial- 
mente para construcciones, como así tam- 
bién composturas, reparaciones y todo 
olro negocio o industria relacionada di- 
recta o indirectamente con estos fines. 
Cuarta: El capital social queda fijado 
en la suma de Cincuenta Mil Pesos 
Moneda Nacional, dividido en quinien- 
tas cuotas de cien pesos de igual moneda 
cada una, totalmente suscripto e inte- 
grado en este acto cu efectivo, corres- 
pondiente a los socios en la siguiente 
proporción: doscientas cuotas a N. O. 
Graneelli, doscientas cuotas a S. Rígoli, 
y cien cuotas a J. Del Gesso. — Quinta: 
Quedan designados gerentes de la so- 
ciedad con todas las facultades que para 
ei desempeño del cargo les acuerda la 
ley los socios señores Rígoli y Del Gesso, 
debiendo, para obligar a la sociedad, 
usar sus firmas conjuntamente bajo el 
sello: Delux S. i?, L., no pudiendo uti- 
lizarla en prestaciones de carácter gra- 
tuito yjo ajenas al giro del negocio. 
Asimismo les queda prohibido realizar 
actividades comerciales de cualquier ín- 
dole que no sean conducentes al objeto 
de la sociedad. — Sexta: La remune- 
ración de los socios gerentes, que se 
imputará a gastos generales, será fijada 
ei. la oportunidad en que los negocios 
sociales así lo permitan y su monto será 
determinado por el acuerdo de los so- 
cios que posean el sesenta y cinco por 
ciento del capital social. El acuerdo que- 
dará asentado en el libro de Actas de 
la sociedad y será obligación forzosa su 
cumplimiento. — Séptima: Queda desig- 
nado apoderado de la sociedad el socio 
N. O. Graneelli quien cu representación 
de !a firma actuará ante las reparti- 
ciones públicas y, o en gestiones de cual- 
quier índole y en juicio, a cuyo fin le 
será otorgado un poder general amplio 
que podrá sustituir en todo o en parte. 

— Octava: Anualmente se efectuará ira 
balance general al día treinta de junio 
y las utilidades o las pérdidas se dis- 
tribuirán o soportarán en la siguiente 
proporción: N. O. Graneelli el cuarenta 
por ciento; S. Rígoli el cuarenta por 
ciento; J. Del Gesso el veinte por ciento. 

— Lste último se obliga a dejar en el 
giro del negocio por lo menos el cua- 
renta por ciento de las utilidades que 
U> correspondan hasta integrar la suma 
de diez mil pesos moneda nacional, a 
cuyo efecto se abrirá una cuenta espe- 
cial sobre la que no podrá girar ni efec- 
tuar ningún acto de disposición sin 
acuerdo conjunto de los otros dos so- 
cios. Producido este acto de disposición, 
el señor Del Gesso podrá hacer acredi- 
tar en su cuenta particular hasta la 
suma de diez mil pesos moneda nacional 
mediante el aporte pertinente que ser- 
virá jiara igualar el de los otros dos 
socios, obligándose éstos, desde ya, a 
aceptar ese aporte, modificando el pre- 
sente contrato en su cláusula cuarta, 
aumentando el capital social a 



del capital, de acuerdo con la ley 11.G45. 
Determinada de esta manera las utili- 
dades, se deducirá también el tres poi- 
ciento que se pagará al socio N. O. 
Graneelli en retribución de su actuación 
como apoderado, El resto se distribuirá 
en las proporciones antes indicadas. — 
Novena: En caso que las pérdidas al- 
cancen el cincuenta por ciento del ca- 
pital social cualquiera de los socios po- 
drá exigir la liquidación de la sociedad, 
nombrándose al efecto un liquidador ajeno 
a la misma. — Décima: Cada socio, con 
excepción del señor J. Del Gesso, podrá 
ceder sus cuotas a terceros con la con- 
formidad de sus consocios, teniendo éstos 
durante treinta días la opción para ad- 
quirir las cuotas ofrecidas en iguales 
condiciones que los terceros. — Décima- 
primera: En caso de fallecimiento de 
cualquiera de los socios, los restantes 
acordarán o disolver la sociedad o pro- 
seguir el giro comercial. En este último 
caso, los herederos del socio premuerto 
podrán: o ingresar a la sociedad unifi- 
cando la representación, o pedir el rein- 
tegro del capital con más las utilidades 
que arroje el balance que se practicará 
a la fecha del fallecimiento. Ei reinte- 
gro se efectuará en seis cuotas trimes- 
trales iguales sin interés. — Décima- 
stgunda: En caso de surgir cualquier 
divergencia entre los socios durante la 
vigencia de esta sociedad o durante su 
disolución o liquidación, los socios se 
comprometen a no recurrir a la vía ju- 
dicial, debiendo dirimirla por medio de 
.amigables componedores, designados uno 
por eada parte. — Déeimatercera: Para 
todo lo no previsto en este contrato re- 
girán las disposiciones del Código de 
Comercio y las de la Ley N? 11.645 



Año del Libertador General San Martín, 
a once de octubre de mi! novecientos cin- 
cuenta, ante mí Escribano autorizante y 
testigos al final firmados, comparecen : 
don Emil o Gutkin, don Luis Goidentaer, 
doña Luisa Steiurnau de Nun, todos casa- 
dos y don dacobo RofíN;, soltero, todos 
los comparecientes argentinos, vecinos do 
esta Ciudad, mayores de edad, de mi co- 
nocimiento, doy fe, y dicen: Que vienen 
por este acto a dejar formalizado el 
presente contrato que se regirá por las 
sigu entes cláusulas y condiciones: ■•Prime-, 
la: Con efecto retroactivo al día primero" 
de Junio del año en curso, queda cons- 
tituida entre los comparecientes uiiá So- 
ciedad bajo el régimen de' la ley número 
once mil sesicieutos cuarenta y cinco, que 
girará en plaza bajo el rubro de "EMI- 
LIO GÜTKJN Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 ', 
y tendrá su sede en esta Ciudad, actual- 
mente en la calle Tucumán número dos 
mil trescientos siete, pudiendo instalar 
agencias, sucursales y representaciones en 
cualquier punto del país o del extranjero. 
— Segunda: La Sociedad proseguirá la.s 
actividades de la extinguida "E. A. Gut- 
kin y Compañía, Sociedad en Comandita'"' 
y tendrá por objeto la importación, ex- 
portae ón, fabricación, industrialización y 
venta de toda clase de mercaderías por 
mayor, con preferencia del ramo textil, 
pudiendo además realizar toda clase de 
operaciones financieras, ¡nobiliarias o in- 
mobiliarias que se relacionen con los fines 
sociales. — Tercera: Su duración se esta- 
blece por el término de Diez Años a con- 
tar de la fecha prcindieada, venciendo, 
en consecuencia, el día treinta y uno de 
mayo de mil novecientos sesenta. No obs- 
tante el!o, después del vencimiento de 
tres años a contar de la misma, fecha, 



Bajo las trece cláusulas precedentes, podrá cualquiera de los socios retirarse 



DELUX 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Juez Dr. Hugo D. 
Maeiel, Secretaría N' 3, se hace saber por 
tinco días el siguiente edicto: 

Testimonio. — Deltz Sociedad Res- 
ponsabilidad Limitada, — En la Ciudad 



cuyo fiel cumplimiento se obligan las 
partes, se firma el presente contrato en 
ei lugar y fecha "ut supra" en papel 
sellado nacional de diez centavos número 
ochocientos once mil tres, ochocientos 
once mil .cuatro y el „ presente ochocien- 
tos once mil cinco, todos serie J, habi- 
litados para este acto con el sellado de 
ley. — ■ Entrelineas: "también"; so- 
brerraspado: "utilizarla" - Valen. ■ — 
Filo-: N. O. Graneelli. — Silvano lí'goli. 

— José Del Gesso. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1950, 
Año del Libertador ..General San Martín. 

— Federico González del Solar, secre- 
tario. 

$ 300.— c.2tjn-N?99ü-v.27¡ll¡50 

MIN-TEC, MINERALES TÉCNICOS 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
doctor Luis Alberto Palacio, secretaria 
del autorizante, se hace saber por cinco 
dias, que por escritura otorgada ante 
el Escribano Eduardo A. Deluehi Leve- 
ne, con fecha 8 de mayo de 1950, la se- 
ñora Sara Delia Roimisier de Nemirovs- 
ky, cede y transfiere a favor del señor 
Alejandro Nemirovsky, sus cuotas so- 
ciales que tiene en la sociedad "M1N- 
TEC, MINEKALES TÉCNICOS, SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIME 
TAD.V". — Buenos Aires, Noviembre 6 
le 1950. — Año del Libertador General 
San .Martín. — P. Galli Villafañe, se- 
cretario. 

$ 30. — e.22jll-N<; 1 .03G-v.28íll|50 

E. AVANCINI Y COMPAÑÍA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez üe Co- 
mercio de la Capital, doctor Hugo Da- 
río Maeiel, secretaría del autorizante, 
se hace saber por cinco dias que por es- 
critura de fecha veintinueve de Agosto, 
Año del Libertador General San Martín, 
mil novecientos cincuenta; pasada ante 
eí Escribano don Mateo Pérez Aliendro, 
e! señor Elias José Ayaneini, ha sido 
nombrado Liquidador de la Sociedad E. 
AVANCINI Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
con las facultades que se enumeran en 
dicha escritura. — Buenos Aires, No- 
viembre 14 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — Federico Gon- 
zález del Solar, secretario. 

$ 35.— e.2i:il.-N» 969-v.27|ll!50 



EMILIO GUTKIN Y COMPAÑÍA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de Co- 
a sumajmercio de esta Capital de la República 
de sesenta mil pesos, en cuyo caso, las ¡Doctor Hugo Darío Maeiel, Secretaría del 
¡anuncias o las pérdidas se distribuirán autorizante, se hace saber por cinco días 



o soportarán do acuerdo con el monto 
de los aportes efectuados. Al repartir 
utilidades se deducirá un cinco por ciento 
para constituir el fondo de reserva le- 



ed siguiente edicto: 

Folio 2.6S5. Primer Testimonio. Escri- 
tura número Mil Cuatrocientos Cuarenta 
v Nueve. En la Ciudad de Buenos Aires, 



gal hasta el monto del diez por ciento Capital de la República Argentina, en el 



a] finalizar cualquier ejercicio comercial, 
debiendo mediar un preaviso de seis me- 
ses por telegrama colacionado, dirigido a 
los demás socios. El .importe total que 
correspondiera al socio saliente por capital 
y utilidades deberá serle liquidado dentro 
de los noventa días de eerraao el ejer- 
cicio, pudiendo optar la Sociedad por abo- 
nar ese importe en doce cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas, documentadas en. 
pagarés a cada uno de los cuales se agre- 
garán los correspondientes intereses cal- 
culados al tipo bancario vigente en esa 
momento. En caso de que alguno de los 
socios quisiera retirarse antes de los tres. 
años establecidos como mínimo, podrá lia-- 
eerlo siempre que cuente con los votos 
favorables de la mayoría, pero no podrá 
retirar más que el valor nom nal de su» 
cuotas, quedando las utilidades pendientes 
de liquidación a favor de la fc-.ooiedad; si 
se hubieren 'producido pérdidas se le de- 
ducirá al socio saliente la parte propor- - 
cional, asistiendo igualmente a la Sociedad 
el derecho de liquidarle en doce cuotas, 

en la forma determinada anteriormente, 
pero libre de intereses. — Cuarta: El ca- 
pital social lo constituye la suma de 
Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional de 
Curso Legal, divid do en cuotas de un mu 
pesos cada una, totalmente integradas, 
que se distribuyen y adjudican entre los 
socios en la siguiente proporción: doña 
Luisa Steinman de Nun y don Jaeobo 
Foffé, ciento setenta cuotas cada 
uno, y los señores Emilio Gu'k-n y Luií 
Goldeníaer ochenta cuotas cada uno. El 
importe total del capital se halla repre» 
sentado: a) por el haber liquido resul- 
tante de la transferencia del Aetivo y 
Pasivo de la Sociedad " E. A. Gutkin . y 
Compañía, Sociedad en Comandita", qu9 
se deja efectuada por este acto a favor 
de la nueva Sociedad, en base al balance 
que, firmado por las partes, se agrega y- 
considera parte integrante del presenta 
contrato y corresponde al negocio de te- 
jidos que la Sociedad cedeute tenia ins- 
talado en la calle Tucumán número dos 
mil trescientos siete de esta Capital; esa 
transferencia se verifica después de habeí 
dado cumplimiento a los requisitos de i» 
ley once mil ochocientos sesenta y siete¡ 
mediante publicaciones en el " Boletín Ofi- 
cial" y en el diario "Noticiero Argén* 
tino", teniendo además a la vista para 
este acto los certificados expedidos pof 
el Instituto Nacional de Previsión Sociaí¡ 
Municipalidad de la Capital y Registro d<3 
Crédito Prendario, con los que se acredita" 
no haber impedimento para la misma; b)' : 
por los demás aportes en dinero efectuado* 
por los socios y en evolución dentro de la 
Sociedad, según resulta de] balance que 
igualmente se agrega a la presente. ~— 
Quinta: La dirección y administración da i 
la Sociedad estará a cargo de los socios 
señores Emilio Gutkin y Luis Goidentaer.,! 
quienes actuarán en calidad de Gerentes.'; 
que también investirán los otros dos soN 
cíos, requiriéndose para todos los actos 
que signifiquen obligar a le Sociedad la 



í>i> 
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firma conjunta de los señorea Gutkia y [ días de notificados, en igualdad de con- 
Goldentaer, o de uno cualquiera de ellos, i diciones que un tercero. — Décima: En 



(ton.iuntaniente con uno cualquiera de ios 
otros dos socios, quedando prohibido em- 
plear la firma social para fianzas o ga 
xaiuías ajenas al objeto del presente con- 
trato. Podrán así realizar todos los actos 
que requieren mandato expreso de acuerde 
al artículo mil ochocientos óchenla y uuo 
del Código Civil y especialmente efectuar 
toda clase de operaciones financieras o 
tancar as con establecimientos privado? 
t> oficiales, incluso los Bancos de la Na 
«ion Argentina, Provincia de Buenos Ai- 
íes, Central de la .República Argentina 
de Crédito Industrial Argentino, Hipote- 
cario Nae ona| y cualesquiera oíros crea- 
dos o a crearse, estando facultado» para 
cumplir con todos los requisitos que se 
exigirán de conformidad a sus respectiva-^ 
«artas orgánicas o disposiciones en vigen- 
cia: abrir cuentas corr entes; efectuar 
depósitos de dinero, valores, títulos, accio- 
nes y cualesquiera otros documentos ne- 
gociables o al portador; girar, aceptar, 
endosar y avalar letras, vales, giros, pa- 
garés y demás .papeles negociables; girar 
contra depósitos o en descubierto, confer- 
irle a las autorizaciones que se coneed e 
xan: solicitar descuentos; tomar cartas di 
«réditos; emitir y firmar recibos de depó- 
sito, warrants y demás que fueren nece- 
sarios,- tomar dinero prestado de los esta- 
blecimientos banearios ciados o de par- 
ticulares." con ' o sin garantías reales c 
personales, por los plazos y condiciones 
que estimen convenir, caucionar títulos 
y acciones; ee'ebrai' contratos de todo 
género; suscribir y endosar cartas de 
•norte v conocimientos; registrar patentes 



caso de fallecimiento o incapacidad legal 
de alguno de los socios, podrán ingresar- 
los herederos o representantes legales en 
lugar de aquél, siempre que prestaren su 
conformidad ios demás socios; en tal caso 
deberán unificar su representación y go- 
zarán de los mismos derechos y obligacio- 
nes que el causante. Si mediare oposi- 
ción a su ingreso o si los misinos suce- 
sores se negasen a ingresar a ta Sociedad, 
se les üqu dará el total que les correspon- 
da por capital y utilidades resultantes del 
último Balance General practicado, pn- 
clicndo optar la Sociedad por abonar ese 
importe en doce cuotas mensuales, iguales 
y consecutivas, documentadas en pagarés 
a cada uno de los cuales se agregará el 
interés boticario corriente en ese momento. 
Las utildades devengadas durante el ejer- 
cicio en curso y hasta la fecha del suce- 
so, serán calculadas por prorrateo al cierre 
del Balance General y liquidadas a quien 
corresponda dentro de los treinta días de 
la fecha fijada para el Balance. — Décima 
Primera: Todas las dudas o divergencias 
que llegaren a suscitarse durante la vi- 
gene : a de este contrato, o ai tiempo de 
la liquidación y disolución de la .Sociedad, 
serán resueltas por arbitros arbitradores 
amigables componedores, designados uno 
por cada parte en discordia, o por un 
tercero que designarán los mismos arbi- 
tros en caso do no llegar a un acuerdo; 
el fallo que así se pronuncie será in- 
apelable y la parte que no lo acatare o 
dificultase su ejecución pagará en cada 
caso una multa que será establecida en 
el mismo fallo. Laicamente para exigir 



y marcas. Podrán asimismo representar j su cumplimiento podrán las f artes recu 
a la Sociedad en todas las reparticiones j rrir a la vía judicial a cuyo tm se some 
de la Adminlstrarión nacional, provincial 



O municipal y ante entidades oe cualquier 
índole, incluso ante las Aduanas, Minis- 
terios, Dirección General impositiva, Ins- 
tituto -Nacional de Previsión Social, Insti- 
tuto Argentino de Promoción del 1,-t-irCíim- 
Toio. Marina Mercante .Nacional, Trib-ir-a- 
les de cualquier fuero y jurisdicción, inclu- 
yendo Tribunales del Trabajo, 



ten desde ya a la jurisdicción de los Tri 

buiíales Ordinarios de esta Capital. — 

Décima Segunda: En torio lo demás no 

previsto en forma expresa en e' presente 

contrato, se aplicarán las disposiciones 

■pertinentes de la ley de la materia. Bajo 

las doce cláusulas que anteceden dejan 

formalizado el presente contrato que se 

i todos ¡obligan a respetar y cumplir, conforme 

los cua'es podrán actuar por sí o po: medio ¡a derecho. En este estado se deja eons- 

n i i ,„j„„ i„„ r.cnf-ns nnpi tanca que la Sociedad ''E. A. Gutkui 

áe apoderados en todos los asuntos que i_. . 

■ i . „„,„„ „„-«,.., /itim-inrinrli y Compañía, Sociedad en Comandita . de 

se le presentaren eomo adora, demandaría ¡j i > . 

O Simple interesada, pudiendo concurrir j ™V> A y^'° 7 1 asivo se ha hecho cargo 
a toda clase de audiencas y absolver |* Mocedad cons ituida por este acto, 
posiciones cada uno de los Gerentes sepa- ¡^gun consta en la caúsala 'cuarta que 
rada e indistintamente, considerándose su- 1 antecede fue eontitmda por los Señores 
ficiente a tal fin la presencia de uno ^ Gon e.itacr .y Ezra Alberto Gutkin 
cualesquiera de ellos. Podrán también con--,'' cal"»<l de socios so ulanos y don Jaco- 
„- ■ , .„,,.,. ,. „„ I „;„|.. v bo Kotle v el cuarto al socio cuyo nombre 

íenr poderes generales y especiales \ •- ,•'.,.. 

revocarlo» y f'rmar todos los instrumentos ?e mantuvo en reserva y se denomino "M. 
públicos v "privados que requiera el e¡er- N.-' en cal dad de socos comanditarios. 
Cicio de ias facultades acordadas, que no ¡por contrato de fecha doce de julio de 



Se consideren limitativas. Únicamente para ¡mil novecientos cuarenta y se.s otorgado 
el endoso de documentos negociables aomte el Escribano don dosé Steinman, al 
los fines de su depósito en las cuentas ; fo!i ° ""1 setenta y siete del Registro nú- 
Sociedad y de pagarés 



fines de 
Salicarias de la . _ . 

para su descuento, será suficiente la fir- 
ma de uno solo cualquiera de los Gerentes 
— Sexta: Cada seis meses se practicará 
Un balance general, verificándose el pri- 
snero el día treinta de noviembre próxi- 
mo, sin perjuicio de los parciales o de 
soroprobación que podrán hacerse en ctia' 



mero setenta y dos; dicho instrumento 
se reformó parcialmente por escritura de 
fecha quince de set'embre d i; mil nove 
cientos cuarenta y ocho, otorgada ante 
e! mismo Escribano, al folio mil sete- 
cientos noventa y uno de su Registro. 
Tengo a la vista los respectivos testimo- 
nios, inscriptos en el Eegistro PúbPeo 



doscientos 



quier momento; eualqu era de los socios de Comercio bajo ios números 
podrá por sí o por medio de profesionales i noventa y cinco y trescientos cincuenta 
especializados realizar las revísaeiones yly dos, a los folios cuatrocientos ochenta 
control de la contabilidad en la oportu-j.v tres y doscientos sesenta y ocho, libros 



aidad que lo estimen 



conveniente. De ' doscientos treinta y uno y elose entos trein 



-las utilidades líquidas que resulten una ta y dos ríe Contratos Públicos, respec 
Vez aplicadas las sumas que se consideren '" 

'convenientes para amortizaciones, se ¡ipli- 

: eará el cinco por ciento para el fondo 
de reserva legal hasta que el mismo al- 
cance el diez por ciento del capital social; 
el saldo restante se d stribuirá por partes 
iguales entre los cuatro socios, pudiendo 
doña Luisa Steinman de Niui y don J'acobo 
Eoffé retirar el importe total caí o por ese 
concepto les correspondiera, dentro de los 
treinta días de practicado el Balance; en 
eambio los socios Gutkin y Ooldentaer 
no tendrán derecho a retirar más del cin- 
cuenta por c ento de sus respectivas uti- 
lidades, acreditándose el reste en sus 
cuentas de capital, hasta llegar a igualar 
o! de los otros socios. — Séptima: Todas 
Jas decisiones que interesen a la marcha 
Cié la Sociedad será tomadas por mayoría 
de socios; las resoluciones -serán asenta- 
das en un Libro de Actas que se llevará 



tivamente, do que certifico, finalmente. 
por escritura otorgada en esta misma fe- 
cha ante mí, al folio dos mil seiscientos 
ochenta y uno precedente, de este Eegistro 
de mi adscripción se declaró totalmente 
disimila la Sociedad "E. A. Gutkin y 
Compañía, Sociedad en Comandita", re- 
tirando el señor Ez.ra Alberto Gutkin el 
total de su haber y haciéndose cargo del 
Activo y Pasivo los demás socios, quienes 
desde ya lo declararon transferirlo a favor 
de la nueva Sociedad que constituirian 
y que dejan aquí formalizada; agregaron 
además los componentes de la extinguida 
Sociedad que el socio comaneptario cuyo 
nombre se mantuvo en reserva ha sitio 
el de doña Luisa Steinman de Xun, quien 
también concurrió a ese acto man-festan- 
do su conformidad con tocio lo expresado. 
En consecuencia, los sordos de la Sociedad 
disuclta que pasaron a formar parte de 



— Hay un sello. — Ante mí: I. Kleiman. 

— Concuerda con su* matriz que pasó ante 
mí al folio dos mil seiscientos ochenta y 
cinco del Eegistro ciento cincuenta y 
nueve de mi adscripción, doy fe. Para su 
inscripción en el Eegistro Púoiico de Co- 
mercio expido este primer testimonio, ex- 
tendido en cinco sellos de dos pesos mo- 
neda nacional cada uno, numerados eorre- 
lat.vainente del un millón cuatrocientos 
cuarenta y tres mil ochocientos sesenta 
y siete el presente inclusive, que sello y 
firmo en Buenos Aires, en el Año del Li- 
bertador Genera! San Martín, a dieciséis 
de octubre de mil novecientos cincuenta. 

— I. Kleiman. — Hay un sello. — Buenos 
Á ; res, Noviembre lo de 1950, Año del 
Libertador General San .Martín. — Rene 
Ta vender, secretario. 
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Sil efecto. — Octava: Los socios Gutkin -a nueva sociedad son: don Luis Golden 
y Goldentaer quedan obi gados a prestar : laer, doña Luisa Steinman de Sun y don 
toda su atención y dedicación a las aeíi-idaeobo Eoffé, quienes en virtud de las 
•vidades sociales, salvo autorización ex-¡ e, iotas de capital que les fueron asignadas 
presa acordada por unanimidad por !osiI' or la cláusula cuarta, declaran que no 
demás - socios y en forma escrita. Cada ¡ tienen más nada que reclamar. Leída que 
tino de los socios percibirá mensualmente ! ' es fué por mí, se ratifican en su conle- 
el sueldo que se fije de común acuerdo. | "icio y firman los comparecientes como 
decisión esta que se asentará en cada caso acostumbran hacerlo, junto con los tesfi- 
en el Libro de Actas. — Novena: En easoi{?°3 de! acto, don Luis M. Peeastaing y 
áe que alguno de los socios resolviera ] don Hireeh Borenstein, vecinos, hábiles, 
transferir todas o parte de sus cuotas : mayores de edad, de mi conocimiento, doy 
sociales, deberá hacerlo saber previamente j *' e - — Emilio Gutkin. — Luis Goldentaer. 
.& los demás socios, quienes podrán optar! — J- Eoffé. — Luisa S. de Xun. — Tgo.: 
!j¡or su adquisición dentro ele los díezjk- M. Pecastaing. — Tgo.: H. Borenstein. 



TAHONA Y CONFITERÍA SISERA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República. 
Doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría 
del autorizante, se hace saber por cinco 
días el siguiente eructo: 

Entre los aba, jo firmados señores Cán- 
dido Alvarez, domiciliado en la calle 
Olmos número sesenta y uno, de nacio- 
nal' dad español, casado; Enrique Berta, 
domiciliarlo Laearra veintiséis, argentino 
casado; José Gastelao, domiciliado Holgue- 
ta setenta y siete, español, sonoro; Orna' 
Alejandro Fagos, domiciliado Pórtela un. 
c ento óchenla y cuatro, Ramos Mejoi. 
Provincia de Buenos Aires, argentino, 
soltero; Vicente Segundo Gaiiudez, do- 
miciliarlo Candelaria ciento sesenta y cua- 
tro, argentino, casado; Antonio González, 
domiciliado Zeiada cuatro ind cuatrocien- 
tos cincuenta y tres, español, soltero: 
Juan Evangelista Montenegro, domicilia- 
do Caxaraviile cuatro mil trescientos 
ochenta y ocho, argentino, casado; Is- 
mael Albertos, domiciliado Morón cuatro 
mil seiscientos cincuenta y uno, argen- 
tino, soltero; Plác do *Novo, domiciliado 
Sarácliaga cinco mil trescientos sesenta 
y seis, argentino, soltero; Crisogono Ote- 
ro, domiciliado Santiago de las Carreras 
setenta y nueve, español, casado; Auto- 
tro Pérez, domiciliado Caxaraviile cuatro 
mil trescientos ochenta y uno, argentino, 
casado; Evaristo Riesgo, domiciliado Ei- 
vadavia ocho mi] setecientos sesenta y 
cuatro, español, soltero; V'ictono Sapont., 
domiciliado Boquerón siete mil cuarenta 
y nueve, italiano, casado; Alberto Sierra, 
domiciliado Rivadavia ocho mil setecien- 
tos sesenta y cuatro, argentino, casado; 
Alfredo Sierra, domiciliado Rivadavia 
ocho mil setecientos sesenta y cuatro, 
argentino, casado; Manuel ¿obri.no, do- 
m ciliado Rivadavia ocho mil setecientos 
sesenta y cintro, español, solteio; Adonis 
Tarrio, domiciliado Monireal cinco mil 
trescientos diez y ocho, español, casado; 
Amancio Nova, domiciliado Eueyrreoón 
quinientos noventa y coico, Cindadela 
F.C.N.D. F.8., español, casado; Ange: 
Je Pablo, domiciliado Seguróla doscientos 
átenla y siete, argentino, soltero; Pedro 
Pérez Garcia, domiciliado Caxaraviile 
cuatro mi! quinientos noventa, espafio . 
e-asado; Garlos Antob, domiciliado Eiva 
davia veintiún mil ochocientos treii'ia y 
seis, Ituzaingó, F.C.N .D. P.S ., argenti- 
no, casado y Manuel Naveira, domiciliado 
Fon rouge tres mil ciento ochenta y nueve, 
español, casado, han convenolo en modi- 
j í'icar la Sociedad Comercial que los nom- 
brados tenían constituida bajo la deno- 
minación de "TAHONA Y ' CON Pi I E- 
¡RLA SIERRA, SOCIEDAD LE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio 
y asiento principal de sus negocios en 
esta Capital, actualmenie calle Bivadav a 
número ocho mil setecientos sesenta y 
cuatro según contrato de fecha d-e.-i y 
nueve de septiembre de mil novc--ientos 
cuarenta y seis el enal fué i. ¡ser pío en el 
Registro Público de Coiiiercio con fecha 
ríos de Noviembre de ttrl nove,-, entes cua- 
renta y seis bajo el número mil ciento 
veintisiete, folio cnatroci jatos sesenta v 
cuatro de! Libro Diez de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, y medí ficncio- 

1 cíe mi! no- 
iseripta el 
novecientos 
cuarenta y ocho, bajo el N uñero sete- 
cientos treinta y cuatro. Eolio cuairo- 
e'entos ve ; -uí-lós, Libro trece- de Socie- 
dad cíe Hesponsabilldad Limitada: de 
fecha diez y nueve de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho -ascripta el 
día veintinueve de diciembre de mil no- 
vecientos cuarenta y ocho bajo el número 
dos mil doscientos once al folio doscientas 
treinta y dos del libro Dice y seis de 
Contratos de Sociedades de Responsabi- 
lidad L ; mitada; de fecha treinta de Oc- 
tubre de mil novecientos cuarenta y nue 



de fecha quince do ab 
vi-cientos cuarenta y ocho 
día once rio junio de mil 



ve, inscripta el día doce de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y nueve bajo 
el número dos mil cuatrocientos sesenta 
y uno al folio doscientos cincuenta y 
tres del libro dez y siete de Contratos de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
mediante el retiro de lps socos: Vicen' 
te Segundo Galindez; Ornar Alejandro 
Fages, Enrique Berti, Antonio González 
o Ismael Albertus, a quienes en la fecha 
la Soc edad Da reembolsado su capital y 
utilidades, estando absolutamente satis- 
fecho su crédito por sueldos o cualquier 
otra remuneración convenida y por tanto 
ios señores Vicente Segundo Ca'ir-dez, Ornar 
Alejandro Fages, Enrique Berti, Aiitou'o 
González e Ismael Albertus otorgan a la. 
Sociedad de que formaban parte el más 
eficaz recibo y caita de pago por todos 
oís conceptos ni ene onados, desistiendo- 
se de todos los derechos que como socios 
tenían y les correspondían en la misma 
y por tanto las cuotas que pertenecían a 
Vicente Segundo Galindez, y Ornar Ale- 
jandro Fages, se adjudican a Alberto Sie- 
rra, las que pertenecían a Enrique Berti 
y Antonio González se adjudican a Al- 
fredo Sierra y las que pertenecían a Is- 
mael Albertus, se adjudican a Manuel 
Sobrino, quienes acrecientan en la nos- 
nía proporción sus aportes sin que varío 
el capital social, y mediante la incorpo» 
ración de un nuevo artículo al contrato 
social que se denominará artículo Vigé- 
simo Segundo, y en el cual se estipula 
cláusula inhibitoria de estab-ccerSe en 
caso de disolución de la Soeieoad o sim- 
ple separación de algún socio por cual- 
quier causa (pie sea. Que como consecuen- 
cia de la modificación convenida el ar- 
ticulo cuarto del contrato original, que- 
da redactado en la sigílente forma: Ar- 
tículo Cuarto: El Capital lo constituye la 
suma de doscientos doce mil pesos mo- 
neda legal dividirlo en cuotas de quin-en- 
tos pesos moneda legal cada una que los 
socios suscriben en la siguiente propor- 
ción: C'ento sesenta y una cuotas el Se- 
ñor Alberto Sierra; Ciento sesenta' y 
una cuotas el Señor Alfredo Sierra, diez 
y ocho cuotas el señor Manuel Sobrino y 
-eis cuotas cada uno de los restantes so- 
cios: Peñeres Cándido Alvarez, José Gas- 
telao, Juan Evangelista Montenegro, Plá- 
cido Novo, Grisogono Otero, Antonio Pé- 
rez, Evaristo Riego, Viclorir- Saporiti, 
Adonis Tarrio, Amancio Nova, Ángel 
de Pablo, Pedro Pérez García. Carlos San- 
toli y Manuel Naveira. — Esto importo 
se hada totalmente integrado y se en- 
cuentra representarlo de la siguiente ma- 
nera: Doscientos mil pesos moneda legal, 
por las maquinarias, muebles, útiles, ins- 
talaciones, créditos, valores y llave del 

negocio según balance que se practicó pa- 
ra la constitución originaria de la Socie- 
dad y doce mil pesos restantes que repre- 
sentan el aporte existente en efectivo, de- 
jando establécelo que los socios Señores 
Alfredo Sierra, Alberto Sierra y Manuel 
Sobrino rec'ben por el acrecen: amiento de 
su aporte doce cuotas cada uno los dos 
primeros y seis cuotas el tercero que per- 
tenecían a ios socios ■ salientes Vicente 
Segundo Galindez, Ornar Alejandro Fa- 
ges, Enrique Berti, Antonio González 8 
Ismael Aibertus". — "Artículo Vigési- 
mo Segundo: En caso de disolución total 
o parcial, o simplemente en caso de sepa- 
ración de uno o más socios por cualquier 
causa que sea, el o los socios salientes se 
comprometen a no establecerse en nego- 
cio del mismo ramo, dentro de los dos ■ 
años subsiguientes a la salida, dentro 
de un rad ; o de diez cuadras a la redon- 
da de la sede de esta Sociedad. Esta obli- 
gación podrá ser dispensada por voto de 
la Asamblea". — En esta forma dejan 
celebrado este convenio en tres sellos de 
diez centavos moneda lega! cada uno, ha- 
bilitados con el estampillado de ley, nume- 
rados setecientos sesenta y cuatro mil tres- 
■cientos veintisete; setecientos sesenta 
y cuatro mii trescientos veintiocho y el, 
presente que se obligan a respetar v cum- 
plir en todas sus partes firmando veintidós 
ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la Ciudad de Buenos Ai- 
res a tre'nta días del mes de Septiembre 
del Año del Libertador Genercl San Mar- 
tín, mi] novecientos cincuenta. ■— Firma- 
do: Plácido J. Novo; Ma.nnt'. Sobrino; 
■i'i.an C. Montenegro; A. Sierra; Adonis 
Tarrio; Alberto Sierra.; Evaristo Riesgo; 
Amancio Nova; Segundo Galindez; Cán- 
d'fio Alvarez; Antonio Pérez; Crisosrono '■ 
Otero; Ornar A. Fages; Antonio González; 
Enrique Berti; Carlos Satitoli; José Cas 
teiao; Vittorio Saporiti; Ismael Albertus; 
Pedro Pérez García; Ángel de Pablo; 
Manuel Naveira. — S. Rasparlo. .Noviera- 
bre. Vale. 

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1950. 

Año del Libertador General San Martín. 
— Manuel A. Cabrera, secrelario. 
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BAMONBEZ MACIAS LÓPEZ Y CÍA. 

Soc'eclad ds Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de -Co- 
mercio do<-ror Carlos .'I. Varargol, y por 
el término de cinco dias se Jiaeo sabe; 
Que los señores Ángel Acevedo y Don.br 
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.i proporción, a la siguiente proporción: El Señor Emi-"- 
lio Ifinoeebio, treinta cuotas o sea Tr-Mn- 
ta mil pesos ni.n.; Esteban Aniceto Gu- 
M-isani- tiérrez diez cuotas o sea diez mil pesos 
ib-lición mjn.; José Kamón Gutiérrez diez «notas 
o sea diez mil pesos mu. y José A ma- 
nió Gutiérrez diez cuatas o se«j diez 
mil pesos rn,u„ — Punto Séptimo: Las 
utilidades o pérdidas que diere el negocio, 
serán distribuidas o : iportadus entre ios 
itisía S. socios en esta proporción: Emilio Pinoc- 
eliio el 50 % y los señores Esteban Ani- 
50 ! ecto Gutiérrez, José Ramón Guti ; "roz j 
José Antonio Gutiérrez, el 50 % restan-.. 
í tes repartidas en partes iguales, previa 
i deducción de las reservas le<ra!e« y téc- 
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AMICA LUXOI 

Responsabilidad Limttda i nicas de amortización y desvalen/ación 

disposición del señor Juez de Co- I c '°l activo, los cuales quedan roérn-tados 

i de la Capital, doctor Huso .Darío ! ( 1° ' íl siguiente manera. — Teree'-i: El 

I, Secretaría del doctor Federico | capital social lo forma la suma de Qni- 

;ez del Solar, se lince saber per i nientos mil pesos moneda nacional 
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cinco días que- por escritura de fecha 
de ocinbre de 1050. pagada ante el Es 
cribano don .Emilio S. Delpeeh, la socic 
dad CEKAMICA LTJXOR, SOCIEDAD DI 
E Y, S PO N S A B f L ¡ P A D L I M I T A D A m o d i 
ficé !a cláusula sexta de su contrato so 
cial la que queda del tenor siguiente: 
Cláusula sexta: Quedan nombrados .geren- 
tes los socios señor Augusto R.aimnndí 
Fernández v el arquitecto señor .Rica.rd' 
Vicente Vera Barros cuyos datos persona 
les fiauran al comienzo del presente, coi 
amplias f 
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($ 500.000 m|n.) integrado por cuotas 
de un rni! pesos moneda nacional (f L000 
rain.) cada una. encontrándose aportado 
en la actualidad, en dinero efectivo y 
mercaderías, la cantidad de doscientos 
noventa y nueve mil ciento seten n pesos 
con seis centavos moneda na-ional 
($ 290. 170,1(3 m¡n.) e integran lose el 
resto o sea la cantidad de doscientos 
mil ochocientos veintinueve peío= con 
noventa y cuatro centavos moneda na- 
cional ($ 200.829,04 mbiA en efei-Dvo, 
hasta completar la cantidad de qu-fn.-ntoS 
'.'1' \ nl 'l pesos mencionados, de los cunees, en 
,.," ¡ cumplimiento de lo dispuesto por el art, 
-.'(.« I 10 de !n ley 11.045. se ha procedido a 
on I depositar el cincuenta por cient-. Dietió 
■\e,<¡\ capital se distribuye en ia siguiente 
manera: al Señor Emilio Finoee-io dos- 
cientas (200) cuotas de un mil pesos 
cada una: al Señor Esteban Anicrtr. Gu- 
tiérrez, ciento cincuenta cuotas de un 
mil enda una y a los señores José Ra- 
món y José Antonio Gutiérrez, setenta 
y cinco (75) cuotas ríe un mil tiesos ca- 
ra- j i da uno. — Séptimo: Las utilidades o 
el I pérdidas que diere In sociedad scán dis- 
n¡ i tribuidas o soportadas por los soei-s en 
S !í i la siguiente proporción: Don Emilio 
''°" Pinocchie el enn renta por cien'o C-ÍO »- ) ; 
"?- e ! don Esteban Aniceto Gutiérrez el treinta. 
'y* | por ciento (JO <%■ i : don José Ramón Gu- 
!"' ¡ tiérrez el quince por ciento (15 "ti y 
ltt ¡ I don José Antonio Gutiérrez el ouince 
por ciento (15 % ) previa dedu"C¡-'ii de 
las reservas legales y técnicas de amor- 
tización y desvalorizado!! del activo. En 
un todo de acuerdo los socios se f'rma 
el presente ejemplar en Buenos Aires, 
n los 10 días del mes do Octu'ire del 
Año del Liberlador General Pan Marfil. 
| _ E. Piíior-cliio. — E. Gutiérrez. — .J. 
I A. Gut'érrez. — R. Gutiérrez. 
I Buenos Aires, noviembre 14 de 1050, 
Año de! Libertador General San Martín. 
I Alejandro .1. M. Lribouüle. secretario. 
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"BUFAüR Y CÍA." 

Sociedad cíe Responsabilidad L"'niitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital, doctor Ilug'ft 
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, f j Imil novecientos cincuenta, Año del Li* 

, libertador General San Martín, reunidos 

' '" ' | los señores Luis Alberto Diifaur, argen- 

I tino, casado, domiciliado en la calle 

■■""' .Sánchez de Biistamaníe dos mil iiovee'eu» 

*' 10 " ¡tos setenta y dos; Miguel Dufaur, argen- 

eei ° pino, casado, domiciliado en )a calle Luis 

"'O"! María Campos rail trescientos cincuenta; 

José | Francisco Ponasso, italiano, casado, do- 

doin:ei!io en la ¡ mieil'aclo en la calle Avenida San Martín 

Partido de Ave- itres mil ciento cuarenta; Galbana Po- 

o. Gutiénez, con 'nasso, italiano, soltero, domiciliado en la 

ríos Tejedor 1367. ¡calle Avenida San Martín tres mi) ciento 

ron. todo* argón- -cuarenta; "Consorcio Latino' 1 , Sociedad 
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SOtlLDAD Dlü PESPONSAR 
LIMITADA-", se ha convenido 
di ti car con efecto 'retroactivo al 
de. Julio del corriente año los 
Tercero v Séptimo del con 'rato 
til lición "de la misma, hecho co 
2(1 de Julio de 10IÍÍ. modificado c- 
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ea su Ido .Responsabilidad Limitada, inscripta en 
a x\. leí Registro Público de Comercio el doce 
]l)Vp>:de jumo de mil novecientos cuarenta y 
i mo- ¡seis, bajo el número quinientos diez y 
-•mi ro 'siete, al folio doscientos noventa y seia 
r £ r<; del libro diez de Contratos de Sociedades 
. de Responsabilidad Limitada, coa las ¡no- ■ 

,, iil " idificaeiones introJucidas por instrnmen» 
!. J^ jto inscripto en et mismo Iteiristro el tres 
.' " ale agosto de mil novecientos cuarenta y 
'"' ' jocho bajo el número mil ciento cuarenta, 
u . ~'°', ai folio veintiséis del libro quince de Con- 
tratos de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, y con domicilio en ia, calle Mu- 
t, '" : J'- 1 Irillo setecientos cuarenta y nueve, "reyre- 
ce .se- ijootnda en este acto por su Gerente don 
$ bt) 000 ; Federico .11. G r issmann, argentino, casa- 
! pe=os Jo. domiciliado -en la calle Ravcsou ti'.ein- 
ide. por ,tn y siete de la -localidad de Olivos, Pro- 
ocrerdo i cincia de Buenos Aires; Juan Urlicli (hi- 
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jo), argentino, soltero, domiciliado en la 
calle O'Higging cuarenta y dos de la Ciu- 
dad de Bahía Blanca, Provincia do Bue- 
nos Aire?; Diniel Carlos Martínez de 
Hoz, argentino, casado, domiciliado en la 
caite Piedras doscientos sesenta y cuatro; 
Rosa Pinko do Soiarz, argentina, casada, 
domiciliada en la cade Rodríguez Peña 
treinta y cuatro: Manuel Osear Milberg, 
argentino, sol' ero, domiciliado en la calle 
Avenida Libertador General San Martin 
novecientos cuarenta y seis; Eduardo Ber- 
nasconi, argentino, casado, domiciliado en 
la calle f'oni mil trescientos etiarentiuno; 
Carlos Marín Malta, argentino, soltero, 
doin ciliado eu la calle Arenales mil cien- 
to seseiítiun ); y Serafín Ignacio Asur- 
mendi, argenlino. casado, domiciliado en 
la calle Salta mil doscientos oehentiséis 
de la Ciudad de "Rosario, Provincia de 
Santa Fe; todos los. nombrados mayores 
de edad; y los once primevos nombrados 
en su carácter de socios de la sociedad 
"DUFAUR Y CÍA.". SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Ca- 
pital Un millón ciento cuarenta mil pe- 
sos moneda nacional, constituida por ins- 
trumento privado de fecha trece de junio 
de mil novecientos cuarenla y seis, ins- 
cripto en el Eegistro Público de Comer- 
cio el veintisiete de junio del mismo año, 
bajo el número quinientos dos al folio 
trescientos ochenta y siete del libro nue- 
ve de Contratos de Sociedades de Res- 
ponsabilidad limitada, con las modifica- 
ciones introducidas... (sigue al sello de 
diez centavos nacionales número cuatro- 
cientos sesenta y siete mil setecientos 
diez y nueve J) (viene del sello de diez 
centavos nacionales número cuatrocien- 
tos sesenta y siete mil setecientos diez y 
ocho J) por instrumento de fechas trein- 
ta de Octubre de mil novecientos cuaren- 
ta y ocho y veintitrés de febrero y once 
do octubre de mil novecientos cuarenta 

Re 



f nueve, inscriptos en el mismo Regis- 
tro el once de febrero de mil novecientos 
cuarenta y nueve bajo el número novení-i- 
giete al folio trescientos sesenta del li- 
bro quince de Contratos de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, el dos de agos- 
to del mismo año bajo el número mil cua- 
trocientos tres, al folio cuatrocientos no- 
ventiocho del libro diez y seis de Contra- 
tos de Sociedades de Responsabilidad Li- 
mitada, y el diez de enero del año en cor- 
eo bajo el número ochenta y nueve a! 
folio doscientos veintisiete del libro diez 
y ocho de Contratos do Sociedades de 
Eesponsabilidad Limitada, respcctivamen : 
te, resuelven lo siguiente: primero: En 
virtud de haber fallecido el 26 dt- enero 
del corriente año el socio Fermín Severo 
Asurmend! — y conforme a lo establecido 
por eí artículo quince del contrato so- 
cial — se acepta como socio al señor Se- 
rafín Ignacio Asurmendi, hijo y herede- 
ro del socio fallecido, quien ocupa el lu- 
gar de su causante en la sociedad, retro- 
trayéndose los efectos de esta aceptación 
al día veintiséis de enero del año et: 
curso, fecha del fallecimiento del señor 
Fermín Severo Asurmendi. — En conse- 
cuencia, y a partir de la fecha menciona- 
da, queda incorporado como socio el señor 
¡Serafín Ignacio Asurmendi, a cuyo nom- 
bre se acreditan las doscientas diez cuo- 
tas sociales que pertenecían a su cau- 
sante, como así también la parte que de 
¡as útil ciades correspondientes al ejer- 
cicio mil novecientos cuarenta y nueve 
mil novecientos cincuenta, figuraba acre- 
ditada a nombre del mismo en los libros 
de la sociedad, conforme al balance prac- 
ticado el treinta de junio del año en 
curso. — Se aclara, a sus efectos, que de 
acuerdo al auto do declaratoria de he- 
rederos dictado en el juicio sucesorio de 
don Fermín Severo Asurmendi, fue-'Cn de- 
clarados sus herederos su hijo nomO'-ido y 
Su esposa doña Dora Emma Asumu-ruli; 
pero en cumplimiento de lo dispuesto en 
el citado artículo quince del eont.ito so- 
cial,' y a efectos de unificar su representa- 
ción ante la sociedad, es únicamente e 1 he- 
redero Serafín Ignacio Asurmendi auien 
■ — conforme a lo resuelto al respecto por 
ios propios interesados — entra a formai 
parte, cu calidad de socio, de "Dufaur 
y Cía.", Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada. — Segundo: Incorporado el señor 
Serafín Ignacio Asurmendi a la sociedad 
conforme a Jo expuesto, todos los socios 
firmantes resuelven aumentar el ca 
pital so'-iai actual de un millón cien 
to cuarenta mil pesos moneda nacio- 
nal a la suma de Un Millón Quinen 
tos Noventa y Seis Mil Pesos Moneda 
Nacional, con retroactívidad ai día (si- 
gue al sello de diez centavos nacio- 
nales, número cuatrocientos sesenta y sie- 
te mil setecientos veinte J) (viene del 
sello de diez centavos nacionales, núme- 
ro cuatrocientos sesenta y siete mil sete- 
cientos diez y nueve J) primero de julio 
fiel año en curso, retrotrayéndose asimis- 



mo a la. misma fecha la suscripción e in- 
tegración de las cuotas sociales corres- 
pondientes al aumento de capital referi- 
do. Este aumento de capital, que repre- 
senta la suma de cuatrocientos cincuenta 
y seis mil pesos moneda nacional, queda 
totalmente suscripto e integrado en la 
siguiente forma: Mil noventa y dos cuo- 
tas que representan ciento nueve mil dos- 
cientos pesos, por ci socio "Consorcio 
Latino", Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada, representada en este acto por su 
Gerente don Federico II. Grossmann; Se- 
tecientos cincuenta y seis cuotas que re- 
presentan setenta y cinco mil seiscientos 
pesos, por el señor Luis Alberto Dufaur; 
Quinientas sesenta cuotas que representan 
cincuenta y seis mil pesos, por el señor 
Manuel Osear Milberg; Trescientas no- 
venta y dos cuotas que representan trein- 
ta y nueve mil doscientos pesos, por ei 
señor Juan Urlich (hijo); Trescientas 

uesenta y cuatro cuotas que representan 
treinta y seis mil cuatrocientos pesos, 
por el señor Galliano Ponasso; Doscien- 
tas ochenta cuotas que representan vein- 
tiocho mil pesos, por el 3eñor Miguel 
Dufaur; Doscientas ochenta cuotas que 
representan veintiocho mil pesos, por el 
señor Fiancisco Ponasso; Doscientas 
ochenta cuotas que representan veinti- 
ocho mil pesos, por el señor Daniel Car- 
los Martínez de Hoz; Ciento sesenta y 
ocho cuotas que representan diez y seis 
mil ochocientos pesos, por el señor Carlos 
María Matta; Ciento doce cuotas que 
representan once mil doscientos pesos, 
por la señora Rosa Pinko de Soiarz; 
Ciento noventa y dos cuotas que repre- 
sentan diez y nueve mil doscientos pesos, 
por el señor Eduardo Bernasconi, y ochen- 
ta y cuatro cuotas que representan ocho 
mil cuatrocientos pesos, por el señor Se- 
rafín Ignacio Asurmendi, Todos los socios 
nombrados integran sus respectivos apor- 
tes capitalizando la totalidad de las uti- 
lidades que, por los valores mencionados, 
tienen, respectivamente, acreditadas a su 
nombre en la sociedad, según constan- 
cias de los libros de la misma, "y prove- 
nientes del ejercicio mil novecientos cua- 
renta y nueve cincuenta, según así resul- 
ta del balance respectiva practicado el 

día treinta de junio del año en curso. 
En este acto, todos los socios menciona- 
dos transfieren en calidad de aporte a ía 
sociedad, las utilidades que por los mon- 
tos referidos tienen acreditadas en la 
misma a su favor, y por las que otorgan 
el más formal recibo y carta de pago. — 
Tercero: En virtud del aumento referido 
del capital social, queda modificada la 
cláusula o artículo quinto del contrato 
social, siendo su nueva redacción la si- 
guiente: "Artículo Quinto: El capital so- 
cial queda elevado a la suma de Un Mi- 
llón Quinienlos (sigue al sello de dbez 
centavos nacionales, número cuatrocien- 
tos sesenta y siete mil setecientos vein- 
tiuno J) (viene del sello de diez centavos 
nacionales, número cuatrocientos sesenta 
y siete mil setecientos veinte J) .Noventa 
y Seis Mil Pesos Moneda Nacional de 
Curso Legal, formado por quince mil no- 
vecientas sesenta cuotas de cien pesos 
cada una. Dicho capital se encuentra 
totalmente suscripto e integrado por los 
socios en la forma siguiente: tres mil 
ochocientas veintidós cuotas que repre- 
sentan trescientos ochenta y dos mi! dos- 
cientos pesqs, por el socio "Consorcio 
Latino", Sociedad de 'Responsabilidad 
Limitada; dos mil seiscientas cuarenta 
y seis cuotas que representan doscientos 
sesenta y cuatro mil seiscientos pesos, 
por don Luis Alberto Dufaur; mil nove- 
cientas sesenta cuotas que representan 
ciento noventa y seis mil pesos, por el 
señor Manuel Osear Milberg; mil tres- 
cientas setenta y dos estolas que repre- 
sentan ciento treinta y siete mil dos- 
cientos pesos, por don Juan Urlich (hi- 
jo); mil doscientas setenta y cuatro cuo- 
tas que representan ciento veintisiete mil 
cuatrocientos pesos, por don Galliano Po- 
nasso; novecientas ochenta cuotas que 
representan noventa y ocho mil pesos, 
por don Migue! Dufaur; novecientas 
ochenta cuotas que representan noventa 
y ocho mil pesos, por don Francisco Po- 
nasso; novecientas ochenta cuotas que 
representan noventa y ocho mil pesos, 
por don Daniel Carlos Martínez de Hoz; 
quinientas ochenta y ocho cuotas que re- 
presentan cincuenta y ocho mil ochocien- 
tos pesos, por don Carlos María Matta; 
seiscientas setenta 3' dos cuotas que re- 
presentan sesenta y siete mil doscientos 
pesos, por don Eduardo Bernasconi; tres- 
cientas noventa y dos cuotas que repre- 
sentan treinta y nueve mil doscientos 
pesos, por doña Posa pinkc de S-.Urz. y 
doscientas noventa y cuatro cuotas que 



representan veintinueve mil cuatrocientos 
pesos, por don Serafín Ignacio Asurmen- 
di". — Cuarto: Igualmente resuelven los 
firmantes modificar el artículo ocho del 
contrato social, el cual quedará redactado 
en la forma siguiente: "Artículo Ocho: 
La remuneración mensual del Gerente y 
de los Subgerentes será la que se con- 
venga entre la Sociedad y aquéllos, no 
podiendo, en conjunto y mensua'mente, 
exceder de la suma de ocho mil peso; 
moneda nacional, aparto de la que les 
corresponderá al final de cada ejercicio, 
en que se. les asignará, en conjunto y co- 
mo retribución de sus servicios, el quince 
por ciento de las utilidades líquidas, 
distribuyéndose este porcentaje entre 1«= 
mismos, en la siguiente proporción: al 
señor Federico II. Grossmann, el siete 
por ciento; al señor José Localelli, el 
cuatro por ciento, y al señor Jaeobo 
Waisberg, el cuatro por ciento restante". 
— Quinto: Se deja expresa constancia de 
que todos los artículos del contrato social 
que no han sido modificados por el pre- 
sente, subsisten en su totalidad, siendo 
ellos conocidos por todos (signe al sello 
de diez centavos nacionales, número cua- 
trocientos sesenta y siete mil setecientos 
veintidós J) (viene del sello de diez cen- 
tavos nacionales, número cuatrocientos 
sesenta y siete mil setecientos veintiuno 
J) los socios firmantes, quienes quedan 
obligados a todo lo dispuesto en los mis- 
mos. Y obligándose a su fiel cumplimien- 
to, los otorgantes de! presente firman el 
mismo, de plena conformidad, en el lugar 
y fecha ut supra. consintiendo su inscrip- 
ción en el Registro Público de Comercio 
y todo otro que pueda corresponder. So- 
bre raspado: "ejercicio". Vale. (Firma- 
do): F. Grossmann, Francisco Ponasso, 
Galliano Ponasso, Serafín I. Asurmendi, 
Juan Urlich (hijo). Luis A. Dufaur, Mi- 
guel Dufaur, Carlos M. Matta, E.' Ber- 
nasconi, D. Martínez de Hoz, M. Osear 
Milberg, Posa Pinko de Soiarz. 

Buenos Aires, 31- de noviembre de 1900, 
Afro del Libertador Qral. San Martín. — 
Pené Tavernier, secretario. 
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tada", continua con su actividad habi- 
tual y con ol activo y pasivo socia! tal 
cual deviene de los anteriores socios, ha- 
ciéndose cargo do toda deuda que re- 
sulte por contribuciones o aportes de 
cualquier naturaleza que fuesen a! esta- 
do y sus diversos organismos; declarando 
sus actuales integrantes que nada tienen 
que reclamar, por ningún concepto a ios 
socios salientes. — Séptimo. — Los so» 
eios Nicolás Mereezko, Esteban Filuto- 
viez y Esteban Michalczuk, deciden au- 
mentar el capital social a! verdadero valor 
del negocio, es decir a la suma de pe- 
sos 1GQ.O0O niin. (ciento sesenta mil pe- 
sos m.nacional); determinado por el va» 
lor de los bienes inventariados y de la 
"ilave", dividiéndolo en 1(10 (ciento 

sesenta) cuotas de $ 1.000 m!n. (mil 

peso;) cada una. de las que los socios 
Mereezko y Filu;ovicz suscriben 40 (cua- 
renta) cada uno y el socio Esteban Mi- 
chalczuk 80 (ochenta); quedando total- 
mente integrado. — ■ Octavo. — ' Bo? so- 
cios Nicolás Mereezko y Esteban Filu- 
toviez se comprometen v obligan a dedi- 
car toda su actividad única y exclusiva- 
mente en la atención de los negocios so- 
ciales; mientras que el socio Esteban 
Miohnlcz.uk queda en libertad absoluta 
para dedicar sus esfuerzos a otras em- 
presas, con la única limitación de que no 
sean de la misma m.turaleza de las quo 
cxp.ota ¡a sociedad. — Noveno. — Que- 
dan designados gerentes ¡os tres socios, 
indistintamente, con todas las facultades 
ya previstas y las necesarias para el me- 
jor desempeño de su cometido (art. lí>, 
Ley 11.6-lyí, inclusive para realizar los 
actos indicados en el art. LSS1 del Có- 
digo Civil, pero con la ¡imitación de que 
et uso de la firma social estará a cargo 
de dos. conjuntamente. — Décimo. — Las 
ganancias y pérdidas se distribuirán en 
proporción de los respectivos capitales. — 
Undécimo. — Queda formalizado así la 
cesión do cuotas sociales, y la continua- 
ción de la sociedad y del giro de los 
negocios bajo las cláusulas modificato- 
rias aquí insertas. — Buenos Aire?, no- 
viembre diez y seis de 1050. Año del Li- 
bertador General San Martín. — F. Ga- 
Lli Villa fañe, secretario. 
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FABRICA DE MUEBLES GTTAKANT 
Sociedad de Responsabilidad Limitsda 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de la Capital de la República, 
Dr. Luis Alberto Palacio. Secretaría del 
autorizante, se hace saber por cinco días 
cí siguiente edicto: "En Buenos Aires, 
a los treinta días del mes de octubre de 
1950, reunidos los señores: Nicolás Me- 
reezko, Esteban Filutovicz, Pedro Trnk- 
sinas y Vilalio Truksinas. únicos inte- 
grantes de "FABRICA DR MUEBLES 
GUARANÍ, SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio 
en Lynch 3-174, según contrato celebrado 
el 28 do abril do 19 18, inscripto en el 
Registro Público de Comercio el 19 de 
julio de 194S, bajo el N? 1015, Fo. 4P4, 
libro II! de Contratos de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, y modificación 
del 11 de mavo de 19-19, inscripto el 23 
de julio de 1949, bajo el N' 1.229, F? 02, 
libro 17; y el señor Esteban Michalczuk, 
nacionalidad polaca, casado, de 47 años 
de edad, domiciliado en Colón 1250, San 
Fernando, convienen: Primero. — Los 
señores Pedro Truksinas y'Vita'io Truk- 
sinas deciden vender su parte en la so- 
ciedad; en lo que acceden los otros so- 
cios. — Segundo: A este fin, de común 
acuerdo los cuatro socios, justiprecian 
el valor del negocio en la suma de cien- 
to sesenta, mil pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 100.000 min.), consi- 
derando que su activo es de $ 115.791.09 
moneda nacional (ciento quince raü sete- 
cientos noventa y un pesos con nueve 
centavos moneda nacional), según inven- 
tario; y ol de la "llave" de $ 44.208.91 
moneda nacionnl( cuarenta y cuatro mil 
doscientos ocho pesos con noventa y un 
centavos moneda nacional) en atención a 
su desenvolvimiento comercia! e impor- 
tancia de la clientela. — Tercero. • — Ei 
señor Esteban Michalczuk adquiere la 
parte de los señores Truksinas en la su- 
ma de $ 80.000.—- m|n. (ochenta mil pe- 
sos moneda nacional) que abona en este 
mismo acto, y de la que éstos se dan 
por recibidos en la proporción de pesos 
40.000. — m|n. cada uno (cuarenta mil 
pesos moneda nacional). — Cuarto. — Los 
señores Truksinas se declaran separados 
do Ja sociedad v expresan que nada se 
les adeuda por ésta, ni por sus ex socios 
Mereezko y Filutovicz, en ningún con- 
cepto. — Quinto. — El señor Esteban 
Michalczuk asume la calidad de socio 
de la entilad, que queda integrada así 
por lo 3 señores Nicolás "Mereezko. Este- 
ban Filutovicz v Esteban Michalczuk. — 



GALIANO Y CÍA. 
Sociedad do Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez de Co- 



oxto. — "Fábrica de Muebles Guara 

í, Sociedad de Responsabilidad Limi- \ Lembre próximo pasado, 



rnercio ele la Capital de la República, 
doctor Hugo D. . Maeiel, secretaría del 
autorizante; se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Testimonio. — En la ciudad de Buenos 
Aires, Capital de la República Argentina, 
a los treinta días del mes de Octubre del 
año Mil novecientos cincuenta, entre los 
señores Don Miguel Bono, argentino na- 
turalizado, casado, con domicilio en la 
calle 14 de Julio N? 4236, de la localidad 
de Lanús, provincia de Buenos Aires; 
Don Adolfo Warmkraut, húngaro, casa- 
do, con domicilio en la calle Galicia nú- 
mero 1314, de esta ciudad; Don Miguel 
José Pascual Bloise, argentino, casado, 
domiciliado en la calle Callao N« 1421, 
de esta ciudad; Don Juan Galiano, ar- 
gentino, casado, con domicilio en la calle 
Vedia N? 1044, de esta ciudad, y Doña 
Livia Caiafa de D 'Andrea, italiana, casa- 
da, domiciliada en la calle Coronel Pa- 
góla N' 4052, de esta ciudad, todos ma- 
yores de edad y los tres primeros en el 
carácter de socios y únicos integrantes 
de la Sociedad que gira en esta plaza ba- 
jo la razón social de: "M. Bono, Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada", eott 
contrato inscripto con fecha 17 de Junio 
de 1948 bajo Ni 781, folio 433 del Libro 
13 y modificación registrada con fecha 4 
de Mayo de 1949, bajo N? 462, folio 428 
del Libro 15 de Contratos de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, acuerdan y 
otorgan: 1?) El señor Miguel Bono, ceda 
y transfiere, con la conformidad de sua- 
sorios, la totalidad de sus cuotas en ¡a 
expresada Sociedad, en número de vein- 
ticinco a favor del señor Juan Galiano 
y en número de veinticinco a favor de 
Doña Livia Caiafa de D'Andrea, quienes 
las adquieren por el valor nominal de las 
mismas, o sea por el precio total de Cin- 
cuenta mil pesos' m'n. que abonarán en 
la forma convenida particularmente, eu 
virtud de lo cual los señores Juan Ga- 
liano y Livia Caiafa de D'Andrea in- 
gresan en calidad de socios y el cedento 
queda completamente apartado de la fir- 
ma, la cual proseguirá sus operaciones 
sociales. — 20) El señor Miguel Bono ha 
percibido et importe de las utilidades co- 
rrespondientes a las cuotas cedidas y que 
fueron establecidas por balance general 
do la Sociedad practicado al 30 de Se- 

cuva fecha se> 
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retrotrae» los efectos del presento. — 
3í>) En razón de las expresadas transfe- 
rencias el señor Bono declara que salvo 
lo estipulado en el documento a que re- 
fiere al punto primero de este instrumen- 
to no queda pendiente derecho u obliga- 
ción alguna, presente o futura con moti- 
vo de la Sociedad de que era socio, y 
subroga a los cesionarios en el mismo 
grado y predación en sus derechos en la 
Sociedad. — i'>) Se aumenta el capital de 
la Sociedad a ia suma de Doscientos mil 
pesos m¡n., representado dicho aumento 
por ochenta cuotas de Un mil pesos m\xi. 
cada una, que los socios suscriben en la 
siguiente proporción: Miguel José Pas- 
cual Bloise, tremía cuotas, valor treinta, 
mil pesos m'ln.; Juan Galiano, veinticinco 
cuotas, valor veinticinco mil pesos m:n. 
y Livia Cniaf'a de D 'Andrea, veinticinco 
cuotas, valor veinticinco mil pesos iipn. 
La señora de D 'Andrea integra las cuo- 
tas que ha sus- (Sigue en el sello l'iseai 
de m.*n. 0.10. N? 465.441 J) (Viene del 
sello fiscal N? ■105.44;', J) cripto total- 
mente en especie según detalle firmado 
por aparte, y los señores Bloise y Cía 
liano las integran en dinero efectivo. — 
5°) Los socios resuelven modificar la ra- 
zón social por ia de: "Galiano y Cía., 
Sociedad de Responsabilidad Limitada'-, 
¡¡"iffodueif.iKlo distintas modificaciones al 
contrato social, el que queda definitiva 
menle a tenor siguiente: Primera: La 
Sociedad girará bajo ia razón social de 

"GALIANO Y CÍA. 
RESPONSABILIDAD 
que adopta asimismo 
comercial. — Segunda 
drá la sede principa 
administración y do;n 
Capital Federal, aetualme 
Avenida Callao N"? 1-1-21, 
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las sucursales, agencias y filiales que po 
drá instalar en lo sucesivo, en cualquier 
punto del terri lorio del país y en el ex- 
tranjero. — Tercera: Constituirá el ob- 
jeto esencial de sus actividades la explo- 
tación del ramo de: "Comercialización 
de .Muebles y sus Afines", pudien 'o des- 
arrollar toda otra actividad com< rcia) o 
industrial no limitada por el arlículo ter- 
cero de la Ley 11.045, relacionada con el 
giro principal de sus negocios. Para lle- 
nar sus fines, la Sociedad podrá adquirir 
y explotar toda ciase de bienes inmuebles, 
muebles y semovientes, ineiuven.lo mer- 
caderías, frutos y productos, títulos, eré- 
derechos y acciones, todos los cinc 
comprar, vender, permutar, hipo- 
prendar, ceder y di. caalqiror otro 
gravar y enajenar y, en general, 
toda clase de actos, contraer 



ditos, 
podrá, 
tecar. 
modo 
ejecutar 

toda clase de Obligaciones y adquirir to- 
da clase de derechos que se relacionen 
directa o indirectamente con obj.-tivo-> so- 
ciales. Podrá asimismo, formar sociedades 
o tomar participación en s r-irdades o 
empresas argentinas y extranjeras, que 
faciliten directa o indirectamente ia mo- 
vilización del activo de la Sociedad. — 
Cuarta: La Sociedad tendrá un pla-.o de 
duración de veinte años a contar desde 
el 1í de Octubre del corriente año (lu- 
diendo cualquiera de los socios soliviar 
su retiro de la firma al término d.- : los 
Cinco años completos de ejereieic o al 
final de cualquiera de los ejercicios su- 
cesivos, pero el que adoptare esa reso- 
lución deberá preavisar a los otros socio; 
con tres meses de anticipación, mediante 
telegrama colacionado. — Quinta: til Ca- 
pital de la Sociedad lo constituye la 
suma de Doscientos Mil pesos moneda 
nacional de curso legal (im'hi. 200.000.00) 
dividido en doscientas cuotas de un mil 
pesos nfn. que corresponden a los socios 
en la siguiente proporción: Adolfo Wann- 
Itraut, cincuenta cuotas, valor cincuenta 
mi) pesos nvn.; Miguel José Pascual 
Bloise. cincuenta cuotas, valor cincuenta 
mil pesos nijri.; Juan Galiano, cincuenta 
cuotas, valor cincuenta mil pesos m n. y 
Livia Caiafa de D 'Andrea, cincuenta 
cuotas, vnior cincuenta mil pesos m n, 
hallándose la totalidad de dichas cuotas 
completamente integrada. — Sexta- La 
dirección, administración y (Sigue en el 
sello fiscal de tn»n. O.10."n <! 465.115 3) 
(Tiene del Sello Fiscal de m.«n. 0.10 
2\9 4-13, 44-1 J) gerencia de la Sociedad, 
serán ejercidas por los socios, quienes 
podrán actuar conjunta, separada o al- 
ternativamente y tendrán . indistintamen- 
te el uso de la firma social en todas las 
operaciones que constituyan el objeto de 
la Sociedad, siéndoles prohibido com- 
prometerla en actos o negocios ajenos 
a los de la Sociedad, o en fianzas y ga- 
rantías para terceros. En tal carácter 
tendrán facultades para negociar con las 
Instituciones llaucanas Oficiales o tío. 
incluso el Banco de la Nación Argentina. 



Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
Banco Central de ia República, Argecti- 
na, Banco de Crédito Industrial, Banca 
Hipotecario jNaciouai y|o con particulares 
en todas las operaciones que fuera me- 
nester, firmar vales, cheques, pagarés, 
abrir cuentas corrientes y de toda clase, 
girar contra los depósitos existentes, los 
que se efectúen o en descubierto, descon- 
tar o aceptar letras y toda clase de do- 
cumentos, actuar en juicios como actores 
demandados o querellantes ante los Tri- 
bunales de cualquier fuero y jurisdicción, 
inclusive los Tribunales del Trabajo o 

Tribunal de Faltas, ptidiendo transigir, 
novar, percibir, conceder quitas, esperas 
y remisión de deudas, comprometer en 
arbitros amigables componedores; actuar 
ante la Secretaría de Trabajo y Previ- 
sión Social, Municipalidad de la Chi- 
nes no comprendidas dentro del obje- 
to de la sociedad o en fianzas o ga- 
rantías a favor de terceros. — Sépti- 
mo: Los gerentes designados dedicarán 
toda su atención y aplicarán todos sus 
conocimientos a los negocios sociales 
y percibirán por sus trabajos el sueldo 
mensual que se determine por los so- 
lios con el voto de las tres cuartas par- 
tes de capital, sin perjuicio del por- 
centaje de utilidades a que se refiere 
la cláusula novena. — Octavo: Anual- 
mente, el treifita y uno de 'diciembre 
se practicará ua inventario y balance 
general para conocer el estado de ¡os 
negocios sociales, sin perjuicio de los 
parciales o de comprobación, que po- 
drán efectuarse cuando los socios por 
simple mayoría de votos lo determinen. 
Los balances se considerarán aproba- 
dos cuando los socios en prueba de 
conformidad, firmen el respectivo li- 
bro inventario o si transcurrido el tér- 
mino de treinta días desde la notifi- 
cación de su finalización, hecha me- 
diante telegrama no fuere observado; 
las observaciones deberán formularse 
en todos los casos por escrito. Este pla- 
zo de treinta días se considerará pro- 
rrogado hasta un máximo de ciento 
veinte días en caso de ausencia o Im- 
posibilidad de los socios de reunirse en 
la sede social. - — Noveno: Después de 
efectuadas las amortizaciones de los 
rubros del activo que sean necesarias, 
de las utilidades líquidas y realizadas 
se separará: a) Un 5 % para fondo de 
reserva legal, que se considerará cu- 
bierto cuando alcance al 10 % del ca- 
pital; h) Un 5 % destinado a cubrir 
posibles quebrantos;' esto fondo de re- 
serva se considerará también cubierto 
cuando alcance al 10 % del capital; c) 
Y en retribuciones extraordinarias, gra- ! 
tificaciones, bonificaciones, etc., hasta ' 
un máximo del 15 %, que los socios 
por una mayoría de 3¡4 del capital, y 
una vez finalizado el Balance, resuel- • 
van distribuir; d) Un 10 % para ser i 
acreditado al señor José Giménez Mar- 
tínez, de acuerdo a lo preceptuado en j 
la cláusula 7 o , y mientras se desempeñe [ 
en el carácter de gerente; queda esta- ' 
blecido asimismo que para e' caso de | 
que el señor Giménez, por cualquier i 
causa, dejare de actuar como gerente, ' 
automáticamente el expresado 10 % pa- 
sará a beneficiar al otro gerente desig- 
nado, señor Rivera, mientras conserve 
tal carácter. El saldo restante se dis- 
tribuirá entre los socios proporeional- 
mente a. su capital, acreditándosele en 
las respectivas cuentas particulares de 
donde podrán ser retirados, siempre 
que éstas arrojen saldo a favor y que 
el estaco de caja ¡o permita. Las per- 
didas también serán soportadas por los 
socios en proporción a su capital. — 
Décimo: Anualmente se convocará a 
una asamblea de socios, sin perjuicio 
de otras asambleas extraordinarias que 
se realizarán por el sólo pedido de los 
socios administradores, adoptándose 
las decisiones por el voto de 3¡4 par- 
tes del capital presente. — Décimo 
Primero: Los socios podrán transferir 
tina o más cuotas de capital, ya sea a 
otro socio o a un tercero no socio, siem- 
pre que hubiere conformidad de votos 
que representen ¡as tres cuartas partes 

del capital social. - — Décimo Segundo: 
Después de transcurridos cinco años de 
vigencia de la sociedad, cualquiera de 
los socios podrá retirarse de la misma, 
previo aviso a los demás socios, me- 
diante telegrama colacionado con seis 
meses de anticipación al cierre del ejer- 
cicio corriente, obligándose a vender a 
éstos sus cuotas de capital. Efectuando 
el balance y determinado- el capital 
líquido del socio saliente, el o los adqui- 
rientes se lo abonarán en la siguiente 
forma: el SO % al contado y el resto en 



cuatro cuotas iguales y semestrales 
vencidas, plazo que comenzará a con- 
tarse desde el cierre del balance, que se 
tendrá como fecha de separación, con 
más el interés qae a la época cobre el 
Banco de la Nación, pagadero sobre 
saldos. La adquisición de las cuotas 
del socio saliente se hará por los res- 
tantes, proporcionalmente al capital 
que tengan, salvo conformidad con ctra 
forma de adjudicación. — Décimo Ter- 
cero: En caso de fallecimiento o inca- 
pacidad lega! de cualquiera de los so- 
cios, salvo que los restantes por unani- 
midad resuelvan la disolución y liqui- 
dación, los sucesores o curadores del 
socio premucrto o incapacitado podrán 
optar: a) Por continuar en la sociedad 
con la cuota de capital que aquél tenia, 
quedando obligados a unificar su re- 
presentación, nombrando un represen- 
tante con facultades para intervenir en 
la dirección y administración de la so- 
ciedad, b) Por el reembolso del haber 
que correspondiere al socio que repre- 
sentan, de acuerdo al balance que al 
efecto se practique, que les será abona- 
do en los plazos y forma proscriptos en 
la cláusula anterior. — Décimo Cuar- 
to: La sociedad podrá disolverse: a) 
Por resolución de la totalidad de los 
socios restantes- en caso de fallecimien- 
to o incapacidad de uno cualquiera de 
ellos; b) Después de transcurridos diez 
años de vigencia por resolución de la 
mayoría que represente las tres cuar- 
tas partes del capital; y c) A pedido 
de cualquiera de los socios cuando se 
produzca una pérdida del 40 % del 
capital social en cualquier ejercicio o 
cuando como consecuencia de varias 
pérdidas sucesivas, de menor porcen- 
taje, el capital hubiere quedado redu- 
cido al SO %. En caso de disolución 
se procederá a la liquidación, actuan- 
do como liquidadores los socios que 
ejercieren la gerencia, con las faculta- 
des asignadas a éstos por el presente y 
las demás que les correspondan por el 
Código de Comercio, teniendo en cuen- 
ta las normas siguientes: previo cum- 
plimiento de los contratos pendientes, 
entregarán a los socios en pago de su 
capital y utilidades, mercaderías v-.o 
maquinarias y o muebles, que se afora- 
rán las primeras por su precio de cos- 
to y las segundas por el valor que se 
les hubiere asignado en el último ba- 
lance, y los inmuebles por la valuación 
fiscal; en caso de que alguna de las 
partes tuviere un interés común en de- 
terminadas maquinarias, muebles, in- 
muebles, etc., éstos se subastarán entre 
las mismas partes, tomándose como ba- 
se los de aforación, establecidos en el 
presente artículo; cumplidos estos re- 
quisitos, se procederá a la venta de 
aquellos bienes que no hubieren sido 
adjudicados. — Décimo Quinto; Que- 
da establecido que en caso de trans- 
ferencia de cuotas o reembolso de ca- 
pital, ya sea a los socios por su retiro, 
ya sea a los herederos o representan- 
tes de cualquiera de ellos, a causa de 
su fallecimiento o incapacidad, la 11a- 
i ve del negocio, la marca o la denomi- 
' nación de la sociedad no constituirán 
1 rubro o valor alguno que haya de ser 
computado como formando parte del 
activo, y los socios no podrán hacer re 
clamos por tales conceptos. — Décimo 
Sexto: En caso de producirse diver- 
gencias entre los socios o con sus he- 
rederos o representantes, ya sea duran- 
te el período de funcionamiento de la 
sociedad, de su disolución o liquidación, 
ellas serán dirimidas siempre y cual 
quiera fuere la naturaleza de la cues- 
tión por arbitros o arbitradores, nom- 
brados uno por cada parte opuesta, 
quienes a su vez nombrarán un ter- 
cero para el caso de discordia, antes 
de comenzar sus deliberaciones. El lau- 
do que dictare el tribunal arbitra!, así 
constituido, será ohligatorio e inapela- 
ble para las partes, y el que se alzare- 
contra él, abonará al que lo acatare 
Veinticinco Mil Pesos Moneda Nacio- 
nal, sin periuicio do responder por !o 
que pudiera ser condenado. Conforme 
las partes con las estipulaciones del 
presente contrato, que se obligan a res- 
petar y cumplir de acuerdo a derecho, 
firman en nrueba de. ello en el lugar 
y fecha expresada al comienzo. — So- 
bre raspado "por", vale. Entre líneas: 
'"para sí o para torceros" y "el", vale. 
— Cemra R. Giménez. Nélida M. E. de 
Romero. — Julio A. Rivera. -- J. Gi- 
ménez. 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 19 SO, 
Año de! Libertador General San Mar- 
tín. — Mario Lassaga, secretario. 
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JOSÉ ABAURREA & CÍA. 
Casa Argentina de Artículos Industriales 
C. A. D. A. I. 

Sociedad de Responsabilidad Umita da 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio, N' 6, secretaría, 17, del autori- 
zante, se -hace saber por el término do 
cinco días, lo siguiente: 

Testimonio: Entre los señores -lo.-'í 
Abaurrea, de nacionalidad argentino, do- 
miciliado en la calle Salvador M. del 
Carril íí'-' 4590, Capital Federal, mayor- 
do edad y Mario Héctor Gaudolfi, do 
nacionalidad argentino, domiciliad'» ea 
la calle Caseros N' 1392, Capital Fe- 
deral, mayor de edad, convienen en for- 
malizar una Sociedad Je Responsabilidad' 
Limitada, que se regirá por las siguien- 
tes cláusulas. — Primera: Entre I03 otor- 
gantes queda constituida una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada que girará 
bajo la denominación JOSÉ A BA ORRE. A- 
& CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA CASA ARGENTI- 
NA DE ARTÍCULOS INDUSTRÍALES 
C. A. D. A. i. — Segunda: EL 
domicilio lega! de ¡a sociedad se- 
rá en esta Capital Federal, eallA: . 
Córdoba número 3509, o donde se. Iras» 
ladare en adelante, pudiendo establecer: 
sucursales y agencias. — Tercera: La- 
duración- de la Sociedad se establece ■• 
por el término de dos años con opción"' ■ 
a otros des añ )s más, a partir del 1«- -' 
do Enero de 1950, Año del Libertador 
General San Martín, a coya fecha se ini- 
cian los efectos del presente contrato.: 
Sin embargo cualquiera de los socó* 
podrá retirarse de la sociedad al fi- 
nalizar cada período de un año y des- 
pués de practicado el respectivo balance 
anual, previo aviso por telegrama esta- 
cionado ai otro socio, con noventa días 
de anticipación al cierre del ejercicio 
de que se trate. — En el caso ele pro- 1 
dueirse el retiro de algunos de los so-" 
cios, el socio que quedare se hará car- 
go del Activo y Pasivo de la sociedad- 
abonándole al socio saliente en cuotas" 
mensuales documentadas, con el interés 
banca rio que rigiera a esa fecha. -— ' 
Cuarta: El objeto de la Sociedad sera 
la continuación de los negocios que des- 
arrollaba el señor Josa Abaurrea, en el 
mismo lugar, en el ramo de maquinarias: 
en general. — En cumplimiento de 5U 
objeto ia sociedad podrá comprar, v cá- 
rter, importar, exportar, elaborar y lis-, 
tribuir toda clase de bienes y mercada-' 
rías. — Quinta: Eí capital social lo; 
constituyo la suma de Cien mil pesos uiff* ■' 
neda nacional (imf'n. 100.000. — ) divi-i 
didos en mil acciones de cien pesos ca- 
da una, que los socios suscriben total- 
mente en la siguiente proporción y 
forma: José Abaurrea 500 acciones (}' 
sea $ 50.000.-- m¡n. y Mario Héctor 
Gandolfi 500 acciones o sea $ 50.000.-— 
inii. — Sexta: La dirección y aimitiis- 
traeión de la Sociedad estará a cargo: 
de los dos socios indistintamente, quifl» 
nes tendrán el cargo de gerente. — El 
uso de la firma social estará a cargo d8¡ 
ios dos socios, en forma mancomunada, 
precedida por la denominación de ia So- 
ciedad, quedando expresamente prohibí*; 
do emplearla o comprometerla en aetí«. 
vidades ajenas a las de la Sociedad, eií 
prestaciones gratuitas, garantías, fina»: 
zas, o intereses extraños a los negocios 
sociales. — Séptima: Las facultades de 
los socios comprenden además del man* 
dato de administrar l a sociedad deaeuerV 
do a su objeto, las necesarias para pac- 
tar on todas ciase de operaciones y coa-, 
tratos que se realicen, los precios, for- 
mas de pago, intereses y demás — Conti- 
núa en el sello de $ 1,50 m;n. N» 411.565,' 
Es continuación del sello de $ 1.50 
m;n. N« 411.564. — condiciones que" 
consideren convenientes, otorgar y fir-*. 
mar todos los instrumentos públicos y; 
privados, que fueren del caso, cobrar, 
percibir y pagar el importe de las opera-' 
ciónos que realicen al contado o o. piíl-- 
zos que couvi. ieren dar o exigir reci- 
bos y cartas de pago, conferir los poda- 
res generales y especiales para la repre- 
sentación y gestión de sus asuntos ju- 
diciales y administrativos, hacer depósi» 
tos de dinero fijo o en cuenta corriente 
y en caja de ahorros en cualquier esta- 
blecimiento banrario oficial o particular,, 
incluso del Banco de la dación Argea- 
tina, de Crédito Industrial Argentino,, 
de la Provincia de Buenos Aires, y re- 
tirar esos fondos como cualquier suma 
de dinero, valores; acciones o títulos da 
cualquier especie que estuvieren deposi- 
tados a su nombre o se depositen en lo 
sucesivo, solicitar préstamos o descuentes 
do los citados establecimientos banca- 
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ríos o particulares firmando las letras. 
Tales, pagarés, giros y cualquier otro 
•documento de crédito y las renovaciones 
y en general resolver todas ios asuntos 
con amplio criterio y colaboración. — 
Octava: Ambos socios deberán prestar 
Bu tiabaio personal en beneficio de la 
sociedad. — Novena: El ejercicio co- 
meré ai cerrará el 31 de Diciembre de 
cada año en cuya oportunidad se practicará 
Un. Inventario y Balance General para 
determinar las utilidades o pérdidas de 
la Sociedad, de las que participarán los 
socios cu partes iguales. .De las utilidades 
líquidas se deducirá previamente un 
5 o¡o para la constitución del fondo de 
reserva legal, hasta que éste alcance el 
10 c o del capital. Los balances genera- 
íes anuales se practicarán sin perjuicio 
fie los parciales y de comprobación que 
solicite cada socio. — Décima: Los re- 
tiros mea-uales podrán ser aumentados 
o disminuidos de común acuerdo entre 
los socios dejándose constancia en ei 
■acta. — Undécima: Las utilidades que 
correspondan a cada socio se destinarán 
en primer término a cancelar cualquier sal- 
do deudor que tengan con la sociedad por 
Compensación y el saldo podrá ser re- 
tirado en las formas y condiciones que 
íesueiv.-m los socios entre si. — - Ué- 
eiiiiosegunda: Tanto la aprobación de loí 
balances anuales como cualquier otra re- 
solución acerca de la marcha de la soco- 
dad, deberá ser tomada por los socios 
de común acuerdo, de todo lo cual se 
dejará constancia en un libro de Acta; 
que se llevará. — Decimotercera: En 
■caso de producirse el retiro do alguno 
de los socios de acuerdo a la cláusula 
tercera, la sociedad entra ea liquidación. 
Decimocuarta: En caso de producirse al 
fallecimiento o incapacidad de alguno de 
los socios, se practicará a dicha .fecha 
Vn inventario y balance general con in- 
tervención de los herederos del fallecido 
a incapaz, quienes a tai efecto unifica- 
rán su representación, entrando la so- 
ciedad en liquidación para su disolución, 
Ja que estará a cargo de los -Continúa 
en el sello de $ 1,50 m¡n. N? 411.566. 
Es continuación del sello de $ 1,50 nijn., 
N° 411.565- socios sobrevivientes con 
¡Si control del representante de ios he- 
rederos. — Decimoquinta: En caso de 
producirse alguna divergencia, entre ios 
socios durante la vigencia de la sociedad. 
Su disolución, liquidación, o con motivo 
del retiro del otro socio, o con los herederos 
del socio fallecido, serán resuelta por ar- 
bitros amigables componedores, designa- 
dos uno por cada parte en divergencia, 
quienes deberán dictar su laudo dentro 
¿e 15 días de aceptados los cargos, pre- 
via designación de un tercero para el ca- 
go de discordia cuyo fallo será obliga- 
torio e inapelable. — De conformidad 
Se firman tres ejemplares de un tener 
y. efecto en Buenos Aires, a los treinta 
días del mes de Septiembre de mil no- 
vecientos cincuenta. — (Fdo.): M. Ab.iu- 
irrea. — M. Gandolfi. — Buenos Aires, 
16 de Noviembre de 1950, Año del Li- 
bertador General San Martín. — Alejan- 
dro Labougle, secretario. 
¡ $ 310. — e.22¡ll-N» 1.057-v.2S|1 1 i.50 

I' MALARA Y COMPAÑÍA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
dpetor Hugo Darío Macie), secretaría dt-i 
autorizante, se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Fo. 2.678. — Primer Testimonio. Núme- 
ro Mil Treinta y Nueve. — En la Ciuond 
'Je Buenos Aires. Capital de la República 
Argentina, a veinte y cuatro de Octubre, 
Año del Libeitador Geneinl San Martín, 
Snil novecientos cincuenta, ante mí Escri- 
bano autorizante y los testigos que se 
expresarán, comparecen: don Jacobo Zii- 
berberg, que firma "J. Zilberberg", y 
Manifiesta ser rio estado casado en pri- 
Ir.eras nupcias con doña Elena Puterman, 
argentino naturalizado, comerciante y 
domiciliarse en la calle Brasil cuatrocien- 
tos diez, y don Juan José Malara, que 
firma "J. Malara". y dice ser de estado 
casado en primeras nupcias con doña 
Agnes Ethel Prichard, argentino, y domi- 
ciliarse en la calió Almafuerte ciento uno, 
de la vecina localidad de Témperley, Pro- 
vincia -de Buenos Aires, accidentalmente 
aquí; ambos son hábiles, de mi eonoci- 
sniento mayores de edad, doy fe, come 
de que los mismos dijeron: Que lian re- 
suelto formalizar un contrato de Socie- 
dad de responsabilidad limitada que será 
regida por las cláusulas siguientes: Pri- 
Snera: A contar desde el primero de no- 
viembre del corriente año, queda creada 



y constituida entre los comparecientes 
una Sociedad Mercantil que girará en 
esta plaza bajo la denominación de "MA- 
LARA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
domicilio'en esta ciudad, calle Chacabuco 
número ciento cuarenta y cinco, primer 
piso, oficina diez y siete, la que actual- 
mente se halla alquilada por el socio 
señor Malara en la suma de Ochenta pe 
sos moneda nacional, la que se obliga a 
transferir a la Sociedad. No obstante ei 
domicilio estipulado, la Sociedad pod & 
establecer sucursales o agencias en cual- 
quier punto, dentro o fuera de la Repúbli- 
ca. — Segunda: Su duración se fija en 
cinco años, a contar desde la mencionada 
dad de Buenos Aires, Dirección General 
de Impuesto a los .Réditos, Secretaría de 
Industria y Comercio, Aduana. Correos 
y Telecomunicaciones y ante cualquiera 
otra Repartición Nacional, Provincial o 
Municipal; conferir poderes generales y 
especiales y firmar todas las escrituras 
públicas y documentos que sean necesa- 
rios. La indicación de facultades que an- 
teceden, es puramente enunciativa y no 
limitativa. — Séptima: Cada treinta y 
uno de Diciembre se cerrará el ejercicio 
anual y se practicará el Inventario y 
Balance General según las reglas de con- 
tabilidad, realizándose la distribución 
de los beneficios y contribución a las 
pérdidas en proporción a las respectivas 
cuotas de capital. Del beneficio neto, se 
destinará previamente el cinco por cien- 
to para la formación del Fondo de He- 
serva Legal hasta la integración del mis- 
mo. — Octavo: Para Ja confección de los 
Inventarios, se avaluarán las meren-lc- 
rí.as, materias primas y títulos de acción 
por su precio de costo, salvo que su va- 
lor de realización en la fecha del Ba- 
lance fuese menor, en cuyo caso se to- 
mará esto último valor. Sobre los bienes 
de activo fijo que corresponda se prac- 
ticarán las amortizaciones de rigor. Asi- 
mismo, deberán constituirse las reservas 
que autorizan las disposiciones en vigen- 
cia. En suma, deberá tratarse por las 
operaciones previas al Balance General, 
que las utilidades que se distribuyan, co- 
rrespondan a lo que técnica y legalmen- 
te se entiende por utilidades líquidas. 
— Novena: Los socios Señores Bloise 'y 
Galiauo, deberán dedicar todo su celo y 
actividad a la atención de los negó- (Si- 
gue en el sello Fiscal de m$n. 0.10 nú- 
mero 465,446 J) (Viene de] sello Fiscal 
de m*n. No 465,445 J) cios sociales, no 
pudiendo dedicarse directa o indirecta- 
mente a otras actividades comerciales o 
industriales. El Señor Warmkraut podrá 
proseguir con la industria que tiene ac- 
tualmente, con la limitación a que se 
obligó por instrumento separado y de li- 
carse a otras actividades mercantiles o 
industriales. La Señora D'Androa no j 
estará obligada a prestar su concurso i 
personal asiduo para la Sociedad y po- 
drá dedicarse a cualquier actividad sin 
limitación alguna. — Décima: Todo aque- 
llo que no quede expresamente determi- 
nado en el presente contrato, incluso lo 
concerniente a la formación y aprobación 
de los balances, y demás resoluciones que 
interesen a la Sociedad, serán, resueltos 
por unánime acuerdo cíe los socios. A 
estos fines se llevará un Libro de Actas, 
en el que se asentarán tales resoluciones 
y que servirá para el régimen interno 
de las relaciones de ios socios entre sí 
y no para terceros, ¡os cuales bajo ningún 
pretexto podrán solicitar la exhibición de 
las actas referidas. — Undécima: Para 
los casos de retiro de un socio se esta- 
blece que los socios restantes podrán op- 
tar por adquirir en proporción a las cuo- 
tas de que fueren titulares en la Socie- 
dad, las pertenecientes al socio o socios 
salientes, mediante el pago al confino 
del valor nominal de ias mismas, caria n- 
cias que les correspondan y parte res- 
pectiva en el Fondo de Reserva Legal. 
Caso contrario la Sociedad entrará en 
liquidación y se procederá a ella por los 
socios gerentes, de conformidad a las 
disposiciones del Código de Comercio. — 

Duodécima: En caso de fallecimiento de 
alguno de los socios, se practicará, de 
inmediato un Balance General y los here- 
deros serán de hecho acolitados como so- 
cios, pero (lobera n designar un único re- 
presentante del agrado de Ion otros so- 
cios, con ias mismas facultades, derechos 
y obligaciones que tro/iaba ei socio fa'le- 
cido, a excepción de las funciones en la 
gerencia de la Sociedad. — Décimo Ter- 
cera: Toda duda, divergencia o diferen- 
cia que llegare a suscitarse sobre la in- 
terpretación de este contrato, durante la 
vigencia de la Soc.e'ad o al tiempo de 
disolverla o liquidarla, será dirimida por 
arbitros amigables componedores, nom- ¡ 



brandóse uno por cada parte que sosten- 
ga pretensiones distintas. Los arbitros 
deberán fallar de acuerdo a las estipu- 
laciones de este contrato, sin necesidad 
de someterse a fórmula alguna de juicio. 
— Previamente y para ios casos de dis- 
cordia, designarán un tercero y el laudo 
cen que se pronuncien, será acatado y 
respetado como sentencia firme e ina- 
pelable. En prueba de conformidad y 
obligándose a su fiel cumplimiento se 
firma el presente en cinco ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha ut siipra, debiendo ins- 
cribirse en el Registro Público de Comer- 
cio. — (Fdo.) Adolfo W-armkraut. — M. 
Bono. — M. Bloise. — J. Galiano. — Li- 
via Caiafa D'Andrea. — Buenos Aires, 
15 de Noviembre de 1950, Año del Li- 
bertador Genera) San Martin. — Bau- 
tista S. Laurencena, secretario. 

$ 525. -- e.22jll-No l.lll-v.2S|ll|50 



GRASERIA XA. FORESTA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez de Co- 
mercio Dr. Carlos J. Varangot, Secreta- 
ría de! autorizante, se hace saber por 5 
días el siguiente edicto: 

Contrato de Sociedad: En la ciudad 
de Buenos Aires, a. 12 días del mes de 
Mayo de mi) novecientos cuarenta v nue- 
ve, reunidos los señores Ricardo Kahn y 
Enrique Levy, únicos socios de "La Fo- 
resta, Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada", inscripta en el Registro Público 
de Comercio el le de Setiembre de 1042. 
número 710, Folio 205, Libro 6o. pócima 
parte, y el señor Carlos Miiller, por la 
otra, ambas partes en su carácter de 
únicos componentes de "Graseria La Fo- 
resta, Sociedad, de Responsabilidad Li- 
mitada", inscripta en el Registro Público 
de Comercio con fecha 2-7 de Junio de 
1946, bajo el número 506 al Folio 388 
del Libro 9o, y modificaciones de fecha 
19 de Agosto de 1947, No 1.097, Fo 467, 
Lo 11, y 17 de Junio de 1949, No 763, 
Fo 4S0, L<? 15, con domicilio en la calle 
Tellier No 2235, han ..resuelto de común 
acuerdo prorrogar la duración de la so- 
ciedad, modificando al efecto las cláusu- 
las segunda, cuarta, quinta y sexta del 
contrato básico de la misma, quedan !o 
en consecuencia dicho contrate íntegra- 
mente redactado como sigue: Primera: 
Entre los firmantes se constituye un« 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
conforme a ias disposiciones del Código 
de Comercio de la Nación y de la Lev 
11.645. la que girará bajo el rubro de 
"GRASERIA LA FORESTA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 
— Segunda: La sede de la sociedad sera 
en esta Capital, chille Tellier No 2235, 
pudiendo establecer sucursales, filiales y 
representaciones en cualquier parte de 
la República. — Tercera: El objeto de 
la Sociedad es la instalación y explota- 
ción de un establecimiento fabril, dedi- 
cado a la industrialización y venta de- 
sús productos ganaderos, en especial la 
fabricación de grasa de chancho, pudien- 
do extender sus negocios de común acuer- 
do a ramos afines, así como dedicarse a 
la exportación directa de sus productos; 
podrá asimismo- adquirir, gravar o ven- 
der inmuebles destinados al mejor cum- 
plimiento de sus fines comerciales. — 
Cuarta: El capital social lo constituye 
la suma de Cuatrocientos Mil Pesos mo- 
neda nacional (m.*n. 400.000.— ), dividido 

en cuatrocientas cuotas de m$n. 1.000 

cada una, suscriptas e integradas total- 
mente en la proporción de doscientas 
cuotas por cada parte. — Quinta: La 
duración de la sociedad será de Noventa 
y nueve años, pudiendo, pasados los pri- 
meros tres años, cualquiera de los socios 
solicitar su disolución, debiendo en tal 
caso preavisar a su consocio con una an- 
ticipación de seis meses a la fecha de la 
disolución. Para la liquidación de la so- 
ciedad, en tal caso, se establecen las si- 
guientes normas: Si la denuncia de! con- 
trato proviniera de "La Foresta, Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada", debe- 
rá hacerse cargo del activo y pasivo de 
la sociedad, abonando al señor Miiller el 
valor de sus cuotas, tal como lo ar'ro,]e 
ei balance final, más una llave o indem- 
nización, igual al veinticinco por ciento 
de una ganancia anual, calculada al pro- 
medio de las ganancias habidas eií los 
tre; años, inmediatamente precedentes a! 
de la liquidación; si la negativa de con- 
tinuar la sociedad, partiera del señor 
Miiller, recibirá, aparte del valor de sus 
cuotas, en concepto de llave o indemni- 
zación solamente el diez por ciento de 
una ganancia anual, calculada en la nis- 
ma forma especificada anteriormente. En 
cualquier caso, al proeederse a la liqui- 
dación de la sociedad. La Foresta Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada, en eu 



carácter de propietaria de los terrenos 
en los cuales se encuentran los edificios 
e instalaciones de la sociedad, acepta 
hacerse cargo de las mismas ai precio do 
costo, con una amortización anual del 
diez por ciento sobre las maquinarias y 
del cuatro por ciento sobre ios edificios, 
— Sexta: Los tres firmantes del presen- 
te, Ricardo Kahn, y Enrique Levy, am- 
bos casados, sin nacionalidad, domicilia- 
dos Tellier 22-13, y Carlos Miiller, aus- 
tríaco, casado, con domicilio en la callo 
Rodiíguez Peña 307, todos mayores de 
edad, serán gerentes de la sociedad, sien- 
do necesario para la representación le- 
gal de la sociedad la firma de dos da 
ellos conjuntamente. Tendrán los dere- 
chos y obligaciones que estatuyen los 
artículos 13 ai 16 de la Ley 11.645, que- 
dando expresamente establecido que la 
incompatibilidad prevista en ei artículo 
14 de dicha ley no rige respecto a jos 
mismos cargos que los señores Kahn y 
Levy desempeñan en la razón social La 
Foresta, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, y Ventas La Foresta, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Los geren- 
tes podrán representar a la sociedad an- 
te las autoridades nacionales, munieii a- 
les y provinciales, Ministerios de Comer- 
cio e Industria, Hacienda, Finanzas, Eco- 
nomía y Agricultura y sus dependencias, 
instituciones autónomas riel Estado, Ban- 
co Central de la República, Banco de 
la Nación Argentina, Banco de Crédito 
Industrial Argentino. Banco Hipotecario 
Nacional, Banco de la Provincia de Bue- 
nos Aires, y demás instituciones banca- 
rias oficiales, mixtas o privadas; podrán 
asimismo otorgar poderes judiciales y 
de administración, generales ,• especiales, 
— Séptima: Los balances generales de 
la sociedad se practicarán anualmente, 
estableciéndose en ellos la cuenta de ga- 
nancias y pérdklas. En dichos balances 
figurarán las mercaderías terminadas y 
en elaboración así como las materias 
primas, el precio de costo, haciéndose- 
sobre Jas maquinarias una amortización 
del diez por ciento anual y sobre loa 
edificios ¡a del cuatro por ciento anual. 
De las ganancias que se obtengan, se 
transferirá el cinco por ciento al fondo 
de reserva legal, hasta que éste llegue 
al diez por ciento de! capital social; la 
ganancia restante corresponde en la pro- 
porción de dos terceras partes a La 
Foresta, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada, y una tercera parte al señor Car- 
los Miiller, soportándose en igual propor- 
ción las eventuales pérdidas. — Octava: 
Las asambleas y reuniones periódicas de 
los socios se celebrarán de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 17 de la Ley 
No 11.645, tomándose todas las resolucio- 
nes de común acuerdo y por unanimidad. 

— Novena: Cualquier punto no previsto 
en el presente convenio, incluso la liqui- 
dación de la sociedad, cualquiera que sea 
su causa, será ejecutado conforme a laa 
disposiciones pertinentes del Código do 
Comercio de la Nación y las especiales 
de la Ley 11.645 sobre régimen de Socie- 
dades de Responsabilidad Limitada. — 
Décima: A lodos los efectos legales del 
presente convenio, ias partes constituyen 
domicilios legales y especiales. La Fores- 
ta, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
en la calle Tellier No 22-K-! l 47, y don Car- 
los Miiller en la calle Rodríguez Peña 
307, renunciando a cualquier fuero ju- 
dicial que no sea el de los Tribunales 
Ordinarios de la Capital Federal. — Do 
Conformidad firman el presente en doa 
ejemplares del mismo tenor y a un solo 
efecto, el original en sellado de ley, en 
el lugar y fecha "ut supra". — Fdo.: 
Ricardo Kahn. — E. Levy. — K. Müiler, 

— Buenos Aires, 13 de Noviembre de 
1950, Año dei Libertador General San 
Martín. — Alejandro Labougle, secreta- 
rio, 

* 270. — e.22|ll-No I.067-v.28¡ 1 IjoO 

IMPERTOIB ( A RGKNTI J¡ A ) 

Sociedad de Responsabilidad Lindía.ía 

El señor Juez de Comercio de la Ca- 
pital de la República, doctor Norber- 
to Gowland, hace saber por ciuco días, 
el siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
diez días del mes de noviembre del Año 
del Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta, entre don José 
Giménez Martínez, argentino, casado, 
domiciliado en Constitución 1295; don 
■Julio Alberto Rivera, argentino, casa- 
do, domiciliado en Avellaneda 84S: do- 
ña Cesira Rebola de Giménez, italiana, 
casada, domiciliada en Constitución 
1295 y doña N'élida María EehenUme 
de Rivera, argentina, casada, domicilia- 
da en Avellaneda S48, convienen en la 
constitución de una sociedad de res- 
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p.onsabilidad limitada, que se regirá ele I 
. acuerdo a las cláusulas y condicione,; 
.siguientes: primero: La sociedad gira- 
rá bajo el rubro de "IMPERTQID (AR- 
GENTINA). SOCIEDAD DE ÍIESPON- 
.SABIUDAD LIMITADA", y comenzará 
a regir como tal desde el día 1 do 
octubre, fecha a la que se rotroV:aen les 
efectos del presente. — Segundo; La 
sociedad tendrá su sedo en esta Capital, 
calle Hipólito Vrigoycn 6 6 G, partiendo 
establecer agencias o sucursales en 
cualquier punto de la República o del 
extranjero. — Tercero: El plazo de 
duración de esta sociedad es indeter- 
minado. — Cuarto: La sociedad tendrá 
por obieto: a) Continuar los negocios 
de la Sociedad Anónima Procltmtos Im- 
pertoid (Argentina), (en liquidación), 
de cuyo activo y pasivo se pace cargo, 
}>) Introducir en el pais y vender toda 
ciase de productos y materiales des- 
tinados a la construcción de cualquier 
procedencia, pudiendo adquirir y veu- 
:uer esos productos o materia!.--;?, ya 
-sean de -procedencia extranjera o de 
fabricación nacional, c) Ejecutar por 
-si o por terceros, para si o para ter- 
ceros, obras en que ge utilicen por lo 
menos parcialmente los producios o ma- 
teriales indicados en el inciso ¡interior. 

d) Ejercer, en fin, toda ciase de ope- 
raciones comerciales y afines al ramo 
de la construcción, incluso la fabri- 
cación o -elaboración de productos y ma- 
teriales necesarios a ésta. Podrá asi- 
mismo, dedicarse a la importación y 
exportación de toda cla.se de artículos. 

e) Formar sociedades subsidiarias, 
•.efectuar combinaciones, fusiones u otra 
■comunidad de intereses, con otras per- 
sonas, firmas o sociedades dornicíiia- 

-das en cualquier país, y c-p general, 
emprender. cualquier negocio '.'.cito. — - 
Quiñi o: El capital social se lija en la 
■sania de Doscientos Mil Pesos moneda, 
nacional, dividido en- doscientas cuotas 
-de mil pesos moneda nacional cada 
una, que ios socios lian suscripto e 
¿Integrado totalmente en la siguiente 
.forma : don José Giménez Martínez, 
.-suscribe 00 cuotas, o sean Novmua Mi i 
.■Pesos Moneda Nacional y don iluiio Al- 
berto Rivera también suscribe 00 eno- 
jas, o sean Noventa. -Mil Pesos Mone- 
da Nacional, y ambos socios integran en 
.su totalidad las. referidas cuotas, apor- 
tando a. la sociedad mercaderías, he- 
rramientas, automotores, innobles, úri- 
íes, instalaciones, depósiios oaacarios, 
etcétera, de acuerdo al inventario ba- 
lance, que se acompaña, suscripto por 
todos los contratantes, por un valor lo 
tal de Ciento Ochenta Mil Pesos ruo- 
■neda nacional: doña Cesira Robóla de 
-Giménez, suscribe diez cuotas, -o sean 
•Diez- Mil Pesos moneda nacional, que 
•aporta e integra en dinero efectivo y 
.doña N él ida María Eclienique de lli- 
-vera, suscribe diez cuotas, o sean Diez 
-Mil Pesos moneda nacional que integra, 
■«portando también dinero efectivo.- — 
Sexto: La Sociedad será administrada 
por dos socios señores José Giménez 
•Martínez y .Julio Alberto Rivera, a qule- 
cnes por este acto se les designa con el 
-cargo de Gerentes y tendrán iiulisüuta- 
-merite el uso de la firma social adopta- 
da para todas sus operaciones sociales 
ry tendrán ' las facultades que a conti- 
nuación se indican a titulo ilustrativo, 
-ñero no limitativo: dirigir y adminís- 
-trar todos los negocios sociales y ejer- 
cer los -siguientes actos: a) Adquirir 
por cualquier título oneroso y|o gratui- 
to, toda clase de mercaderías, muebles 
.e inmuebles, semovientes y enajenarlos 
a título oneroso, gravarlos, permutar- 
les, pactando los precios y formas de 
■pago, tomar o dar posesión: b) Ope- 
rar con los bancos nacionales, oficia- 
les o particulares de esta República o 
del extranjero «cu amplias facultades; 
c) Tornar dinero cu préstamo de los 
socios, de establecimientos banearios, 
.comerciantes y particulares; d) Librar, 
aceptar, endosar y descontar, cobrar, 
enajenar, ceder y negociar de cualquier 
.modo, letras de cambio, .pasares, vales, 
giros y cheques y otras obligaciones yio 
documentos de crédito público y pri- 
vado, con. garantía hipotecaria, prenda- 
ria o personal; e) Hacer, aceptar o im- 
pugnar consignaciones en pago, nova- 
ciones, remisiones y quitas de deudas; 

f) Constituir . y aceptar derechos rea- 
les y dividirlos, subrogarlos, trausfe- 

' virios, cancelarlos, total o parcialmen- 
te; g) Comparecer en juicio ante los 
tribunales de cualquier fuero y juris- 
dicción, por sí o por medio de apode- 
rado, con facultad para contestar o 
promover demandas de cualquier natu- 
raleza, declinar o prorrogar jurisdic- 
ciones, poner y absolver posiciones y 



producir todo género de pruebas e ün- ¡ 
formaciones, comprometer eu arbitro o 
arbitradores, transar, renunciar al de- 
recho de apelar y a otros recursos e a 
prescripciones adquiridas; li ) Percibir 
y otorgar recibos y cartas de pago; i) 
Conferir poderes generales o especia- 
les y revocarlos: j) Formular protes- 
tos y protestas; k) En general, ejecu- 
tar todo acto y firmar todo instru- 
mento público y privado que sea nece- 
sario o conveniente a los fines socia- 
les, con facultad de general y libre ad- 
ministración. Queda prohibido a los so- 
cios usar la firma social en opei'acio- 
fecha primero de noviembre del corriente 
año. — '.tercera: El objeto principal de 
la Sociedad será la compra-venta al por 
mayor y menor, por cuenta propia y de 
terceros, de tejidos, su industrialización, 
importación, exportación y 'representa- 
ción, afines, anexos y similares. Sin que 
sea su objeto principal. Ja Sociedad ten- 
día capacidad para: comprar y vender 
bienes raices, aceptar y constituir hipo- 
tecas, prendas yjo prendas- agrarias o 
ívarranls, así como todo otro derecho 
real, constituir y dividir condominio?, 
hacer y aceptar préstamos en dinero efec- 
tivo, títulos, acciones yjo valores, con 
o sin garantías reales, prendarias yio per- 
sonales, con o sin interés; hacer y acep- 
tar pagos por entrega de bienes; formar 
parte de otras sociedades, incluso de 
responsabilidad limitada y, en general, 
para realizar toda clase de operaciones 
comercia ios, industriales y civiles, permi- 
tidas por las leyes. — Cuarta: Los geren- 
tes son el órgano de la Sociedad, podiendo 
ser tales los socios o no socios, y además 
de las facultades que les son propias, 
se les confiere -las de hacer y aceptar 
pagos por entregas de bienes y las ex- 
presadas en los incisos uno, dos, tres, 
cuaíro, siete, nueve, diez, once, trece, 
catorce, quince y diecisiete del artículo 
:ni! ochocientos ochenta y uno del Código 
Civil y seiscientos ocho del Código de 
Comcrció, que se dan aquí por reprodu- 
cidas. La Sociedad será obligada median- 
te la firma conjunta de de- cualesquiera 
de Jos Gerentes. La firma social no podrá 
ser usada en garantía a terceros ni prés- 
tamos de favor. Los Gerentes adminis- 
tran y representan a la Sociedad en to- 
das las gestiones, operaciones, actos y 
contratos que realicen/practiquen o for- 
malicen con cualquier persona o persona? 
de existencia visible, ideal o jurídica, 
entre ellas, con el Superior Gobierno de 

la Nación argentina, Gobiernos Provin- 
ciales yjo de Territorios, Municipalida- 
des, Banco Central de la República Ar- 
gentina, de la Nación Argentina, Crédito 
Industrial, Hipotecarlo Nacional, Provin- 
cia de Buenos Aires u otros, "Tribu nales, 
de Trabajo y de Faltas, Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. Cámara de 
Alquileres y cualquier otra Institución 
oficial aiitárquica o no, particulares, con 
f oí mes a sus leyes cío creación, estatutos, 
ordenanzas y reglamentos, siendo lo ex- 
puesto meramente enunciativo y no limi- 
tativo- de capacidad o de facultades. 
Quedan designados como Gerentes los dos 
socios y don Elias Ziiberberg, soltero, 
argentino, empleado. Con cargo a la Cuen- 
ta de- Cáelos Generales, los Gerentes so- 
cios resolverán las cantidades mensuales 
que podrán retirar para sus gastos per- 
señales, as"; como "una cantiVlad diaria o 
mensual para gastos de representación 
y;'o viáticos, con imputación también a la 
cuenta de Gastos Generales. — Quinta: 
Los Gerentes tienen la obligación de ac- 
tualizar el último domicilio, el que se 
asentará en el Libro de Actas que ellos 
llevarán, y es e l que se tendrá en cuenta 
a los efectos judiciales y extra-judiciales 
del presente contralo. — Sexta: El ca- 
pital social queda fijado en la suma de 
Cuarenta Mil Pesos moneda nacional de 
curso legal, que se divide en cuarenta 
cuotas de On mil pesos nacionales cada 
una, eL que queda totalmente suscripto en 
este acto así: -treinta cuotas el señor Zii- 
berberg y diez cuotas el señor MaUrs. e 
integrado en la proporción siguiente: el 
socio señor Jaeobo Ziiberberg, quince 
cuotas de un' mil pesos cada una, o sean 
quince mil pesos moneda nacional, y el 
socio" señor Juan José Malera, diez cuotas 
de cu mil pesos cada una, o sean diez 
mil pesos moneda nacional. El resto de 
capital hasta integrar el total del capital 
suscripto será integrado por el señor Zil- 
berbcrg cuando lo resuelvan los Gerentes. 
En caso de que el desenvolvimiento de 
la Sociedad o el giro de los negocios 
hagan necesario un mayor aporte que ei 
estipulado, dicha entrega devengará (ni 
interés del ocho por ciento anual qoe 
será capitalizado trimestralmente. Cual- 
quier aumente del capital social, cambio 



de objeto de la Sociedad, su disolución- 
y liquidación anticipada, sólo podrá ha- 
cerse por el voto unánime de los socios,, 
mediante resolución asentada en el Libro 
de Actas que deberán llevar Jos Gerentes. 
Cada cuota de capital da derecho a 
un voto,. — Séptima: El día treinta 
del mes de : T unio de cada año se 
practicará ira S-.alance general de los 
negocios sociales, el que será puesto a 
la consideración de Tos socios en el do- 
micilio de la Sociedad durante cuarenta y 
.cinco días corridos subsiguientes al del 
cierre del balance- Los socios podran 
observarlo válidamente, mediante telegra- 
ma colacionarlo dentro del plazo precita- 
do. — Vencido dicho plazo, o por sim- 
ple mayoría de votos quedará aprobarlo 
de pleno derecho. — Octava: Las uti- 
lidades resultantes de cada balance se 
distribuirán así: un cinco por ciento pa- 
ra formar el fondo de reserva legal, 
hasta que el mismo alcance el die? por 
ciento del capital suscripto; un cinco 
por ciento para formar un fondo de re- 
serva para atender el pago que les corres- 
ponda a tos empleados y obreros de la 
Sociedad, de acuerdo a las disposiciones 
emergentes de las leyes de Previsión So- 
cial, como ser despidos, indemnizaciones, 
■aguinaldos, etcétera y el resto se distri- 
buirá en la siguiente forma: un cincuenta 
por ciento para el socio señor Malura; 
un cuarenta por ciento para el socio 
señor Jaeobo Ziiberberg; y un diez cor 
ciento para el Gerente señor Elias Zil- 
berbcrg. De existir pérdidas, las mismas 
serán soportadas en la misma pronor- 
eión qitf. las utilidades. — Podrá desti 
narse una parte de las utilidades n gra- 
tificar al personal que haya hecho mé- 
rito para ello. — De igual mansra po- 
drán concederse habilitaciones. — tío- 
vena: Los socios no podrán dedicarle 
en forma individual ni como intecrantes 
de otras sociedades a ninguna actividad 
igual n similar a las que eonsrPuven 
el objeto principal social, salvo diswn- 
' sa estipulada en carta" caso particular 
por unanimidad, dejando constancia de 
tal resolución en el Libro de Atas. — 
Décima: Producido el fallecimiento o 
declarada la incapacidad o el retiro de 
alguno de los socios, la Sociedad entra- 
rá en liquidación. — Undécima: Pira el 
caso de liquidación o diselución de la 
Sociedad, el o los Gerentes en su ea-o 
usarán la firma social con el aditamento 
•'en liquidación ' '. debiendo realizarse el 
activo y pasivo de la sociedad, (¡entro 
de dos ciento ochenta (lias fie su resedn- 
■ cíóm — i El producido neto de los bienes 
sociales, se destinará en primer fcrm'ne, 
a cubrir el pasivo y en segundo lugar, 
a -cubrir el capital suscripto -v el rema 
liento se repartirá como utilidades por 
uartes iguales. — Décima Segunda: Los 
herederos o representantes del socio fa- 
llecido o declarado incapaz, deberán nom- 
brar a lino solo de ellos que lo; repre- 
sentará, al so'o objeto de fiscal! -ar las 
actuaciones del otro socio. — Décima 
Tercera: En lo no previsto regirán las 
disposiciones de la Ley once mil seiscien- 
tos cuarenta y cinco y subsidiariamente, 
las de! Código do Comercio. — Décima 
Cuarta: Para el caso ele que el .-ocio 
señor Jaeobo Ziiberberg deseara delegar 
las facultades a él conferidas por el pre- 
sente contrato, podrá hacerlo raédmete 
el otorgamiento ele un poder especial a 
favor de la persona que él indique — 

Dicho mandatario le reemplazará con los 
mismos derechos, obligaciones y atribu- 
ciones a él acordadas en el presente- con- 
trato. — Décima Quinta: Toda diver 
geneia que pudiera surgir con motivo de 
la interpretación o de la ejecución de 
este contrato, así como de la disolución 
y!o liquidación de la sociedad hasta su 
total terminación será obligatoria y 
previamente sometidas al laudo de arbi- 
tradores, amigables componedores, noni- 
brrdos uno por cada parte y en caso de 
discordia, se designa desde ya a la perso- 
na que ocupe el cargo de Presidente del 
Centro de Importadores de paños y casimi- 
res en ese nomeiitii y el fallo que él .pro- 
nuncie será acatado y respetarlo por los 

interesados, pues tendrá para los lucios 
la fuerza y ofeMos de cosa juzgada, 
renunciando desde ya a interponer recur- 
so alguno, salvo el do nulidad. — Bajo 
las cláusulas qu¿ anteceden, se dcia de- 
finitivamente constituida la soeledd que 
girará bajo el rubro de 'Ojalara y Com- 
pañía. Sociedad de .Responsabilidad Li- 
mitada". — Leída y ratificada, la fir- 
man por ante mí y los tesngos don Ca- 
milo E. Stanchina y don José -B. t'iheira. 
vecinos, mayores, hábiles y de mi cono- 
cimiento, doy fe. — J. Ziiberberg. — J. 



Halara. — Tgo.: Camilo .E. Sí-aicliüM*' 
— • Tgo.; J. Cibeira. — Hay ua seilo. .— «. 
Ante mí: Alberto liillo. — Co acuerda 
con su matriz qno pasó ante mí y queda' 
al folio dos mil seiscientos setenta y; 
ocho del Registro ciento sesenta y cim 
co a mi cargo, doy fe.»' — Para tos im 
teresados expido primer testimonio e& 
tendido en cuatro sellos de dos pesos na-; 
cionales cada uno numeres un anión 
seiscientos doce mil setenta y uro. uní 
millón seiscientos doce mil setenta f¡ 
dos, un millón seiscientos doce mil se-: 
tonta y cuatro y el préseme número un 
millón seiscientos doce mil setenla j tía* 
co, los que sello y firmo en Buenos Ai- 
res, el veinte y seis de Octubre :ie mil 
novecientos cincuenta, Año del Liberta- 
dor General San Martín. — Alberto liii 
lio. — Hay un sello. •■ 

Buenos Aires, Noviembre Lt de 'í 050, 
Año del Libetador General San Aiartíii. 
— Rene Tavernier, secretario, 

$ 465.— e.22tll-M? LOSa-v.íSJ L50 



YLON COMERCIAL E INDTJSTBIAI. , 
Sociedad da Responsabilidad Limitada 

El Juez, de Comercio de la Capital de la 
República, doctor Norberío Gorvrland. Se- 
cretaría, del autorizante, hace saber por 
cinco días el siguiente edicto: 

Testimonio. — Kntre los Señores José 
C.'omamala, español, con domicilio en la 
calle Carlos Pellegrini número ciento ein« 
cuenta y uno v Alejandro Calzada, espa» 
ño!, domiciliado en la calle Xaluiel Pitia* 
pí número mil quinientos cincuenta y nuei 
ve, ambos de la Capital Federal, se lia' 
convenido celebrar el presente Contrata 
de Sociedad de Responsabilidad Limita», 
da, que se regirá por las disposiciones ñs 
la Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y en especial por las cláusulas si- 
gnienfes: Primera: La 'Sociedad girará ea": 
plaza bajo la razón social o designación 
comercial de YLON COM KRCTA L K LST- 
DÜSTRIAL. SOOIRPAD DK R LSPüXSAi 
BILÍ DAD LIMITADA y tendrá sus ofiei* 
ñas en la calle Na ¡niel fíiiapí número mil 
quinientos cincuenta y nueve, de está 
Capital, o donde se traslade posteriormen- 
te. — Segunda: L.a Suciedad se constituya 
por el término de cinco años, a contar 3.9 
la Ce-ha de; presente. — Tercera: La so- 
ciedad se dedicará a la importación y - 
exportación (le mercaderías v pr.-durtoa 
en genera!, pudiendo ampliar sus activi- 
dades a cualquier o* ro ramo del comercio 
vki la industria. — Cuarta: Rl capital so« 
cia] lo consí ¡tuyo ¡a cantidad de Diez Mil 
Pesos .Momuln Nacional (pesos diez mil 
moneda nacional), en efectivo, aportado 
por partes iguales, es decir. Cinco Mil Pe- 
sos. Moneda Nacional por cada socio, -ca- 
pital que quedará representado por diez 
(diezó, cuotas de La mil pesos cada una, 
corres pomi leudo cinco cuotas cada socio. — ? 
Quinta: Los ¡los socios tendrán ej carác< 
ter de socios-gerentes, con uso indistinto 
de la firma social, y !a adminisfraeióni 
estará a cargo de ambos. — Sexta: Anual- 
mente se practicará un balance al f'inalií 
zar cada ejercicio, que desde ya se esta* 
blece- lo será el treinta y uno de Octubre" 
de cada año, y las ganancias -o .pérdidas 
que arrojare se distribuirán o serán so- 
portadas por partes iguales entre los so- 
cios. — Séptima: Si las necesidades so« 
cialcs lo requiriesen, la sociedad podrá 
ampliar su capital y aceptar la inclusión 
de n .levos socios, cu la forma y condi" 
cioues que en su caso so estipularán. — 
Octava: La voluntad de ¡os socios se ex- 
presará, para ia aprobación de los balan- 
ces, así como para los denlas actos socia- 
les que, requieran la expresión de esa V0« 
'untad, en nn libro de actas, teniendo ca- 
da socio un voto por cada cuota de eapi- 
tal que le pertenece. — Novena: Anual-! 
mente, y conforme con lo dispuesto pof, 
el ar'ículo veinte de la Ley once mil. 
seiscientos cuarenta y cinco, se destinará 1 
el cinco por ciento de las utilidades liqui-' 
das para formar el fondo de reserva le- 
gal, que se completará cuando dicho fon- 
do alcance el diez por ciento del capital 
social. — .Décima: En caso ríe .fallecimirai' 
to o incapacidad de uno de los soci<ss, ef 
otro podrá optar entre proseguir el gi*0; 
de los negocios con los herederos o causa- 
habientes de aquél o proceder a la iiqttw 
dación de la sociedad con intervención da 
los mismos. Un ambos suputes-tos, los here* 
devos deberán unificar personería. — Un- 
décima: Todas las cuestiones sociales qué 
se suscitaren entre los socios durante la 
existencia de la sociedad, su liquidación o 
partición, serán decididas por jueces ar< 
bitradores, que serán designados uno por. 
cada socio, y entre ellos un tercero -para 
el caso de desacuerda, dentro de los eirice» 
días de- planteada la cuestión. — Bajo las 
once cláusulas precedentes se deja forma- 
lizado el presente, que, en doble ejem- 
plar, suscriben las partes en Buenos Ait 
res. a los trece días del; mes de Noviera.- 
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Año del T.iLeiLuV.r Genera? San Mariis 



bra de mil novecientos cincuenta. Año fio! 
Libertador General fían Martín. — José 
Conmínala. — Alejandro Calzada. — Bue- 
nos Aires, Noviembre 20 de 1900, Año del 
Libertador Gral. San Martín. ■ — Mario 
Lassaga, secretario. 
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NOÜKI 

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del señor Juez de Co- 
mercio de esta Capital de la República, 
doctor Hugo Darío ilaricl. Secretaría del 
autorizante, se hace saber por cinco días 
el siguiente edicto: 

Fe .033. — Primer Testimonio — En 
fe ciudad de Buenos Aires. Capital de 
3a República Argentina, a los trece 
días del mes de Octubre dei Año del 
Libertador General San Martín, mi] no- 
vecientos cincuenta, ante mí, Escribano 
autorizante y testigos que a) final se 
indicarán, comparecen los señores: doctor 

Enrique Gil, argentino, abogado, casado, 
con domicilio en ".a calle San Martín 
trescientos cuarenta y cinco y el doctor 
Xiiiis Miguel Baudizzone, que firma Luis 
M. Baudizzone, argentino, abogado, easa- 
¿o, con domicilio en la callo San Martín 
trescientos cuarenta y cinco, ambos per- 
sonas hábiles y de rni conocimiento, doy 
fe, como de que concurre el doctor En- 
rique Gil en nombre y representación de: 

"Noury y Van Der Lando °s Exploitatie- 
maaíschappij". con domicilio en Deven- 
ter, Holanda, y legal en esta ciudad en la 
calle. Corrientes euatroeiertos cincuenta y 
aeis, Reinando según poder transcripto al 
folio doscientos setenta v nueve, vuelto de 
este Registro y Protocolo, y que en sus 
partes pertinentes se transcribirá más 
adelante, así como de que el doctor Luis 
Migue] Baudizzone comparece en nom- 
bre y representación de la "Compañía 
Internationale Oxygenium Maat.sehappij - 
Novaóel", con domicilio en Deventer, 

Holanda, y con domicilio legal eu esta 
ciudad en la calle Corrientes cuatro- 
cientos cincuenta y seis, según poder 
protocolizado al folio doscientos catorce 
vuelto de este Registro y Protocolo, y que 
también en sus partes pertinentes se trans- 
cribirá, todo lo que copiado en el orden 
indicado, dice así: "...Buenos Aires, a 
diez y seis de noviembre de mil novecien- 
tos cuarenta y ocho, ante mí. . . comparece 
el doctor Enrique Gil, casado... que es 
apoderado. . . lo que justifica con el po- 
der... siendo su traducción de] tenor si- 
guiente... En la Ciudad de Deventer 

(Países Bajos'), a Jos veinte y un días 
de Septiembre de mil novecientos cua- 
renta v ocho, ante mí... compareció el 
doctor Rokus Marie Lievaart, Asesor Ile- 
trado. . .en representación de la Socie- 
dad. Anónima Noury y Van der Lande's 
Exploiíatiemaatschappi j ... expresa: 
Que... designa al doctor Enrique Gil y!o 
al doctor Luis Migue] Baudizzone, allega- 
dos de la Ciudad de Buenos Aires, conjun- 
tamente o por separado como apoderados 
para representar a la Sociedad otorgante 
' y actuar en su lugar y reemplazo con las 
' siguientes facultades: representar con 
la amplitud que pudiera ser necesaria ¡os 

intereses de la Sociedad otorgante en la 
'Nourv, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada... la transferencia o conversión 
del crédito de esa Sociedad o venderlo en 
su totalidad o parte o ceder e] mismo 
en su totalidad o en parte y on su opor- 
tunidad suscribir y aceptar ¡as acciones 
{jue correspondan a la Sociedad otorgan- 
te. . transferir las acciones de Noury, 
Sociedad de Kespom abilidad Limitada, 
que pertenecieran a la Sociedad otorgan- 
te, representar >os intereses, de la Sociedad 
otórgame en la Nourv, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada y en la Koury, 
Sociedad Anónima en formación, modifi- 
car o enmendar cualesquiera o todos los 

artículos, presentes o futuros del contra- 
to de la citada Nourv, Sociedad de .Res- 
ponsabilidad Limitada... modificaciones 
on su capital, suscripción y pago de las 
nuevas acciones, designando o removien- 
do gerentes, aprobando o rechazando ba- 
lances o cuentas, aeep'ando nuevos socios 
en la Nourv, Sociedad de ILsponsabi i- 
dad Limitada... inclusive firmando do- 
cumentos o escrituras que puedan ser 
necesarios... la parte perfinen'e de los 
Estatutos de la Sociedad Anónima Noury 
y Van der Land 's Exploitatiemnatschap- 
jr-ij. establecida en Deventer (Paíse? Ba 
jos; .. artícu o catorce — La adminis- 
tración de los asuntos de .a Sociedad, 
está en manos de la gerencia... La ge- 
rencia representa a la Sociedad... y tie- 
ne facultad para realizar todos los acios 
relacionados con las finalidades de la 
Sociedad, coa sujeción, a las limitacio- 



nes establecida? en el artículo quince... 
Artículo quince: l'ara comprometer le- 
g'almente la Sociedad, se requiere la. ac- 
ción de un miembro de -la gerencia. Sin 
embargo se requiere la aprobación o re- 
solución previa de] Directorio para... 
Obtener, enajenar o gravar los inmuebles 
y derechos "in rem"... Tomar participa- 
ción o hacerse cargo de firmas o socieda- 
des... Copia do las actas de la reunión 
do Directorio... celebrada a los diez 
y seis días de septiembre de mil no- 
vecientos cuarenta y ocho... resuelve 
dar instrucciones al doctor R. M.. Lie- 
vaarts, Asesor Letrado en Deventer (Paí- 
ses Bajos) para otorgar y entregar en 
representación de esta Sociedad v.a po- 
der amplio y suficiente a favor del doc- 
tor Enrique Gil y del doctor Luis M. 
Baudizzone, conjuntamente o por sepa- 
rado, domiciliados en Buenos Aires, Re- 
pública Argentina, con las siguientes fa- 
cultades: Representar con la amplitud que 
pudiera ser necesaria los intereses de la 
Sociedad otorgante, en la Nourj, Socie- 
dad de Responsabilidad Limitada... pa- 
ra participar en la transformación de 
dicha Noury, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, en una Sociedad Anónima, ce- 
der, vender o transferir parte del crédito 
do la otorgante en la Noury, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, quedan por la 
presento autorizados para presentarse y 
tomar cualesquiera medidas que pudieran 
ser necesarias... efectuar la transfe- 
rencia o conversión del crédito de esa 
Sociedad o venderlo en su totalidad o 
parte o ceder el mismo en su totalidad 
o en parte y en su oportunidad suscribir 
y aceptar ¡as aeciones que correspondan 
a la Sociedad otorgante. . . inclusive fir- 
mando documentos o escrituras que pu- 
dieran ser necesarios para el cumplimiento 
do las presentes instrucciones... (fir- 
mado) H. Kronenberg. — (firmado) J. 
C. T. Resius. — (firmado) P. L M. van 
der laude — (firmado) P. Goeuee... 
certifico y declaro en forma que la pre- 
sente es copia fiel de la resolución to- 
mada por el Directorio de la Sociedad, 
en la reunión celebrada a los diez y seis 
días de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho. — Dado y firmado 
en Deventer, a los diez y siete días de 
septiembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho. — (firmado) J. C. T. Resius. — 
Previa lectura... fué suscripta... B. M. 
Lievaart. — (firmado) P. P. Nanninga. 
— (firmado) J. Dubbe. — (firmado) R. 
J. F. Seholtens, Notario Público en ejer- 
cicio. — Leída... se ratifican en su 
contenido y la firman... Enrique Gi:.— 
Z. de Havas. — Tgo.: Salvador G. Pe- 
ralta. — Tgo.: José Valcareel. Hay un se- 
llo. — Ante mí: J. González Pagliere". 
— • "...Buenos Aires... cinco días del 
mes de Junio del Año del Libertador Ge- 
neral San ■ Martín, mil novecientos cin- 
cuenta, ante mí, Escribano... comparece 
el doctor don .Enrique Gil... dice: Que 
a fin de dejarlo protocolizado, me entre- 
ga un testimonio poder. . . cuya traducción 
es del siguiente tenor... Én la Ciudad 
de Deventer, 'Holanda, a los trece días 
de Abril de mi! novecientos cincuenta, 
ante mí,... compareció el dojtor Roque 
María (E-nkus Marie) Liev.vrt,. . . con 
representación de la Naam.-r/e vennoo- 
taehp Tnfernntionab- Oxygenium Mants- 
chappij Novado' (Compañía internacional 
Oxigena Xovndel. Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada)... manifestó que con- 
forme a las facultades que le fueran otor- 
gadas... desig'iia al doctor Luis M Bau- 
dizzone y al doctor Enrique Gil. c.n.muia 
o separadamente, siendo ambos mayor, s 
de edad y residentes en Buenos Aires, 
República Argentina, apoderados, para 
representar a la Sociedad otorgante y 
actuar en su lugar, con los siguientes po- 
deres: Representar tan ampliamente como 
fuera necesario a la sociedad otorgante, 
en... Noury, Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada... Agroso!, Fábrica de Pro- 
ductos Químicos Noury, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada... y representar 
los intereses de la Sociedad otorgante en 
ambas sociedades de Responsabilidad Li- 
mitada... son facultados por el presente 
para presentarse v adoptar cualesquiera 
medida considerada necesaria, ante cua- 
lesquiera autoridad judicial o administra- 
tiva o repartición gubernativa Federal, 
Provincial o Municipal en la República 
Argentina, firmar cualesquiera- documento 
o escritura... Además los apoderados son 
ampliamente facultados para presentar 
apelación de cualesquiera resolución ju- 
dicial o administrativa... ri presentar les 
intereses de la otorgante en ambas ante- 
dichas Sociedades, modificar o enmendar 
cualesquiera o todos los artículos de sus 
estatutos, autorizando cambios en su ca- 
pital, nombrando y despidiendo geren- 
les... sustituyendo estes poderes en par- 
te o en todo... votando en las reuniones 
de accionistas. . . por la sociedad otor- 
gante.,. El otorgante en representación 



le la Sociedad acepta como pleno y vá- 
lido todo cuanto puede ser efectuado por 
los apoderados... Leída ei acta, fué fir- 
mada por el compareciente, los testigos y 
por mí, Notario Público suplente. — 
(firmado) R. M. Lievaart. — (firmado) 
H. J. Bessem. — (firmado) A. A, W. 
Hattink. _ (firmado) R. J. P. Seholtens. 
— Notario Público... Enrique Gil. — 
Julio Cortázar. — Tgo.: Jorge E. Apao- 
laza. _ Tgo.: J. M. de Smitli. — Hay un 
sello. — Ante mí: Ernesto Arenaza". — - 
Es Copia Fiel, doy fe. — Que sus mandan- 
tes son los únicos cuotahabientes de la 
Sociedad Argentina "Noury, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", con un capi- 
tal de Un Mil.ón de Pesos Moneda Na- 
cional de Curso Legal, dividido en mi! 
cuotas de un mil pesos de la misma mo- 
neda, cada una de ellas, suscrito e integra- 
do totalmente, correspondiendo a "Noury 
Y Van Der Lande's Exploitatiemaatsehap- 
pij " novecientas cuotas, o sean Novecien- 
tos Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
.Legal, y a "Internationale Oxygenium 
Maatschappij - Novadel", las cien cuotas 
restantes o sea Cien Mil Pesos Moneda 
Nacional de Curso Legal. — Que el con- 
trato social do "Noury, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada", se halla inscrip- 
to originalmente en o.\ Registro Público 
de Comercio de esta Ciudad con fecha 
diez y seis de Marzo de mil novecientos 
cuarenta y seis, bajo el número ciento 
noventa y seP, folio doscientos once, 
Libro diez de Contratos de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, y está trans- 
cripto al folio quinientos quince de este 
Registro, Protocolo del año mil novecien- 
tos cuarenta y siete y 3ns modificaciones 
se encuentran inscriptas también en el ci- 
tado Registro con fechas diez y siete de 
Febrero de mil novecientos cuarenta y 
nueve, bajo el número ciento ochenta y 
ocho, folio doscientos setenta y seis, Li- 
bro diez y seis; con fecha once de abril 
del corriente año, bajo el número cuatro- 
cientos cincuenta y seis, folio trescientos 
sesenta y seis. Libro diez y siete, con fe- 
cha diez y siete de Julio del año actual, 
bajo el número mil doscientos cuarenta, 
folio cuatrocientos ochenta y siete, de! 
Libro diez y siete, y con fecha veinte 
y ocho de Septiembre también del año 
corriente, bajo el número dos mil quince, 
folio noventa y siete, del Libro diez y 
nueve, todos de Contratos de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, encontrán- 
dose dichos documentos transcriptos en 
este Registro a los folios quinientos quin- 
ce, Protocolo de! año mil novecientos cua- 
renta y siete; ciento sesenta y siete vuelto 
y doscientos ochenta y ocho, vuelto, Pro- 
tocolo dei año corriente. Y los com- 
parecientes continúan diciendo: Que 
en virtud de las modificaciones efec- 
tuadas en el contrato social y ias 
que han resuelto efectuar lo que así ha- 
cen en este acto, dejan expresamente es- 
tablecido que a partir de la fecha la So- 
ciedad "Noury, Sociedad de Responsa- 
bilidad Limitada" se regirá bajo las 
cláusulas y condiciones que se expresan 
a continuación, siendo este contrato el 
único y exclusivo documento habilitante 
de la misma: Primera: A contar del on- 
ce do Enero de mil novecientos cuarenta 
y seis ha quedado constituida una So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, que 
gira eu esta plaza bajo o! rubro y ra- 
zón social de "NOURY, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 
Tiene su domicilio en la Capital Pede- 
ral, actualmente en la calle Corrientes 
cuatrocientos cincuenta y seis y podrá 
I nadar agencias yjo representaciones en 
el interior del país o en el exterior. — 
Segunda: Su objeto es el de explotar el 
ramo de exportaciones, importaciones, 
representaciones, comercialización e in- 
dustrialización de toda clase de mercan- 
cía y productos. Para el mejor desen- 
volvimiento de sus negocios sociales, la 
Sociedad podrá comprar y vender toda 
clase de bienes inmuebles, Semovientes 
o muebles, incluso títulos y acciones, 
constituir y|o aceptar hipotecas sobre 
inmuebles y prendas agrarias o simples 
sobre los muebles, así como toda otra 
clase de gravámenes y garantías; tomar 
c dar en arrendamiento por el plazo má- 
ximo autoriza', i por la ley; formar par- 
te de otras sociedades de cualquier ín- 
dole que ellas sean, inclusive anónimas 
o d e responsabilidad limitada; eníc-nr 
poderes generales, especiales y revé-ar- 
los o sustituirlos, solicitar créditos v con 
forillos, emitir letras, giros o pagaré» o 
aceptarlos y realizar toda clase de actos 
y gestiones ante entidades de créditos 
y bancos, particulares u oficiales espe- 
cialmente con el Banco Central, Hipote- 
cario Nacional, de Crédito Indusfia!, de 
¡a Provincia y cualquier otro existente 
o a crearse. — - Esta enumeración es 
simplemente enunciativa, pudiendo ado- 



rnas realizar todos los actos necesarios 
o convenientes para el mejor cumplí* 
miento d e su objeto social. — Teñeras; 
El capital Jo constituyo la suma de Da 
Millón de Pesos Moneda Nacional de 
Curso Legal, dividido en Un Mi! Cuotas 
de Un Mil Pesos Moneda Nacional áa 
Curso Legal, cada una de ellas, que s» 
hallan totalmente suscriptas e int-egtadas 
en la siguiente proporción: "Nuurv y 
Van Der Lande's Exploiíatieman'schsp- 
pij", novecientas cuotas o sea la suma de 
pesos novecientos mil moneda nacional 
de curso legal e "Internationale Oxy» 
gemum. Maatschappij — Novado!" las 
cien cuotas restantes o sea la suma da 
cien mil pesos moneda nacional de curso 
legal, todo según surge también de los 
contratos relacionados. — Cuarta: La ad- 
ministración de la Sociedad será ejercida 
por uno o más Gerentes Generales, de- 
signados o removidos en sus cargos por 
los socios. — En caso de designarse dos 
o más Gerentes Generales, ia íirm«s so- 
cial deberá ser usada en todos los casos 
conjuntamente por dos do ellos. — Esta 
o estos Gerentes Generales actua-án 
con las más amplias facultades que le» 
confiere la ley once mil seiscientos cua- 
renta y cinco, salvo cuando se frite da 
comprar o vender bienes inmuebles, can- 
celar o constituir hipotecas, emitir de» 
bentures o bonos, constituir compañías 
o participar en otras ya existentes o de 
cualquier otro asunto ajeno a los fines es- 
pecíficos sociales, en cuyos casos ol o los 
Gerentes Generales, deberán previamen- 
te obtener el consentimiento de los socos. 

— Quinta: Al treinta y uno de diciembre 
de cada año se practicará un Inventario- 
Balance General d e las .actividades soeia- 
les. — Las utilidades líquidas v perci- 
bidas, después de separado el cinco uor 
ciento para el Fondo de Reserva Legal 
y hasta que este fondo llegue al diez 
por ciento del capital social y seuara las 
todas las reservas que los socios decidan 
serán distribuidas entre los socios en 
proporción a las cuotas de cada ueo — 
Las pérdidas serán soportadas en ¡a mis- 
ma proporción. — Sexta: Cada vez una 
uno de los socios lo solicite, y poT lo 
menos una vez al año, los socio? debe- 
rán reunirse en asamblea. — Cada cuo- 
ta social dará derecho a un voto, v to- 
das las cuestiones de cualquier cla?e míe 
ellas sean deberán ser resueltas por ma- 
yoría simple. -— Los socios podrán con- 
currir a estas asambleas directamente 
haciéndose representar ya sea por sus 
representantes legales, ya sea por apoda- 
rados especiales o votando por escrito. — . 
Séptima: El plazo de vigencia de 1» 
Sociedad será de Cincuenta Años a con- 
tar de la fecha de su fundación o sea 
el once do Enero de mil novecientos 
cuarenta y seis. — .Al finaliznr esta 
plazo o antes si así lo resolvieran los 
socios, ia Sociedad será liquidada por 
uno o más liquidadores, designados por 
los socios. — Bajo las siete cláusulas 
precedentes dejan formalizado el nuevo 
contrato de "Noury, Sociedad de Rpsnon- 
sabilidad Limitada" único v exclusivo 
documento habilitante de la misma, otia 
las partes se obligan a cumplir de acuer- 
do a derecho. — Leída per mí, el Es- 
cribano autorizante, s e ratifican en ati 
contenido y en prueba de conformidad la 
firman con los testigos del aefo. mavores 
de edad, vecinos y hábiles, don .lersjo 
E- Apaolaza y don José María ^mithj 
doy fe. — Enrique Gil. — Luis «.• 
Baudizzone, — Tgo.: Jorge E. Apaolnza. 

— Tgo.: J. M. d e Smith. — Hav un se- 
llo. — Ante mí; Ernesto Arenaza. — . 
Concuerda con su matriz rjue pnsf. a"to 
mí al folio seiscientos treinta y uno. del 
Registro noventa y tres, a mi ea-go. doy 
fe. — Para la Sociedad "Nourv Socio» 
dad de Responsabilidad Limitada", ex:- 
pido el presente primer testimonio en cin- 
co sellos nacionales de dos pesos mone- 
da legal, cada uno, numerados: un millfia 
quinientos cuarenta y ocho mil cuatro- 
cientos treinta y siete, un millón qui- 
nientos cuarenta y ocho mil euatroc-en- 
tos treinta y ocho, y del un mil'5n qui-< . 
niento? cuarenta y ocho mil cunrt.oeior toa 
cuarenta y dos correlativos al presenta 
un millón quinientos cuarenta v ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, in- 
clusive, que sello y firmo en el lugar 
de su otorgamiento, a los diez y nuevo 
días del mes de Octubre del Año del Li- 
bertador General San Martín, mil nove- 
cientos cincuenta. — Ernesto Arenaba. 

— Hay un sello. 

Buenos Aires, Noviembre 33 de W"0, 
Año del Libertador Genera! San Martín. 
— - Eené Tavernier, se r, reiar ; o. 
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